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BEGHERGHB8  THÉOBiaUES  SUR  Là  DI8TBIBUTI0I  DE  Là  CHàLEUR 

A  Là  SUBFàGE  DU  ftLOBE; 

Par    m.    Alfred    ANGOT. 

La  recherche  théorique  de  la  quantité  de  chaleur  que  le  Soleil 
raNonne  vers  la  Terre  aux  diflfércntes  saisons  et  aux  difTérentes 
latitudes  a  été  Tobjet  d^un  grand  nombre  de  travaux  ;  il  me  suffira 
de  rappeler  ici  (')  les  noms  de  Halley,  Lambert,  Poisson,  Meech, 
Plana,  etc.  Mais,  dans  tous  ces  travaux,  on  s'est  borné  jusqu'ici  à 
calculer  la  quantité  de  chaleur  reçue  à  la  limite  supérieure  de  l'at- 
mosphère ou,  ce  qui  revient  au  même,  celle  qui  parviendrait  au 
<ol  si  l'atmosphère  n'exerçait  aucune  absorption.  Les  nombres 
obtenus  ainsi  ne  présentent  guère  qu'un  intérêt  théorique  et  ne 
sauraient  avoir  de  relation  directe  avec  les  phénomènes  thermiques 
que  l'on  observe  à  la  surface  du  sol;  car  les  quantités  de  chaleur 
transmises  jusqu'au  sol  sont  altérées  par  l'absorption  atmosphé- 
rique à  la  fois  dans  leurs  valeurs  absolues  et  dans  leurs  rapports 
«»ntre  elles. 

r^a  connaissance  de  la  distribution  de  la  chaleur  sur  notre  globe 


(')  Dans  le  Mémoire,  dont  je  donne  seulement  ici  un  extrait  et  qui  a  été 
publié  in  extenso  dans  les  Annales  du  Bureau  central  météorologique  de  France, 
t.  I,  i883,  Paris,  i885,  on  trouvera  toutes  les  indications  bibliographiques  que  j'ai 
pu  réunir  sur  cette  question. 
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forme  la  base  de  toutes  les  études  météorologiques;  j^ai  donc  cru 
utile  de  chercher  à  résoudre  ce  problème  dans  toute  sa  généralité. 
Supposons  le  Soleil  à  la  hauteur  h  au-dessus  de  Thorizon  et  à 
la  distance  r  de  la  Terre  (r  étant  exprimé  en  fonction  du  demi 
grand  axe  de  Forbite).  Si  nous  désignons  par  C  la  constante 
solaire,  ou  quantité  de  chaleur  envoyée  pendant  Tunité  de  temps 
par  le  Soleil,  situé  à  la  distance  i,  sur  une  surface  de  i*^,  nor- 
male aux  rayons  incidents,  par/?  le  coefficient  de  transparence, 
ou  fraction  de  la  chaleur  totale  qui  parviendrait  au  sol  pour  un 
faisceau  de  rayons  homogènes  traversant  l'atmosphère  normale- 
ment, et  par  z  la  masse  atmosphérique  traversée  par  les  rayons 
quand  la  hauteur  du  Soleil  est  A,  la  quantité  de  chaleur  dq  reçue 
pendant  le  temps  dt  sur  une  surface  horizontale  de  i*^*'  sera 

(i)  dq  = —p^  sin  h  dt. 

Dans  un  lien  de  latitude  X  et  à  une  époque  de  Tannée  où  la  dé- 
clinaison du  Soleil  est  8,  la  hauteur  h  du  Soleil  au  temps  t  est 
donnée  par  la  formule 

(2)  sin/t  =  sinX  sin8 -f-cosX  cos8  cos^. 

La  quantité  de  chaleur  reçue  en  ce  lieu  pendant  une  journée 
entière  à  la  surface  du  sol  sera  donc 


(3)  q=  -J  p^s'mhdt^  ~, 


/•» 


en  désignant,  pour  abréger,  Tintégrale  par  I.  Dans  cette  formule 
h  est  une  fonction  de  t  donnée  par  l'équation  (2),  z  une  fonction 
de  h  qui  a  été  calculée  par  différents  auteurs  (Bouguer,  Lambert, 
Laplace,  Maurer),  et  enfin  t!  et  t"  les  heures  du  lever  et  du  coucher 
du  Soleil.  Quant  à  r  et  S,  qui  sont  aussi,  en  réalité^  des  fonctions 
du  temps,  on  peut,  sans  aucune  erreur,  les  supposer  constantes 
pendant  toute  la  durée  d'une  journée. 

L'expression  (3)  a  été  calculée  aisément  quand  on  suppose 
/>  =  I  ;  mais  il  n'en  est  plus  de  môme  quand  on  tient  compte  de 
l'absorption  atmosphérique  (/><!  i)»  Le  calcul  soit  direct,  soit 
même  par  un  développement  en  série,  ne  m'a  pas  paru  possible. 
J'ai  alors  employé  la  méthode  suivante  : 
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Pour  toutes  les  latitudes  comprises  entre  o''  et  90°  et  variant  de 
10**  en  10**,  on  a  calculé  d^heure  en  heure  la  hauteur  h  du  Soleil 
et  Texpression  p^  sin/i,  en  donnant  successivement  à  p  les  valeurs 
1,  0^9,  G 9 8,  0,7  et  Oy6  et  à  la  déclinaison  du  Soleil  les  quinze 
valeurs  o*»,  ziz  4°,  =t  8**,  dz  12*»,  di  16*»,  ±  ao°,  ±  aa^,  it:  e,  e  étant 
l'obliquité  de  Fécliptique,  que  Ton  a  prise  égale  à  jS^a^'ao'^ 

Pour  chaque  valeur  de  la  déclinaison  du  Soleil  et  de  la  latitude, 
on  a  alors  construit  les  cinq  courbes  qui  ont  pour  abscisses  le 
temps  et  pour  ordonnées  les  valeurs  de  p^  sinA,  p  variant  de  i  à 
0,6,  comme  il  a  été  dit  plus  haut.  Uaire  de  ces  courbes  représente 
rintégrale  I  ou,  à  un  facteur  près,  la  quantité  totale  de  chaleur 
qui  arrive  sur  le  sol  pendant  toute  la  journée.  Ces  aires  ont  été 
mesurées  d^abord  au  planimètre  d^Âmsler,  puis  calculées  indépen- 
damment par  les  formules  de  quadratures,  de  manière  à  éviter 
toute  erreur.  On  a  pris  ensuite  le  rapport  des  aires  des  quatre 
courbes,  construites  en  donnant  à  p  les  valeurs  0,9,  0,8,  0,7  et 
0,6  à  l'aire  de  la  courbe  qui  correspond  à  />  =  i,  et  Ton  a  multi- 
plié par  ces  rapports  la  valeur  de  Tintégralc  I  calculée  directement 
dans  le  cas  où  l'on  suppose/?  =  i ,  ce  qui  n'offre  pas  de  difficulté. 
On  a  obtenu  ainsi,  avec  une  erreur  relative  moindre  qu'un  millième, 
c'est-à-dire  avec  toute  l'exactitude  désirable  pour  les  applications, 
les  valeurs  de  Fintégrale  I  à  différentes  latitudes  et  à  différentes 
époques  de  l'année.  Nous  ne  pouvons  reproduire  ici  les  résultats 
de  tous  ces  calculs  qui,  pour  les  cinq  valeurs  de  la  transparence  de 
ratmosphère,'les  dix  valeurs  de  la  latitude  et  les  quinze  valeurs  de 
la  déclinaison  du  Soleil,  ne  comportent  pas  moins  de  six  cent 
soixante-dix  valeurs  de  l'intégrale  I.  On  trouvera  le  Tableau  de 
tous  ces  nombres  dans  le  Mémoire  in  extenso,  publié  dans  les 
Annales  du  Bureau  central  météorologique. 

Il  ne  suffit  pas  d'avoir  ainsi  calculé  la  valeur  de  l'intégrale  I 
pour  un  certain  nombre  d'époques  choisies  arbitrairement;  il  faut 
pouvoir  l'obtenir  aisément  pour  une  époque  quelconque,  afin  de 
résoudre  tous  les  problèmes,  tels  que  détermination  des  maxima 
et  minima  de  chaleur  en  un  même  lieu  dans  le  cours  de  l'année, 
ou  à  un  même  moment  sur  toute  la  Terre,  calcul  de  la  quantité 
totale  de  chaleur  reçue  pendant  une  période  quelconque,  mois, 
saison  ou  année,  etc.  La  méthode  suivante  m'a  conduit  au  résultat. 

Pour  des  valeurs  données  de  la  latitude  géographique  X  et  du 
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coefïicienl  de  transparence  de  l'atmosphère  />,  l'intégrale  I  ne  dé- 
pend que  de  la  déclinaison  du  Soleil  8  ou  de  sa  longitude  Ij  liée  à 
la  déclinaison  par  la  relation  connue 

sin$  =  sine  sin/. 

L'intégrale  I  est  évidemment  une  fonction  périodique  de  /,  qui 
reprend  la  même  valeur  d'année  en  année,  quand  /  augmente  d'un 
multiple  de  21c.  On  peut  donc  la  représenter  par  la  série  de  Fou- 
rier 

I  =  a  -h  ^1  sin  /  -+-  Cl  cos  /  -h  6j  sin  2  /  4-  Cj  cos 2  /  -+-  è$  sin  3  /  -h  . . . , 

où  ai,  &i,  C|,  62*  •  •  •  sont  des  coefficients  qui  ne  dépendent  que 
de  \  et  de  p.  Cette  série  se  simplifie  dès  l'abord  si  l'on  remarque 
(|ue  S,  h  et  par  suite  I  ont  la  même  valeur  quand  on  change  /  en 
it —  /,  ce  qui  montre  a  priori  que  les  coefficients  sont  nuls  pour 
tous  les  termes  en  sin2nl  et  cos(2/i  4- i )/.  De  plus,  quand  on 
change  à  la  fois  X  en  —  ^  et  0  en  —  S  ou  /  en  n  -h  /,  la  valeur  de 
sin  A  et  par  suite  de  I,  ne  change  pas.  La  série  précédente  a  donc 
nécessairement  la  forme 

(  i  )  I  =  a  zfi  ^1  sin  /  +  Cl  cos  2I  ±:  b^  sin  3  /  -h  C4  cos  4  /  =t  . . . , 

où  les  coefficients  ont  la  même  valeur  absolue  pour  une  même 
latitude  dans  les  deux  hémisphères,  et  où  il  n'y  a  de  changé  que 
le  signe  des  termes  en  sin(2n -f- i)/,  quand  on  passe  de  l'hémi- 
sphère nord  à  Thémisphère  sud. 

Nous  avons  calculé  précédemment  la  valeur  numérique  de  I, 
pour  quinze  valeurs  de  o(ou  de  /);  en  identifiant,  pour  ces  valeurs 
de  /,  l'expression  (4)  avec  ces  quinze  nombres,  nous  aurons, 
pour  chaque  latitude  et  chaque  valeur  de  la  transparence  atmosphé- 
rique, quinze  équations  de  condition  qui  fourniront  les  valeurs 
des  coefficients  a,  6|,  Cs,  63,  ....  Le  calcul  a  montré  que  les 
quinze  valeurs  de  1  pouvaient  être  représentées  par  une  série  telle 
que  (4)j  en  s'arrétant  après  le  terme  en  cos4';  ce  n'est  que  pour 
les  latitudes  élevées  qu'il  faut  aller  jusqu'au  terme  en  sin  5/. 

L'établissement  de  ces  formules  donne  lieu  à  une  remarque 
intéressante  pour  les  latitudes  circompolaires.  Pour  ces  latitudes, 
en  effet,  la  marche  annuelle  de  l'intégrale  I  est  bien  représentée 
par  une  formule  analogue  à  (4)  tant  que  le  Soleil  se  couche  pen- 
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daot  les  vingt-quatre  heures,  c'est-à-dire  tant  que  la  déclinaison  du 
Soleil  est  plus  petite  que  le  complément  de  la  latitude;  mais  la 
formule  ne  convient  plus  dès  que  la  déclinaison  dépasse  cette 
valeur. 

Considérons  en  effet  le  cas  où  Ton  a  />  =  i,  et  soient  zf.  Cq  les 
heures  du  lever  et  du  coucher  du  Soleil,  données  par  Téquation 

sinA  =  o        ou        «inX  sino  H- cosX  cosô  cos/o  =  o. 

La  valeur  de  l'intégrale  I,  pour/>  =  i ,  est 

I  =  2(sinX  sioo^o  -^  cosX  coso  sin^o)* 

Tant  que  Iq  est  plus  petit  que  tî,  I  peut  être  représenté  en  fonction 
de  /  par  une  série  telle  que  (4)  ;  mais,  quand  Iq  devient  égal  à  ic  ou 
que  le  Soleil  ne  se  couche  plus,  la  valeur  de  I  se  réduit  à 

I  =  air  sinX  sin8  =  2ir  sinX  sine  s'inl  —  -^  bi  sin/, 

c'est-à-dire  seulement  au  second  terme  de  la  série  (4)-  Si  Ton 
suppose  p  <i\t  le  calcul  montre  que  la  valeur  de  I,  dans  la  même 
période  011  le  Soleil  ne  se  couche  pas,  est  représentée  par  une 
série  telle  que 

\  =r^.bx  sin  /  J::  b^  sin Zl  ir.bi  sin 5 1  :}z  .... 

Il  y  a  donc  dans  Tannée  trois  périodes  à  considérer  pour  les  lati- 
tudes circompolaires  : 

1"  Quand  ).  et  3  sont  de  signes  contraires  et  que  l'expression 

A  —  S  est,  en  valeur  absolue,  plus  grande  que  ->  le  Soleil  reste 

pendant  tout  le  temps  au-dessous  de  l'horizon  et  la  valeur  de  l'inté- 
grale I  est  constamment  nulle. 

2**  Quels  que  soient  les  signes  de  \  et  de  S,  quand  l'expression 

).  -f-  S  est,  en  valeur  absolue,  plus  petite  que  -  >  le  Soleil  se  couchr 

tous  les  jours,  et  la  valeur  de  l  peut  être  représentée  par  une  série 
telle  que  (4). 

3**  Quand  ).  et  0  sont  de  même  signe  et  que  leur  somme,  en 

valeur  absolue,  est  plus  grande  que  ~>  le  Soleil  ne  se  couche  pas, 

et  la  valeur  de  l'intégrale  I  est  représentée  par  une  série  qui  ne 
contient  que  des  termes  en  sin  (  2  n  +  i  )  /. 
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Dans  le  cas  particulier  du  pôle,  la  période  intermédiaire  dispa- 
raît et  il  n'y  a  plus  à  considérer  que  les  deux  périodes  extrêmes. 

Les  formules  calculées  ainsi  donnent  pour  un  jour  quelconque, 
caractérisé  par  la  longitude  /  du  Soleil,  la  valeur  de  l'intégrale  I. 
Pour  en  déduire  la  quantité  de  chaleur  reçue  pendant  les  vingt- 
quatre  heures,  il  suffirait  de  calculer  le  rayon  vecteur  r  du  Soleil  et 

C 
de  multiplier  I  par  —  •   Il  est  intéressant,  pour  certains  problèmes, 

d'évaluer  la  somme  totale  de  chaleur  reçue  pendant  une  période 
quelconque,  mois  ou  saison  par  exemple.  Dans  ce  cas,  il  est  com- 
mode de  prendre  comme  variable  non  plus  la  longitude  /  du  Soleil, 
qui  n'est  pas  proportionnelle  au  temps,  mais  l'anomalie  moyenne 
m,  ou  distance  angulaire,  à  partir  du  périgée,  d'un  Soleil  fictif  qui 
se  mouvrait  d'un  mouvement  uniforme  sur  une  orbite  circulaire. 
On  connaît,  en  Astronomie,  le  développement  en  série  qui  donne 
la  longitude  du  Soleil  en  fonction  de  l'anomalie  moyenne;  on  con- 
çoit donc,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  reproduire  ici  tous  les  cal- 
culs, qu'on  puisse  exprimer  le  rayon  vecteur  r  et  les  sinus  et  cosinus 
de  /  et  de  ses  multiples  par  des  séries  qui  contiennent  les  sinus  et 
cosinus  des  multiples  de  m.  Au  moyen  d'une  simple  substitution, 
on  obtiendra  donc  enfin  les  valeurs  numériques  des  coefficients  A, 
B,,  C|,  Bj,  Ca,  ...  de  l'équation 

(5)      5r=-^  =  A-4-Bisin/n-hCi  cosm  -h  Bj  sina/n-h  Cj  cos2/n-+-... , 

qui  donne,  à  une  époque  quelconque  de  l'année  m,  pour  une  cer- 
taine latitude  et  un  certain  état  de  l'atmosphère,  la  quantité  de 
chaleur  envoyée  en  un  jour  par  le  Soleil  sur  le  sol.  Pour  avoir  la 
quantité  totale  de  chaleur  reçue  pendant  une  portion  quelconque 
de  l'année,  il  n'y  aura  plus  qu'à  calculer  entre  des  limites  conve- 
nables l'intégrale 

Jq  dniy 

ce  qui  ne  présentera  aucune  difficulté.  De  même,  les  époques  des 
maxima  et  des  minima  de  la  chaleur  reçue  en  vingt-quatre  heures 
à  la  latitude  considérée  s'obtiendront  en  égalant  à  zéro  la  dérivée 
de  l'expression  (5). 

On  trouvera  dans  le  Mémoire  in  extenso  les  Tableaux  numé- 
riques qui  donnent  pour  toutes  les  latitudes  de  lo^en  io°,  et  pour 
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cinq  valeurs  du  coefficient  de  transparence/?,  la  quantité  de  cha- 
leur reçue  pendant  un  jour  à  certaines  époques  de  Tannée,  les 
maxima  et  minima  de  cette  quantité,  la  quantité  totale  de  chaleur 
reçue  pendant  les  douze  mois,  les  saisons  astronomiques  et  Tannée 
entière.  Nous  nous  bornerons  à  donner  ici,  pour  les  latitudes  o®, 
3o",  60**  et  90**,  les  quantités  totales  de  chaleur  reçues  pendant 
Tannée,  selon  que  Ton  suppose  différentes  valeurs  au  coefficient 
de  transparence  de  l'atmosphère. 

Chaleur  totale  reçue  pendant  Tannée 

sous  la  latitude  : 
transparence  ^„|  , ,        

atmosphérique.       0^  { Équat.  ).  30*.  60».  99*  (  Pôle  ). 

^,0 35o,3  307,9  199, a  145,4 

0,9 ^9^,4  a56,8  i5a,9  100,1 

0,8 a5i,9  212,3  118,2  68,2 

0,7.......       209,2  172,9  90,2  45,0 

0,6 170,2  i37,6  67,4  28,4 

Dans  ce  Tableau,  on  a  pris  comme  unité  la  quantité  totale  de 
chaleur  qui  tomberait  à  Téquateur,  à  la  limite  supérieure  de  Tat- 
mosphère,  le  jour  de  Téquinoxe,  en  supposant  le  Soleil  à  sa  distance 
moyenne.  Pour  exprimer  ces  nombres  en  calories  (gramme-degré) 
reçues  sur  un  centimètre  carré,  il  faudrait  adopter  une  valeur  de 
la  constante  solaire  déterminée  expérimentalement.  En  prenant, 
par  exemple,  celle  qui  résulte  des  expériences  de  M.  Violle  (2^*^,  54 
par  minute),  on  verrait  facilement  que  Tunité  adoptée  ci-dessus 
correspond  à  1164*^"*,  aS. 

Nous  donnons  également,  pour  les  mêmes  latitudes  et  avec  la 
même  unité,  le  maximum  et  le  minimum,  dans  toute  Tannée,  de 
la  quantité  de  chaleur  reçue  en  un  jour. 

Coefficient 

de 

Latitude, 
transparence ^^^ ___^^^^, 

atmosphérique.      90»  N.       6U«N.        30»  N.     Equateur.     30»  S.        60»  S.         90»  S. 
Maximum  de  la  quantité  de  chaleur  reçue  en  un  Jour. 

1,0 1,210  i,ioi  1,096  1,010  1,170  1)^76  1,193 

0ï9 0,929  0,901  0,936  0,866  0,999  0,960  o,99'^ 

0,8 0,691  0,730  0,794  0,737  0,848  0,780  0,738 

0,7 o,49Î  o,585  0,661  0,617  0,706  0,625  0,528 

0,6 0,335  0,456  0,541  o,5o6  0,578  0,488  o,358 
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Coeffîcieni 

Laliludc. 
transparence ^,  -  ,_^ 

atmosphérique.      90*  N.       60»  N.        30- N.    Equateur.    30- S.        60«  S.        90«  S. 
Minimum  de  la  quantité  de  chaleur  reçue  en  un  jour, 

1,0 »  o,o56  o,52:i  o,888  0,491  o,o5o  » 

0,9 »  0,017  0,408  0,751  o,38i  0,014  » 

0,8 »  o,oo5  o,3i2  0,629  0)^9^  0,004  *> 

0,7 »  0,001  o,236  0,517  0,220          »  0 

0,6 »              »  0,171  0,416  0,160          »  ') 

Sous  la  même  latitude^  le  maximum  absolu  de  la  chaleur  totale 
reçue  en  un  jour  est  plus  élevé  et  le  minimum  plus  bas  dans  l'hé- 
misphère sud  que  dans  Thémisphère  nord,  ce  qui  se  comprend 
aisément,  puisque  le  Soleil  est  plus  près  de  la  Terre  au  solstice 
d'hiver,  dans  la  saison  chaude  de  l'hémisphère  sud,  qu'au  solstice 
d'été.  Mais  la  différence  entre  les  deux  hémisphères  devient  nulle 
quandonconsidèrela  chaleur  reçue  soit  pendant  rannécentière,soit 
pendant  deux  saisons  correspondantes.  On  démontre  facilement, 
en  effet,  que  la  quantité  totale  de  chaleur  reçue  à  une  latitude  bo- 
réale quelconque,  pendant  que  la  longitude  du  Soleil  varie  Ag  Ik  t  ^ 
est  rigoureusement  la  même  que  celle  qui  est  reçue  à  la  même  la- 
titude australe  pendant  que  la  longitude  du  Soleil  varie  de  tc  -f-  /  à 
Tc  -h  Z'.  La  distance  du  Soleil  à  la  Terre  n'est  pas  la  même  dans  les 
deux  cas,  mais  le  temps  écoulé  n'est  pas  non  plus  le  même  et, 
d'après  les  lois  de  Kepler,  il  y  a  une  compensation  parfaite  entre 
les  effets  opposés  de  la  distance  du  Soleil  et  de  la  rapidité  de  son 
mouvement  sur  son  orbite. 

On  remarquera  enfin,  dans  tous  les  nombres  rapportés  précé- 
demment, avec  quelle  rapidité  la  quantité  de  chaleur  reçue  diminue 
dans  les  hautes  latitudes,  dès  que  le  coefficient  de  transparence 
tombe  au-dessous  de  0,8,  c'est-à-dire  dans  les  valeurs  que  Ton  ren- 
contre d'ordinaire. 

Il  est  facile  de  déduire  des  nombres  que  nous  avons  calculés  la 

quantité  moyenne  de  chaleur  reçue  pendant  l'année  sur  toute  la 

Terre.  Considérons  une  zone  à  la  latitude  \  et  de  largeur  très  petite» 

rfX;  la  surface  de  cette  zone,  en  désignant  par  R  le  rayon  de  la 

Terre,  sera 

27rR*  cosX  «A, 
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Soit  Q  la  quantité  totale  de  chaleur  qui  tombe  pendant  l'année 
sur  Tunité  de  surface  dans  cette  zone,  et  appelons  M  la  quantité 
moyenne  de  chaleur  reçue  pendant  Tannée  sur  l'unité  de  surface 
du  globe  terrestre,  on  aura 

4îrR«M  =  a   f    2icR«QcosX<A        ou        M=    T    QcosX^fX. 

Comme  on  ne  connaît  pas  l'expression  générale  qui  donne  Q  en 
fonction  de  X,  on  a  calculé  M  en  multipliant  par  cosX  les  valeurs 
de  Q  calculées  précédemment  de  lo"  en  10°  de  latitude,  construi- 
sant la  courbe  qui  a  pour  abscisses  X  et  pour  ordonnées  Q  cosX, 
et  déterminant  la  surface  de  cette  courbe  au  planimètre  et  par  la 
formule  de  Simpson.  On  a  ainsi  obtenu  pour  M  les  valeurs  sui- 
vantes : 

Coefficient  de  transparence  de  l'atmosphère. 

1.  0,9.  0,8.  0,7.  0,6. 

M i8îi,6        i5o,7         1^3,9         100,4        79>6 

Ces  nombres  sont  dans  le  rapport  de 

I,    o,8a5,    0,6799,     o,55o,     o,436. 

Comme  le  coefficient  de  transparence  de  l'atmosphère  est  géné- 
ralement compris  entre  0,7  et  0,8,  on  voit  qua,  même  en  suppo- 
sant le  ciel  constamment  serein,  il  arrive  seulement  en  moyenne 
sur  toute  la  surface  de  la  Terre  les  -^  environ  de  la  chaleur  qui 
tombe  à  la  limite  supérieure  de  l'atmosphère. 

On  a  souvent  cherché,  pour  fixer  les  idées,  à  représenter  l'ac- 
tion calorifique  du  Soleil  par  difTérents  eflets  physiques  qu'elle 
serait  capable  de  produire,  par  exemple  par  la  hauteur  d'une 
couche  de  glace  fondue,  ou  encore  par  l'épaisseur  de  la  couche  de 
charbon  dont  la  combustion  donnerait  la  môme  quantité  de 
chaleur.  Nous  avons  indiqué  plus  haut  qu'en  adoptant  la  valeur  de 
la  constante  solaire  obtenue  par  M.  Violle,  l'unité  employée  dans 
nos  calculs  correspond  par  centimètre  carré  à  ii64*^**,25.  Pour 
fondre  1*^*^  de  glace  à  o®,  il  faut  78*^*^44  et  la  combustion  de  i**  de 
houille  dégage  environ  io4oo'"^  Pour  obtenir  l'équivalent  de  la 
chaleur  solaire  en  glace  fondue  ou  en  houille  brûlée,  il  faut  donc 
multiplier  respectivement  les  nombres   rapportés  plus  haut  par 
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-I*^'^*  ou  \^*4Ôo'>  ^^  V^^  donne,  pour  Téquivalent  de  la  quantité  de 
chaleur  reçue  en  moyenne  sur  la  Terre  pendant  toute  Tannée,  des 
couches  de  l'épaisseur  suivante  en  mètres  : 

CoorUcicnt  (le  transparence  almosphériqur. 

I.  0,9.  0,8.  0,7.  0,0. 

m  m  m  m  m 

Epaisseur  de  glace  fondue î*8,95      23,90       19, 65       15,92       12, 62 

Houille  brûlée 0,20        0,17        o,i4        0,11         0,09 

J'indiquerai  encore,  pour  terminer,  deux  résultats  particuliers 
de  ces  recherches,  qui  présentent  quelque  intérêt  au  point  de  vue 
de  l'explication  de  la  distribution  des  températures  à  la  surface  du 
globe. 

Le  premier  résultat  concerne  la  détermination  du  parallèle  sur 
lequel  la  quantité  de  chaleur  reçue  en  un  jour  quelconque  est  maxi- 
mum pour  toute  la  Terre.  A  l'équinoxe,  la  durée  du  jour  étant 
partout  la  même,  la  chaleur  reçue  est  maximum  à  Téquateur  et 
décroît  symétriquement  dans  les  deux  hémisphères  jusqu'aux  pôles. 
Mais,  à  mesure  que  le  Soleil  s'éloigne  de  l'équaleur,  le  maximum 
de  la  chaleur  reçue  se  déplace  dans  le  même  sens  et  plus  vite.  En 
eiTet,  sous  la  latitude  égale  à  la  déclinaison  du  Soleil,  cet  astre 
passe  au  zénith  à  midi,  mais  la  durée  du  jour  y  est  moindre  qu'aux 
latitudes  élevées  et,  dans  l'évaluation  de  la  chaleur  totale  reçue  en 
un  jour,  ce  dernier  effet  surpasse  le  premier.  Le  maximum  de  cha- 
leur se  produit  ainsi  à  une  latitude  toujours  plus  élevée  que  celle 
où  le  Soleil  passe  au  zénith  à  midi.  La  différence  est  nécessaire- 
ment d'autant  moindre  que  la  transparence  de  l'atmosphère  est 
plus  faible,  puisque  Tabsorpticn  est  beaucoup  plus  grande  compa- 
rativement dans  les  latitudes  élevées,  où  le  Soleil  reste  plus  bas  sur 
l'horizon. 

C'est  ainsi  qu'au  moment  du  solstice  le  parallèle  où  la  chaleur 
reçue  en  un  jour  est  maximum  est  celui  de  43°3o'  quand  on  né- 
glige l'influence  de  l'atmosphère,  soit  une  latitude  qui  dépasse  de 
plus  de  20^  celle  où  le  Soleil  passe  au  zénith.  Mais,  quand  on  tient 
compte  de  Tabsorption,  cette  latitude  s'abaisse  beaucoup  :  elle 
tombe  à  36"*  quand  on  suppose  le  coefficient  de  transparence  égal 
à  0,8  à  34**  pour  une  transparence  o,^  et  à  3a°3o'  pour  une  trans- 
parence 0,6.  On  se  rapproche  ainsi  beaucoup  de  la  latitude  sous 
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laquelle  l'observation  a  montré  que  se  produit  le  maximum  de 
température  au  moment  du  solstice,  au  moins  dans  les  grands 
continents,  tandis  que  les  travaux  antérieurs  où  l'on  avait  négligé 
l'influence  de  l'atmosphère  avaient  donné  une  latitude  l)eaucoup 
trop  élevée. 

Les  calculs  dont  j'ai  indiqué  )e  principe  font  également  dispa- 
raître une  autre  anomalie  très  curieuse,  relative  ans  latitudes  cir- 
compolaires.   Nous  avons  dit  plus  haut  que  sous  ces  latitudes, 
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depuis  le  moment  ofi  le  Soleil  ne  se  couche  plus,  ta  quantité  totale 
de  chaleur  reçue  en  un  jour  croit  proportionnellement  au  sinus  de 
la  latitude,  quand  on  suppose  l'atmosphère  parfaitement  transpa- 
rente. A  partir  du  maximum  de  chaleur,  dont  nous  venons  d'in- 
diquer la  position  dans  les  latitudes  moyennes,  la  quantité  totale 
de  chaleur  reçue  en  un  jour  diminue  donc  d'ahord  quand  la  lati- 
tude augmente,  pour  augmenter  ensuite  jusqu'au  pâle,  où  se  trou- 
verait un  second  maximum.  Au  solstice,  le  maximum  absolu  serait 
même  non  pas  celui  des  latitudes  moyennes  (43" 3o'),  mais  celui 
du  p6le  ;  c'est  donc  au  pôle  nord  que,  le  jour  du  solstice  d'été,  la 
quantité  de  chaleur  reçue  pendant  les  vingt-quatre  heures  serait 
maximum  pour  toute  la  Terre.  Cette  conséquence  curieuse  des 
formules  a  déjà  été  signalée  par  bien  des  auteurs  et  a  certainement 
exercé  une  grande  influence  sur  les  idées  des  partisans  de  la  mer 
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libre  du  pôle  (').  Mais  c'est  un  résultat  purement  théorique, 
qui  n'est  vrai  que  pour  la  limite  supérieure  de  l'atmosphère.  En 
supposant  le  coefficient  de  transparence  égal  à  0,9,  le  maximum 
du  pôle  tombe  déjà  au-dessous  de  celui  des  latitudes  moyennes, 
comme  on  le  voit  sur  le  diagramme  ci-joint,  où  l'on  a  porté  en 
abscisses  les  latitudes  et  en  ordonnées  les  quantités  de  chaleur 
reçues  le  jour  du  solstice  d'été,  en  supposant  au  coefficient  de 
transparence  de  l'atmosphère  successivement  les  valeurs  i;  0,9; 
0,8;  0,7  et  0,6.  A  mesure  que  le  coefficient  de  transparence  di- 
minue, il  en  est  de  même  du  maximum  du  pôle,  qui  finit  par  dis- 
paraître  entièrement  pour  les  valeurs  du  coefficient  de  transparence 
inférieures  à  0,78;  la  quantité  de  chaleur  reçue  le  jour  du  solstice 
diminue  alors  constamment  depuis  les  latitudes  mo^'ennes  jusqu'au 
pôle. 

L'introduction  de  l'absorption  atmosphérique  dans  les  calculs 
fait  donc  disparaître  toutes  les  anomalies  que  l'on  avait  signalées 
dans  la  comparaison  de  la  distribution  théorique  de  la  chaleur  so- 
laire à  la  surface  du  globe  et  de  la  répartition  des  températures 
fournies  par  les  observations. 


SUR  LES  PHÉNOMÈNES  PBÉ8ENTÉS  PÂB  LES  LAMES  ÉPAISSES  ; 

Par  m.  p.  JOUBIN. 

Dans  un  Mémoire  récent  (^),  M.  Lummer  étudie  des  courbes 
d'interférence  produites  au  moyen  de  deux  lames  épaisses  inclinées. 
Si  l'on  considère,  avec  lui,  un  système  d'ondes  planes  corres- 
pondant à  un  rayon  incident  Sa,  ces  ondes,  après  réflexion  sur 
les  quatre  faces  des  plaques  P«  et  Pj,  donneront  quatre  nouveaux 
systèmes  d'ondes  planes  présentant  les  unes  sur  les  autres  des  difl'é- 
rences  de  phase  déterminées.  Ces  ondes  pourront  interférer  et 
celles   qui   correspondent  aux  directions  2  et  3  donneront  les 


(  '  )  Voir  Plana,  Sur  l'expression  de  la  chaleur  solaire  dans  les  latitudes  cir- 
compolaires  de  la  Terre  {Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences^  l.  LYIIl, 
p.  i8i;  1864 ). 

(•)  O.  LuMMEB,  Ann,  der  Physik  und  Chemie,  l.  XXIV,  p.  4»?;  iSSS. 
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courbes  obser\'ées  parM.Lummer;  les  premières  se  sont  réfléchies 
sur  les  faces  extérieures  seulement,  les  deuxièmes  seulement  sur 
les  faces  intérieures  des  lames. 


Fig.  I. 


La  diflerence  de  phase  des  deux  ondes,  due  à  la  première  lame, 
est  2e/icosr,  en  appelant  e  l'épaisseur  de  la  lame,  n  son  indice; 
la  deuxième  lame  imprime  un  nouveau  retard  ^en  cosr';  par  suite, 
en  appelant  A  la  difl*érence  de  marche  totale  de  Tonde  2  sur 
Tonde  3, 


(0 


ie 


—  71  cosr  -:-  71  cGsr*  =  C. 


Si  Ton  élève  celte  équation  deux  fois  au  carré,  de  façon  qu'elle 
ne  renferme  plus  que  n^  cos^r  et  n^  cos^r',  et  qu'on  remplace  ces 
expressions  respectivement  par  n-  —  sin^i  ou  n^ — i-f-cos^*;  et 
ti^ — i-T-cos^/',  on  obtient  une  nouvelle  équation  bicarrée  en 
cos^/  et  cos^r'. 

Remarquons  alors  avec  l'auteur  que  le  rayon  moyen  «/",  per- 
pendiculaire au  plan  bissecteur  des  lames,  donnera  le  centre  du 
phénomène;  représentons  par  le  grand  cercle  horizontal  d'une 

sphère  le  plan  des  normales  O a  et  06,  et  désignons  par  a  =:  bOa 

l'angle  des  lames  ;  5|  O  est  le  rayon  moyen,  5O  un  rayon  voisin  faisant 

/.  de  Phys,f  a'  série,  t.  V.  (Janvier  1886.)  2 
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avec  Oa  et  06  respectivement  les  angles  i  et  i' .  Si  enfin  on  pose 

*0*i  =  p       et       bsis  —  0, 

on  a,  dans  les  deux  triangles  sphériques  aSxS  et  bs^  5,  les  deux  re- 
lations 


(3) 


cosi  =  cosp  cos — r-  sinp  sin-  coso, 
cosT  =  cosp  cos sinp  sin-  cos 8. 


Il  n'y  a  plus  qu'à  remplacer  dans  l'équatîon  obtenue  cose  et 
cosi'  par  leurs  valeurs. 


Ig.   2. 


On  arrive  à  une  équation  du  quatrième  degré  en  sinp;  mais,  si 
Ton  se  contente  de  considérer  le  phénomène  autour  du  pointai, 
on  peut  remplacer  sinp  par  p,  négliger  les  puissances  de  p  supé- 
rieures à  la  seconde  et  poser 


•       5» 


X  =  p  coso,        y  ~  ?  sinô. 
On  obtient  finalement  Téquation 

(•{)        (sin«a  -T-  G*  cosa)a7«-f-  C«  cos»-j>  ^  G>  (n^—  sin«-  —  y)  * 

La  discussion  de  cette  équation  a  été  faite  avec  beaucoup  de 
soin  par  M.  Lu  m  mer;  il  a  trouvé  que,  suivant  les  valeurs  données 
à  l'angle  a,  elle  représente  des  cercles,  des  ellipses,  des  hyper- 
boles ou  des  lignes  droites.  Nous  ne  le  suivrons  pas  jusque-là  • 
nous  ajouterons  seulement  que  la  théorie  a  toujours  été  rigoureu- 
sement vérifiée  par  l'expérience. 


LAMES  Epaisses.  19 

Ces  franges  sont  difficiles  à  voir,  parce  qu'elles  correspondent  à 
une  grande  différence  de  marche  et  qu'elles  sont  superposées  à 
d'autres  SYStèmes  de  courbes  données  par  chacune  des  lames  sépa- 
rément. En  outre,  on  ne  peut  employer  de  lames  argentées  par 
suite  de  la  trop  grande  différence  d'intensité  qu'auraient  les  deux 
rayons  2  et  3.  Il  faut  donc  prendre  des  lames  transparentes,  ce  qui 
affaiblit  l'éclat  du  phénomène. 

Au  contraire,  les  ondes  planes  correspondant  aux  rayons  1  et  4 
qu'on  utilise  dans  l'appareil  de  M.  Jamin  présentent  une  différence 
de  marche  qui  s'annule  avec  l'angle  des  lames.  Elles  donnent  aussi 
naissance  à  un  phénomène  bien  plus  facile  à  obtenir  et  bien  plus 
brillant  par  suite  de  la  possibilité  de  se  servir  de  lames  argentées. 
Lorsqu'on  veut  dresser  les  miroirs  de  M.  Jamin  pour  obtenir  les 
franges  rectilignes,  on  aperçoit  avec  la  lumière  homogène  une 
série  de  bandes  curvilignes  dont  la  courbure  s'accentue  à  mesure 
que  l'angle  des  plaques  augmente,  et  l'on  trouve  bientôt  qu'elles 
s'épanouissent  autour  d'un  centre  commun  ;  elles  affectent  alors  la 
forme  d'ellipses  ou  d'ovales  à  peu  près  concentriques. 

Considérons  deux  rayons  oe  et  of  correspondant  à  deux  ondes 
émanant  d'une  même  onde  incidente  normale  au  rayon  Sa,  dont 
chacune  s'est  réfléchie  une  fois  sur  la  face  intérieure  et  une  fois 
sur  la  face  extérieure  des  lames. 

Fig.  3. 


La  différence  de  marche  A  de  ces  deux  rayons  est  la  différence 
des  retards  causés  par  chacune  des  lames,  sur  les  ondes  corres- 
pondantes, ce  qui  donne 


(>) 


—  =  /i  cos  r  —  n  cos  r  . 
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Cette  difTérence  de  phase  est  évidemment  maximum  ou  minimum 
au  centre  commun  des  ellipses,  point  qui  d^ailleurs  se  trouve  dans 
le  plan  moyen  des  lames.  Pour  ce  point  on  aura  donc  e/A  =-  o,  et, 
en  appelant  a  l'angle  des  lames,  i  et  C  les  deux  angles  d'incidence 

(6)  r=  i -+-  a. 

De  plus,  on  a  toujours 

În  sïnr  =  sin  i, 
n  sinr'  =  sini"  =  sin(f -h  a). 

Faisons  rfA  ==  o, 

sin  rdr  =  sin  r'  dr'  ; 

d'où 

dr        sinr'        sin(/-'-a'^ 

(  8  )  -j— ,    =  — ; =    ; : • 

dr        sinr  sin  i 

D'ailleurs  on  a  aussi 

n  cos rdr  =  cos idiy        n  cos r' dr'  =  cos ( i  -+-  0L)di, 
d'où 

,    .  dr  ro<îf'         rosr' 

dr'       cos(i-J-a)  cosr 

En  comparant  (4)  et  (5),  on  obtient  l'équation 

(lO) 

ou 

(II) 

Elevons  au  carré  et  multiplions  les  deux  membres  par  /?-, 

w*ros'r        w*ros*r'  w'    -sin*/        /i'     -sin*/' 

sin*  21    ~    sin*  a/'  sin*  2/      ~      sin*  2/' 

Remplaçant  enfin  n^  par  ^^(sin^f -f-  cos^i)  et /i2(sjn'-r-+-cos-/'), 
on  arrive,  toutes  réductions  faites,  à  la  relation 

(■a)  (tang..-ta„-r)(uns.aa„g..'__';;^)=.-o, 

qui  donne  quatre  solutions  du  problème  : 
Examinons-les  brièvement, 


co^r' 

sinaC/-^-  «) 

cosr 

sin  2/ 

rosr 

— 

cosr' 

sin  2/ 

sin  21' 
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I®  tangi'  =  tang/,  c'est-à-dire 

i  -+-  a  =  i        ou        a  =  o. 

Les  lames  sont  parallèles,  A  est  constamment  nul.  Ecartons  ce 
cas. 

2**  langi^  =  —  tangi,  d'où 

c'est-à-dire 

a  i  -+-  a  =  o, 

ou  encore 

i  = ,         i'  =  - . 

•1  'À 

Le  rayon  intermédiaire  est  bissecteur  de  l'angle  des  lames.  C'est 
le  seul  cas  étudie  par  M.  Lummer.  D'ailleurs  cette  solution  est 
étrangère;  elle  ne  satisfait  pas  à  l'équation  (5)  et  a  été  introduite 
par  l'élévation  au  carré.  Elle  répond  à  un  maximum  ou:  à  un  mi- 
nimum de  l'expression  2e/i(cosr4- cos/*'),  qui  est  bien  la  diffé- 
rence de  marche  des  rayons  considérés  par  le  physicien  allemand. 

3'*  tangi  tang(i  4- a)  = » 

Posons 

lang*<p  = 


nous  pourrons  mettre  la  condition  précédente  sous  la  forme 
(i3)  cos(2t-i-a)  = 


COS'l^ 


La  valeur  de  i  donnée  par  cette  équation  ne  convient  pas  au 
problème,  comme  on  peut  s'en  assurer  par  une  discussion  qu'il 
serait  trop  long  de  rapporter.  C'est  encore  une  solution  étrangère. 

4*»  Enfm 

tangitang(i-+-  a)  =  - —  —  =  tang*o 

)/n-^  —  i 

ou 

(il)  cos(2i -H  a)  =  cosacosao. 

C'est  cette  équation  qui  donne  le  centre  du  phénomène;  nous 
pouvons  remarquer  qu'on  pourra  toujours   en  tirer  une  valeur 


'la 
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de  I,  la  solution  est  toujours  possible.  Comme  vérification,  il  faut 
voir  si  l'expérience,  pour  une  valeur  donnée  de  l'angle  a,  fournit 
pour  i  la  même  valeur  que  l'équation  précédente,  où  l'on  fera 

cet  angle  étant  calculé  pour  n  =  i,53. 

Voici  les  résultats  de  deux  expériences;  on  verra  que,  bien  que 
faites  assez  grossièrement,  l'appareil  ne  permettant  pas  d'évaluer 
les  angles  à  plus  de  2'  près,  elles  vérifient,  aussi  exactement  qu'on 
pouvait  l'espérer,  la  théorie  précédente  : 

Expériences 

1.  a. 

I.    oi^'a;'      —(4**  56').... 

II.  4i'*55'     -hirsy 

Pour  trouver  l'équation  des  courbes  d'interférence;  nous  sui- 
vrons une  marche  tout  à  fait  analogue  à  celle  de  M.  Lummer,  qui 
l'a  empruntée  lui-même  à  Ketteler. 

Fig.  4. 


Calcul  de  i. 

C-O. 

5i*>25'5 

i'5 

41*  5a' 5 

-a' 5 

Figurons  une  sphère;  et  sur  celte  sphère  le  grand  cercle  hori- 
zontal qui  représente  le  plan  des  normales  aux  plaques  Oa  et  06. 
Soient  Si  O  le  rayon  incident  qui  donne  le  centre  du  phénomène, 
5O  un  rayon  incident  voisin. 

Désignons  par  i|  l'angle  d'incidence  correspondant  à  ^4  O  ;  les 

angles  sOa  ci  sOb  sont  i  et  i'.  En  appelant  toujours  p  et  5  respec- 
tivement les  angles  ^O^i  et  ss^a,  on  a,  dans  les  deux  triangles 
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sphériques  sSi  a  et  sSi  6,  les  relations 

Îcos  i  =  cos  p  cos  il  -4-  sin  p  sin  l'i  cos  8, 
cost  =  cosp  cos(ti  -f-  a)  -4-  sinp  sin(i|  •+■  a)cosS. 

En  introduisant  cos^i  et  cos^i''  dans  Téquation  (5)  élevée  deux 
fois  au  carré,  on  obtient  une  équation  du  quatrième  degré  en 
sinp,  contenant  sin*p,  sin'pcosp,  sin^p,  sinp  cosp  et  un  terme 
constant. 

Mais,  si  Ton  se  borne  à  considérer  le  phénomène  dans  le  voi- 
sinage du  point  5{,  nous  pourrons  remplacer  sinp  par  p  et  négliger 
les  puissances  de  p  supérieures  à  la  seconde.  Nous  assimilerons 
ensuite  la  partie  de  la  sphère  correspondante  à  son  plan  tangent, 
ce  qui  nous  permettra  de  poser 


•   > 


ar=pcoso,        y  =  psinù, 

et,  faisant  a>  =  /^  -f-  -,  nous  obtiendrons  Téquation 

2  j**  (sin*  a  cos  4  w  -^-  G*  cos  a  cos  a  a>) 

-|-^'*JC*|  cos*  lui j  -f-cos'f  w  H —  J  I  —  sin' a  sin* 2 w,» 

(i6)    /  — 2a7[sin*acos2w -h  G*  cosa]  sinao) 

--  —  {  sin*a  sin*2(i> 

-G*    2/1*  — sin* (tu  —  -  j  —  sin*(a)—  -  )  —  —    • 

Remarquons  d'ailleurs  que,  pour  le  rayon  qui  a  une  différence 
de  marche  maximum  ou  minimum,  la  courbe  du  second  degré 
que  représente  cette  équation,  et  qui  se  réduit  alors  à  un  point, 
doit  être  rapportée  à  son  centre,  d'après  l'hypothèse  que  $^  O  était 
le  rayon  central,  ce  qui  fournit  la  valeur 

^,  sin*a 

G;„  = cos  2(0 

cos  a 

ou,  en  introduisant  l'angle  9  donné  par  tang^;p=  — x=-» 

Cfn  =  —  sin*acos2ç; 
par  suite, 

A,;,  =  26  sinxv^ —  cos2?p, 

Im  étant  la  différence  de  marche  correspondant  au  centre. 
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L'équation   (i6)  peut  encore  être  beaucoup  simplifiée;  nous 

poserons  pour  cela 

G«  =  Gj,-he; 

e  représente,  si  Ton  néglige  la  seconde  puissance  de  X,  la  quantité 

T-z^mj  p  étant  égal  à  i,  3,  5,  . . .  pour  les  courbes  brillantes.  En 

effet,  on  peut  poser 

A  =  A;„  -h  ^-  ; 

on  en  déduit 

A»  rr:  AJ,H-/?XA,„, 

d'où 

Le  second  membre  de  Téquation  (5),  s'annulant  pour  e  r=  o,  est 
proportionnel  à  e  ;  de  même  le  terme  en  x  qui  devient 

—  2ecosasin2(i)T. 

Si  nous  négligeons  ce  terme,  ce  qui  revient  à  admettre  que  les 
courbes  sont  rigoureusement  concentriques,  nous  obtenons  fina- 
lement Téquation 

/  (sin*a  Rin*2(j)  —  e  cos*acos2©):r* 

('7)        \  r  .   *  ,  £  ,  ,  .1    ,  sin«2?P 

/       -^     sin-acos*ç (i-^cos*acos2©)    y*  —  s- ^  • 

'.  L  ^       -i  'Y  4cos2çp 

Cette  équation  représente  des  ellipses;  elles  sont  réelles,  car  les 
coefficients  des  termes  en  x'^  et  en  y^  sont  positifs,  ainsi  que  le 
deuxième  membre.  Pour  le  voir,  il  suffit  de  chercher  le  signe 
de  la  quantité  e,  c'est-à-dire  d'une  quantité  proportionnelle  à 
{d'^^)rn\„i.  Or,  si  l'on  calcule  (d'^à)^^  on  trouve 

{d^l)fn  =  —  A*  sin2a; 

par  suite,  comme  on  a  aussi 

A„|  —  B*  sina, 

on  voit  que,  a  étant  compté  de  —  -  à  H — >  e  est  toujours  négatif. 
Donc,  C0S2Î3  rtant  aussi  négatif,  le  deuxième  membre  est  positif, 
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et  les  ellipses  sont  réelles.  —  Le  terme  en  x^  paraît  devoir  s'an- 
nuler pour  une  valeur  très  petite  de  Tangle  a.  En  réalité,  il  n'en 
est  rien,  et  il  est  facile  de  s'assurer  qu'il  garde  toujours  son  signe, 
en  remplaçant  e  par  sa  valeur;  nous  avons  vu  qu'elle  était  propor- 
tionnelle à  sin^a. 

Le  rapport  des  axes  des  ellipses  est  donné  par  l'expression 

^*  sin'a  sin'ato  —  scos-acosao 

<  '"  '  â^  =  - e ' 

sin'acos^a*  —  -(i  -^cos*acos2«p) 

en  appelant  b   le  demi-axe  vertical  et  a  le  demi-axe  horizontal. 

Mais,  comme  e,  c'est-à-dire  y—^  A;„,  est  très  petit,  p  pour  les  pre- 

mières  ellipses  sombres  étant  égal  à  i,  3,  5,  7,  .  .  . ,  on  peut  né- 
{j;liger  le  deuxième  terme  du  numérateur  et  du  dénominateur;  on 
a  par  suite  sensiblement 


h^        sin'ato 

a*         cosiçp 

h^ 

I  —  cos*acos*îîçp 

a« 

cos*o 

ou 

(»9) 


D'ailleurs  cosa  variant  de  zéro  à  i,  le  numérateur  ne  varie  que 
de  0,9808  à  1  ;  le  rapport  ne  varie  que  de  2,2761  à  2,8207,  et  sa 
racine  carrée  de  i,5o8  à  i,5i4,  valeurs  très  rapprochées  l'une  de 
l'autre.  Le  rapport  des  axes  est  donc  à  très  peu  près  égal  à  \, 

L'expérience  vérifie  complètement  ce  résultat;  un  grand  nombre 
d'observations  ont  donné  pour  movenne  i,5o.  Il  est  d'ailleurs  très 
difficile  d'obtenir  une  exactitude  de  mesures  permettant  de  dé- 
terminer un  troisième  chiffre  décimal,  à  cause  de  la  largeur  des 
franges  sombres  et  de  l'incertitude  que  l'on  éprouve  pour  amener 
le  fil  du  réticule  à  leur  être  tangent.  Par  suite,  il  est  impossible 
de  déterminer  la  variation  du  rapport  des  axes  quand  l'angle  d'in- 
clinaison des  plaques  change. 

Les  courbes  d'interférence  existent  pour  toutes  les  valeurs  de 

l'angle  a  comprises  entre  —  -  et  -  •  Pratiquement,  dès  que  l'on  a 

atteint  20**  ou  25",  on  cesse  de  les  apercevoir.  C'est  que,  quand 
l'angle  a  est  grand,  la  différence  de   marche  correspondant  au 
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centre  est  aussi  très  grande,  les  courbes  sont  alors  très  fines  et 
peu  visibles. 

Lorsqu'on  fait  varier  lentement  l'angle  des  lames,  on  constate 
l'existence  de  périodes  alternatives  de  netteté  et  de  trouble  dans 
le  phénomène,  périodes  qui  tiennent  à  ce  que  la  lumière  jaune  du 
sodium  n'est  pas  une  lumière  simple.  On  observe  tout  à  fait  les 
mêmes  apparences  que  dans  le  phénomène  bien  connu  de  M.  Fi- 
zeau  sur  les  anneaux  à  grande  différence  de  marche. 


8ÏÏR  LA  LOI  DAMPËRE; 
Par  m.  p.  DUHEM. 

Gauss  a  énoncé  le  premier  la  proposition  suivante  : 

«  Il  existe  une  infinité  de  lois  pour  l'action  d'un  élément  de 
courant  sur  un  autre  élément  de  courant,  telles  que  l'action  d'un 
courant  fermé  sur  un  élément  de  courant  soit  identique  à  l'action 
déterminée  par  la  loi  d'Ampère  ;  mais,  parmi  toutes  ces  lois,  une 
seule,  la  loi  d'Ampère,  est  telle  que  l'action  d'un  élément  de  cou- 
rant sur  un  autre  élément  de  courant  se  réduise  à  une  force  unique 
dirigée  suivant  la  droite  qui  joint  les  deux  éléments.  » 

Depuis  l'époque  où  Gauss  a  découvert  cette  proposition,  on  en 
a  donné  plusieurs  démonstrations.  La  suivante  nous  paraît  parti- 
culièrement simple. 

La  proposition  en  question  résulte  immédiatement  de  celle-ci  : 

Laction  d'un  élément  de  courant  sur  un  autre  élément  de 
courant  est  complètement  déterminée  lorsqiCon  connaît  l'ac- 
tion d'un  courant  fermé  et  uniforme  sur  un  élément  de  courant, 
et  lorsqu'on  sait,  de  plus,  que  l'action  élémentaire  est  dirigée 
suivant  la  droite  qui  joint  les  éléments. 

Soient  ds^  ds'  les  deux  éléments  de  courant;  soient  /,  ^  les  inten- 
sités des  courants  qui  les  traversent.  Supposons  que  l'on  puisse 
admettre  pour  l'action  de  l'élément  ds  sur  l'élément  ds'  deux  ex- 
pressions distinctes,  soumises  toutes  deux  aux  restrictions  indi- 
<|uées  dans  l'énoncé  précédent.  D'après  la  première  expression. 
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les  composantes  de  Taction  de  ds  sur  ds^  auraient  pour  valeur 

tVX  dsds\ 
iV  Y  ds  ds\ 
iCZ  ds  ds\ 

D'après  la  seconde  expression,  ces  mômes  composantes  auront 

pour  valeur 

«''Xi  ds  ds', 

il  Yi  ds  ds', 

Il  7.1  ds  ds'. 

Supposons  que  l'élément  ds  fasse  partie  d'un  courant  fermé  el 
uniforme  quelconque.  L'action  de  ce  courant  sur  l'élément  ds'  doh 
êlre  la  même,  que  l'on  accepte  l'une  ou  Tautrc  des  deux  lois  élé- 
mentaires. On  doit  donc  avoir 

fXds  =  fXids, 
f\ds  =  f\,ds, 
/Z  ds  ^  /Zi  ds, 

les  intégrales  étant  des  intégrales  curvilignes  étendues  à  un  contour 
fermé  quelconque. 

D'après  les  propriétés  connues  des  intégrales  curvilignes,  ces 
égalités  peuvent  être  remplacées  parles  suivantes  : 

(  {X--\,)ds  =  dg{x,y,z), 
(I)  I  (y  --\^)ds==dq{x,y,z), 

(  (Z  —  Z, ) rf5  =  rf^ {x,y,  z), 

-T,  Ç,  5  étant  des  fonctions  quelconques  des  coordonnées  x^  y^  z 
d'un  point  de  l'élément  ds. 

Si  les  deux  actions  considérées  sont  dirigées  suivant  la  droite 
qui  joint  les  deux  éléments  dsj  ds! ^  on  devra  avoir,  en  désignant 
par  x^j  y  y  z!  les  coordonnées  d'un  point  de  l'élément  ds!^ 

(y-^y)Z-(z'~-Z)\  ^-O, 

(z'  —  z)X  — (x' ■  ~ x)Z  -■■■■  o, 

{x'-x)\-(Y'-y)\  =  o; 

et  aussi 

0"-^)Z,-(V-5)Y,  =  0, 

(-s' — z)\i  —  (x' — x)Z|  -- o, 
(T'-a-)Y,-0"-  y)X,==o. 
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On  déduit  alors  des  égalités  (i)  les  relations  suivantes  : 

{z'  -  s)dri(x,y,z)^(x'  -  x)d})(x,y,  z)  =  o, 
(x'—  x)dÇj{x,y,  z)  -  (y  —7)  dg{x,y,  z)  =  o. 

Posons 

F(x,y,z)^.(y     7)5(^.7, -3) -(-'--5)5(^,7,^), 
G(a?,7,  z)^.{z'-'Z)  S{x,y,  z)'-{x'—x)  5  (a:,/,  z), 

Les  égalités  (2)  permettront  d'écrire 

<^(^,r»  -«)  ^-  ~  r*) (^i^ï  -5)  «^  -^  —  rfG(a?,  V,  -5), 

Examinons    la    première     égalité  :   la   difTérentielle    totale  de 
F(j:,  j',  z)  ne  renfermant  pas  de  terme  en  dx^  la  fonction  F(j:,  1',  :;)  ' 
est  indépendante  de  :r;  il  en  est  de  même  de  ses   dérivées  par- 
tielles ^{x^yy  z)  et  5(^1  J^î  -)•  En  raisonnant  de  même  sur  les  deux 
autres  égalités,  on  arrive  à  la  conclusion  suivante  : 

§  est  une  fonction  de  la  seule  variable  Xj 
(/  est  une  fonction  de  la  seule  variable  j^, 
^  est  une  fonction  de  la  seule  variable  z. 

Mais  les  égalités  (3)  nous  donnent  également,  en  exprimant  que 
les  premiers  membres  sont  des  différentielles  totales, 

—  -\ — -  —o, 
àz        dy 

(4)  ^f-^f--^ 

^  '  ox         oz 


De  là  on  déduit 


dy        ox 
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Sî  l'on  joint  ces  résultats  à  ceux  qui  viennent  d'être  obtenus,  on 
voit  que  les  quantités  S,  (j,  5  ^^^^  ^^  simples  constantes.  En  se 
reportant  aux  égalités  (i),  on  trouve 

Y-  Y„ 

ce  qui  démontre  la  proposition  énoncée. 


SUB  LA  DILATATIOH  TEEBnaUE  DES  UaUIDES  A  DIYEB8E8  PBE88I0H8; 

ETUDE    EXPERIMENTALE, 

Par  M.  S.-P.  GRLMALDI  («). 

Méthode  expérimentale.  —  On  s'est  proposé  d'étudier  la  dila- 
tation thermique  des  liquides  à  diverses  pressions  et  de  vérifier 
plusieurs  formules  théoriques.  Les  recherches  décrites  dans  ce 
premier  Mémoire  ont  été  exécutées  avec  l'oxyde  d'éthyle  à  des 
pressions  qui  varient  depuis  i™  jusqu'à  25™  de  mercure  et  à  des 
températures  comprises  entre  o**  et  io5". 

L'appareil,  construit  tout  en  verre,  était  entièrement  scellé  à  la 
lampe  excepté  en  A.  La  pression  était  produite  par  la  décomposi- 
tion de  l'eau  acidulée  du.  tube  A  [manogène).  On  la  transmettait 
par  le  tube  ce  au  piézodilatomètre  Brfi^  et  au  manomètre  CDw. 
L'éther  sulfurique  remplissait  j- du  réservoir  B  dont  le  restant  était 
plein  de  mercure.  On  mesurait  les  dilatations  dans  les  tubes  d,  d,  d 
qui  avaient  la  longueur  totale  de  i™,5o;  ils  avaient  été  gradués  et 
calibrés  avec  le  plus  grand  soin.  Le  manomètre  à  air  comprimé, 
long  de  I™  environ,  avait  un  renflement  enD  qui  en  augmentait  la 
sensibilité.  On  scellait  à  la  lampe  le  tube  A,  qui  était  très  fin,  avec 
un  peu  de  cire  à  cacheter  :  on  l'ouvrait,  pour  faire  tomber  la  pres- 
sion, avec  un  jet  de  vapeur  d'eau  chaude. 

Les  variations  de  volume  de  l'élhcr  par  la  température  et  la 


(*)  Résumé  par  Tauteur. 
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pression  étaient  indiquées  dans  les  tubes  rf,  d^  d  par  l'extrémité 
libre  du  mercure  qui  les  parcourait. 
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Le  récipient  B  élait  environné  par  un  bain  avec  un  agitateur. 
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Dans  le  bain  ploogeaienl  deux  thermomètres  :  ud  thermomètre  à 
poids  dont  on  avait  déterminé  les  constantes  avec  soin  et  un  ther- 
momètre à  tige  qu'on  avait  préalablement  calibré. 

Lorsque  l'on  entreprenait  une  série  d'expériences,  on  commen- 
çait par  remplir  le  tube  A  d'eau  acidulée  que  l'on  décomposait 
jusqu'à  la  pression  désirée  qui  demeurait  à  peu  près  conslanic 
pour  toute  la  série  des  expériences.  On  enveloppait  ensuite  le 
réservoir  B  de  neige  fondante  et  on  lisait  la  position  du  mercure 
dans  les  tubes  d,  d,  d,  le  réservoir  étant  à  o'.  Après  la  lecture,  on 
enlevait  la  neige  et  l'on  y  plaçait  le  bain  qui  était  porté  à  des  tem- 
pératures toujours  ascendantes,  en  déterminant  chaque  fois  la 
position  du  mercure. 

Dans  les  ralculs,  qui  étaient  longs  et  pénibles,  on  faisait  toutes 
les  corrections  nécessaires.  On  avait  déterminé  tout  exprès  le  coef- 
ficient de  dilatation  et  le  coefficient  de  compressibilité  du  verre  du 
réservoir  B. 

Résultats.  —  Dans  le  Tableau  qui  suit  sont  enregistrés  les 
résultats  de  mes  expériences  : 
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Les  dilatations  À  aux  diverses  pressions  ont  été  calculées  en 
drenant  pour  unité  le  volume  à  0°  pour  chaque  pression  :  on  a 
lire  les  nombres  enregistrés  des  courbes  construites  avec  les  va- 
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leurs  moyennes  de  chaque  série  et  dessinées  avec  le  plus  grand 
soin. 

N'ayant  pas  réussi  à  représenter  chaque  courbe  par  une  seule 
formule  empirique,  j'en  ai  choisi  trois  pour  chacune  en  calculant 
les  cocfGcients  à  l'aide  de  la  méthode  des  moindres  carrés,  sim- 
plifiée par  M.  Deyen.  La  difTércntiation  de  ces  formules  a  donné 
les  coefficients  vrais  de  dilatation  3. 

De  la  dilatation  A,  on  a  pu  déduire  les  coefficients  âe  compres- 
sibilité  u  pour  un  mètre  de  pression  aux  diverses  températures. 

Ces  coefficients  se  sont  trouvés  indépendants  de  la  pression, 
comme  MM.  Jamin,  Amaury  et  Descamps  l'avaient  observé  jusqu'à 
la  pression  de  lo**"*  et  M.  Cailletet  jusqu'à  63o**°*,  contrairement 
aiix  résultats  des  expériences  de  Colladon  et  Sturm  et  de 
M.  Amagat. 

Dans  les  dernières  colonnes  du  Tableau  sont  enregistrés  les 

coefficients  de  tension  à  volume  constant  -Jjy  qu'on  a  tirés  aisé- 
ment des  résultats  précédents. 

Maximum  de  densité.  —  Si  l'on  admet,  comme  on  croit  pou- 
voir le  faire,  que  les  coefficients  de  compressibilité  de  l'éther 
soient  indépendants  de  la  pression,  on  peut  déduire  un  corollaire 
intéressant. 

Soient  OBC,  OKC,  OB"C",  ...  les  courbes  qui  représentent 
les  dilatations  que  j'ai  trouvées  aux  pressions  /?,  />',  p" ,  . . . ,  équi- 
distantes  entre  elles  et  construites  en  prenant  comme  abscisses 
les  températures  ^,  et  comme  ordonnées  les  dilatations  A. 

Soient  M  et  N  les  points  correspondant  à  deux  températures 
/  et  ^';  les  dilatations  de  o"  à  /  et  de  o°  à  ^  seront  représentées 
par  MB,  MB',  MB",  . . . ,  NG,  NC,  NG".  Il  suit  de  ce  que  l'on  a 
admis,  les  pressions  />,  /?',  p"  étant  équidistantes,  que  l'on  a 

BB'^-B'B",        CC'-^C'C,     .... 

Puisque,  d'autre  part,  GG'  ;>-  BB',  en  faisant  croître  la  pression  dans 
les  courbes  successives,  BM  décroît,  mais  GN  décroîtra  d'une  quan- 
tité plus  grande  et,  pour  une  pression  suffisamment  élevée  /?„,  on 
aura  MB«  =  NG/|.  Dans  ce  cas,  la  courbe  entre  B,,  et  G/,  passera 
par  un  minimum.  A  la  pression  /?„  l'éther  aura  donc  un  maximum 
de  densité  à  une  température  comprise  entre  t  et  t!. 
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On  peut  aisément  calculer  à  quelle  pression  la  température  du 
maximum  de  densité  tombera  entre  deux  températures  données, 
par  exemple  entre  o**  et  io°.  Le  calcul  donne  la  pression  de  382"* 
environ. 

On  voit  facilement  qu'en  faisant  croître  la  pression,  la  tempéra- 
ture du  maximum  de  densité  ira  toujours  croissant. 
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Il  n'est  pas  nécessaire,  du  reste,  pour  qu'il  y  ait  un  maximum 
de  densité,  que  les  équations 

BB'  =  B'B',        CG'  =  G'G',     ... 

ce 

soient  vérifiées.  Il  suffit  que  le  rapport  kd/»  c'est-à-dire  le  rapport 

entre  les  coefficients  de  compressibilité  à  deux  températures  don- 
nées, reste  constant  ou  augmente  avec  la  pression.  Dans  ce  dernier 
cas,  cependant,  on  ne  peut  déterminer  la  température  du  maxi- 
mum de  densité  sans  connaître  la  loi  selon  laquelle  ce  rapport 
varie. 


Formule  de  Dupré.  —  Dupré,  dans  son  Traité  de  Ther- 
m,odfnamique  établit  une  équation  théorique  qui  peut  être  réduite 
à  la  forme  suivante 

TaV* 


(I) 


P 


K. 


/.  dePhyt.,  a*  série,  t.  V.  (Janvier  1886.) 
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T  indique  la  température  absolue,  a  le  coefficient  vrai  de  dilata- 
tion, V  le  volume,  ^  le  coefficient  de  compressibilité  et  K  une 
constante  qui  dépend  seulement  de  la  nature  du  corps. 

Cette  équation  a  fait  Tobjet  de  plusieurs  vérifications  expérimen- 
tales. M.  Amagat,  en  déterminant  les  valeurs  de  ^  à  diverses  tem- 
pératures, pour  Téther  chlorhydrique,  et  à  l'aide  des  valeurs  de  a 
données  par  Drion,  qu'il  a  en  partie  corrigées,  vérifia  Téquation 
de  Dupré  avec  des  résultats  satisfaisants.  Pour  Féther  sulfurique, 
il  fit  usage  des  coefficients  a  déterminés  par  Is.  Pierre  jusqu'à 
la  température  de  38®  et  il  obtint  aussi  des  résultats  satisfaisants. 
Cependant,  ainsi  que  MM.  Pagliani  et  Palazzo  le  font  observer, 
ces  vérifications,  faites  avec  des  nombres  tirés  de  divers  échan- 
tillons de  liquides,  ne  présentent  pas  toute  la  rigueur  nécessaire. 

MM.  Pagliani  et  Palazzo  .ont  vérifié  la  formule  de  Dupré 
pour  six  liquides  ;  ils  obtinrent  des  résultats  satisfaisants  pour  le 
toluène,  le  xjlène  et  le  cymène;  pour  la  benzine,  Talcool  propy- 
lique  et  Falcool  isobutylique,  les  différences  furent  plus  fortes. 

Il  faut  cependant  observer  que  MM.  Pagliani  et  Palazzo  n'ayant 
pas  dépassé,  dans  la  détermination  de  p,  la  pression  de  5*'™  et  la 
température  d'ébuUition  des  liquides  examinés,  leurs  recherches 
ne  présentent  pas  l'extension  nécessaire  à  la  vérification  d'une 
formule  théorique. 

Mes  expériences  permettent  de  vérifier  aisément  l'équation  de 
Dupré.  Les  valeurs  de  a,  p,  V  sont  déterminées  directement 
avec  le  môme  appareil  et  la  môme  méthode  expérimentale;  ils  sont 
donc  sujets  aux  mêmes  erreurs  qui,  en  grande  partie,  se  détruisent 
dans  le  calcul  de  A*. 

En  substituant  dans  la  formule  (i),  les  valeurs  numériques  de 
a,  p,  V  que  j'ai  trouvées,  j'ai  pu  obtenir  un  Tableau  des  valeurs 
de  k  aux  diverses  températures  et  pressions.  Ce  Tableau  fait  voir 
que  les  valeurs  de  k  décroissent  sensiblement  avec  la  pression. 
Pour  une  môme  pression,  elles  restent  constantes  jusqu'à  35' 
environ,  mais,  à  des  températures  plus  élevées,  elles  croissent 
rapidement  à  mesure  que  la  température  augmente. 

L'équation  de  Dupré  ne  se  vérifie  donc  pas  pour  l'éther  sulfu- 
rique; elle  est  à  peu  près  satisfaite  jusqu'à  35**  seulement,  comme* 
l'avait  annoncé  M.  Amagat,  elle  ne  Test  plus  ù  des  températures 
plus  élevées. 
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Formule  de  M.   Van  der   JVaals.  —  L'équation  générale  de 
risolherme  donnée  par  M.  Van  der  Waals 


(/'-5)^''--*)-«T 


n'a  pas  été,  jusqu'ici,  vérifiée  expériinenlalemcnt  pour  les  liquides 
proprement  dits.  Mes  expériences,  cependant,  permettent  d'en 
tenter  la  vérification  pour  l'élher,  au  moins  entre  certaines  limites. 
Cela  peut  se  faire  en  considérant  comme  inconnues  a  et  6  et  en 
vérifiant  si  ces  quantités  restent  constantes  quand  on  fait  varier 

Les  calculs  numériques  nous  ont  donné  des  valeurs  de  a  et  de  & 
qui  ne  restent  pas  constantes  et  qui  sont  inadmissibles. 

On  peut  attribuer  ce  résultat  à  ce  qu'une  des  hypothèses  sur 
lesquelles  M.  Van  der  Waals  a  fondé  sa  formule  est  en  défaut. 
En  eflel,  on  peut  déduire  l'équation  de  M.  Van  der  Waals  de 
l'équation  de  l'isotherme  des  gaz  parfaits 

(a)  pi>=ViT, 

en  tenant  compte  delà  pression  intérieure  que  M.  Van  der  Waals 

démontre,  ainsi  que  l'avait  fait  Dupré,   être   égale  à  —  »  a  étant 

une  constante. 

Pour  ce  qui  regarde  le  volume,  les  corps  devant  être  regardés 
comme  composés  de  molécules  ayant  des  dimensions  sensibles,  le 
chemin  moyen  de  leurs  molécules  l^  sera  moindre  que  s'ils  étaient 
composés  de  simples  points  matériels.  En  l'appelant  /  dans  ce 
dernier  cas,  M.  Van  der  Waals  démontre  que 

(3)  U^^. 

l  V 

h  est  un  multiple  égalant,  selon  M.  Blaserna,  huit  fois,  selon 
M.  Van  der  Waals,  quatre  fois  la  somme  des  volumes  des  molé- 
cules du  corps. 

Or  le  nombre  des  chocs  et  conséquemment  la  pression,  étant 
inversement  proportionnels  au  chemin  moyen  de  la  molécule,  le 

premier  membre  de  l'équation  (2)  doit  être  multiplié  par  y  ou, 
ce  qui  revient  au  même,  on  doit  substituer  k  v^  v  —  A. 
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Il  faut  ici  remarquer,  ainsi  que  Tavail  noté  M.  Blaserna,  que 
dans  le  cas  d'une  pression  très  grande  (intérieure  et  extérieure)  à 

laquelle  sont,  dans  certains  cas,  soumis  les  liquides,  ->  c'est-à-dire 

le  volume  moléculaire,  peut  être  une  fraction  considérable,  ^j  (les 
molécules  étant  très  rapprochés),  du  volume  total.  On  peut  donc 
avoir  v'^h  :  on  aurait,  dans  ce  cas,  /|  ^o,  ce  qui  est  absurde.  Cela 
démontre  que  les  hypothèses  sur  lesquelles  l'équation  (3)  est  fon- 
dée, ne  sont  pas  justifiées  pour  des  pressions  élevées  :  elle  donne 
alors  des  résultats  absurdes. 

La  correction  introduite  dans  la  formule  (2)  est  donc  inexacte 
dans  ce  cas,  et  la  formule  de  M.  Van  der  Waals  inapplicable. 

Nous  pouvons  nous  convaincre  de  cela  en  examinant  les  difTé- 
rentes  valeurs  de  h  tirées  des  expériences  de  M.  Andrews  sur 
l'acide  carbonique.  Constantes  lorsqu'il  est  gazeux,  elles  ne  le  sont 
plus  lorsqu'il  est  liquide. 

Il  serait  intéressant  de  rechercher  s'il  y  a  des  liquides  pour 
lesquels  la  formule  de  M.  Van  der  Waals  soit  applicable  dans  cer- 
taines conditions  à  déterminer. 

Formules  de  M.  Mendeleeff  et  de  M.  A{>enarius,  —  M.  Men- 
deleeff,  en  examinant  les  dilatations  de  différents  liquides,  a  trouvé 
qu'on  peut  les  représenter  par  l'équation 

k  étant  une  constante.  Il  croit  que  la  loi  exprimée  par  cette  équa- 
tion est  analogue  à  la  loi  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac  pour  les 
gaz,  c'est-à-dire  qu'elle  représente  les  dilatations  des  liquides  à 
des  températures  éloignées  du  point  d'ébuUition.  M.  Avenarius  et 
d'autres  physiciens  nient  la  généralité  de  la  formule  de  M.  Men- 
deleeflf.  Elle  donne  des  résultats  satisfaisants  seulement  lorsque  le 
coefficient  de  dilatation  est  peu  considérable. 

Avenarius  propose,  d'autre  part,  pour  représenter  la  dilatation 
des  liquides  à  la  pression  critique,  l'équation 

(5)  V  =  a-\-b\oQ{tc  —  t\ 

dans  laquelle  te  est  la  température  critique  et  a  et  6  sont  deux 
constantes. 
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Il  a  vérifié  cette  équation  avec  des  résultats  suffisamment  satis- 
faisants pour  l'éther  sulfurique  et  MM.  Schuck  et  Jouk  ont  trouvé 
qu^elle  représente  aussi  la  dilatation  à  la  pression  critique  de 
Falcool,  de  l'anhydride  sulfureuse,  de  la  diéthylamine  et  de  Téther 
chlorhydrique.  M.  Avenarius  pense  qu'une  telle  formule  peut  aussi 
représenter  (bien  entendu  avec  des  constantes  diverses)  la  dilata- 
tion des  liquides  aux  différentes  pressions. 

Quoique  la  formule  de  M.  Mendeleeffait  été  reconnue  peu  satis- 
faisante par  plusieurs  expérimentateurs,  j'ai  cru  qu'il  serait  à 
propos  de  voir  si  elle  représente  les  dilatations  que  j'ai  trouvées. 

J'ai  pu  vérifier  que  ces  dilatations  à  des  températures  peu  éle- 
vées, lorsqu'elles  varient  presque  proportionnellement  aux  tempé- 
ratures, sont  bien  représentées  par  la  formule  de  M.  Mendeleeff. 
Mais,  pour  des  températures  plus  élevées,  les  différences  devien- 
nent très  grandes,  ce  qui  confirme  les  objections  faites  par  M.  Ave- 
narius à  la  formule  de  M.  Mendeleeff. 

Mes  expériences  permettent  aussi  de  vérifier  si,  comme  le  pense 
M.  Avenarius,  la  formule  (5)  représente  la  dilatation  des  liquides 
aux  diverses  pressions.  Je  rapporte  ci-dessous  un  Tableau  des  vo- 
lumes observés  et  calculés  avec  la  formule  (5)  aux  diverses  pres- 
sions. Les  constantes  a  et  b  ont  les  valeurs  suivantes  : 


Pression. 


m 


9 

25 


a  =  2,47814 

6  =-0,64496 

a  =  2,44549 

6=  — o,6838i 

a  =  2,4^009 

6  =  —  0,62180 

TKMPÉMATCIIB. 


O 
10 

40 

60 
80 

100 


9-. 


V  obserré 


1,00000 
i,o3ii3 
I , o63o3 
1,10475 
I ,i5o35 


I ,20200 


V  calcolé. 


0,999^4 
I  ,o3<>34 
1 , 06485 
i,io4i5 

»»i4999 
I, 20479 


17». 


V  obserré. 


1,00000 
I ,  (>3o56 
i,o64o5 
i,io3io 
1,14733 
1,19833 


V  caicalé. 

0,99853 
i,o3i9i 
1,06255 
1,10426 
i,i46i5 

I» 19998 


25-. 


V  obserTé. 


1 , 00000 
i,o3oio 
i,o63o2 
1,10125 
1,14433 
1,19425 


V  calcolé. 


0.99901 
1,02909 
1,06237 
1,10027 
1,14445 
1,19728 


Ainsi  qu'on  le  voit  aisément,  les  différences  entre  les  valeurs 
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calculées  et  observées  sont  plus  g^raodes  que  les  erreurs  probables 
d'observation;  elles  sont  cependant  plus  petites  que  celles  que 
M.  Avenarius  a  trouvées  en  vérifiant  Téquation  (5)  pour  la  pression 
critique. 

Nous  pouvons  donc  dire  que  Téquation  (5)  représente  approxi- 
mativement les  dilatations  de  Tétlier  sulfurique  aux  diverses  pres- 
sions jusqu'à  la  pression  critique,  pourvu  que  pour  chaque  pres- 
sion on  emploie  des  coefficients  différents.  Elle  donne  des  valeurs 
qui  diffèrent  de  i  pour  loo  à  peu  près  des  résultats  des  expériences. 


KsOT  ANGSTROM.  —  Ueber  die  DiiTusion  der  strahlenden  Warme  von  ebencn 
Fiâchen  (Sur  la  difTusiou  de  la  chaleur  rayonnante  par  les  surfaces  planes); 
Wied,  Annalen,  t.  XXVI,  p.  253;  i885. 

L'auteur  rappelle  les  résultats  obtenus  par  F.  de  la  Provostaye 
et  P.  Desains.  Pour  déterminer  les  intensités  calorifiques,  qui  sont 
fort  petites,  il  substitue  à  la  pile  thermo-électrique  un  thermo- 
mètre différentiel  électrique,  sorte  de  bolomètre,  fondé  sur  la  va- 
riation de  conductibilité  électrique  avec  la  température.  Les  rési- 
stances sont  mesurées  à  l'aide  d'un  pont  de  Wheatstone.  Les  bandes 
métalliques  du  bolomètre  de  M.  S. -P.  Langley  (*)  sont  remplacées 
par  des  treillis  de  vingt-trois  bandelettes,  taillées  dans  une  feuille 
d'étain  recouverte  de  chlorure  de  platine,  et  frottées  avec  du  noir 
de  fumée  fixé  à  l'alcool.  Ces  treillis  sont  assujettis  au  moyen  de 
gomme  laque  à  des  ouvertures  circulaires  pratiquées  dans  une 
plaque  d'ébonite,  que  l'on  cale  dans  une  boîte  de  bois,  placée 
dans  un  réservoir  en  zinc  rempli  d'eau.  Cet  instrument  de  mesure 
est  fixe.  La  plaque  diffusante  est  fixée  sur  l'axe  horizontal  d'un 
appareil  possédant  deux  axes  de  rotation  comme  un  théodolite. 
Une  lampe  à  gaz,  système  Argand,  est  mobile  autour  de  l'axe  ver- 
tical de  ce  dernier  appareil. 

L'auteur  fait  quelques  recherches  pour  étudier  les  variations  de 
sensibilité  de  l'appareil  de  mesure,  d'une  part,  avec  les  variations 


(•)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5'  série,  t.  X\IV,  p.  27.). 
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d'intensité  de  la  chaleur  incidente  et,  d'autre  part,  avec  celle  du 
courant.  Comme  les  conditions  expérimentales  changent  d^un 
jour  à  l'autre,  toutes  les  déterminations  sont  ramenées  à  ce  qu'elles 
seraient  si  le  courant  avait  toujours  la  même  intensité  et  si  la 
source  de  chaleur  était  constante.  Les  substances  soumises  aux 
expériences  étaient  fixées  sur  une  plaque  de  cuivre.  Pour  éviter  la 
réflexion  sur  cette  plaque,  on  la  recouvrait  d'une  feuille  de  papier 
très  mince  noircie  au  noir  de  fumée.  Le  papier  était  fixé  par  un  mé- 
lange de  cire  et  de  colophane.  Enfin  la  plaque  entière  était  plongée 
dans  de  l'eau  contenant  en  suspension  la  poudre  du  corps  soumis 
à  l'expérience. 

Pour  représenter  les  résultats,  on  peut  se  servir  d'une  construc- 
tion graphique  semblable  à  celle  qu'a  donnée  Bouguer.  A  partir 
de  rélément  de  la  plaque  diffusant  la  chaleur,  on  porte  dans  la  di- 
rection de  chaque  rayon  son  intensité  relative.  Les  points  ainsi 
obtenus  représentent  une  surface  que  l'auteur  appelle  surface  de 
diffusion.  Les  déterminations  se  font  dans  le  plan  d'incidence, 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  celui-là  et  contenant  la  normale  et 
enfin  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan  d'incidence  et  conte- 
nant le  rayon  réfléchi.  L'auteur  énonce  les  propositions  sui- 
vantes : 

1°  Dans  le  cas  de  Tincidence  normale,  la  diflusion  est  symétri- 
quement distribuée  autour  de  la  normale,  et  la  surface  de  diffu- 
sion est  un  ellipsoïde  de  révolution  allongé  dont  l'axe  de  rotation 
est  la  normale; 

2®  L'angle  d'incidence  croissant,  la  surface  de  diffusion  con- 
serve sa  forme  symétrique  autour  de  la  normale,  mais  l'ellipsoïde 
s'aplatit,  devient  une  sphère  pour  un  angle  de  3o'*  environ,  puis 
un  ellipsoïde  de  révolution  aplati  (*); 

3°  Le  pouvoir  de  diffusion  suivant  la  normale  diminue  quand 
l'angle  d'incidence  croît; 

4'  La  symétrie  autour  de  la  normale  parait  subsister  jusqu'à 
i  =  8o'%  malgré  la  présence  de  la  réflexion  régulière  (^). 


(*)  Mes  expériences  sur  la  diiTusion  de  la  chaleur  par  les  substances  malcs 
montrent  que  la  loi  du  cosinus  de  robliquité  est  générale  et  par  suite  m'aula> 
risent  à  dire  que  dans  tous  les  cas  la  surface  de  diffusion  est  une  sphère. 

(')  L'auteur  réunit  ces  propositions  en  formules  empiriques. 
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Toutefois  l'auteur  constate  que  la  symétrie  est  troublée  quand 
les  substances  (gypse  et  papier  à  lettre)  présentent  un  pouvoir  ré- 
flecteur. 

L'auteur  s'occupe  aussi  de  l'absorption  du  noir  de  fumée  qui, 
suivant  Christiansen,  est  0,90  et,  suivant  lui,  0,976  (*). 

De  recherches  anciennes,  l'auteur  conclut  à  l'influence  de  l'épais- 
seur de  la  couche  diflusante  (^).  La  surface  de  diff*usion  s'aplatit 
sans  perdre  sa  symétrie  autour  de  la  normale  quand  Tépaisseur  de 
la  plaque  diminue,  tout  en  restant  un  ellipsoïde. 

M.  Knut  Angstrom  étudie  aussi  la  diflusion  des  plaques  tra- 
versées par  la  chaleur.  Suivant  lui,  la  diffusion  suit  les  mêmes  lois 
quand  la  couche  est  suffisamment  épaisse.  Quand  la  couche  est 
mince,  l'intensité  de  la  chaleur  diff'usée  est  maxima  dans  la  direc- 
tion de  la  chaleur  qui  traverse  ;  l'épaisseur  de  la  couche  croissant, 
rintensité  diminue  dans  la  direction  de  la  chaleur  qui  traverse, 
mais  en  même  temps  la  difi*usion  croît  dans  les  autres  directions 
jusqu'au  moment  où  la  plaque  a  atteint  une  certaine  épaisseur  dé- 
terminée (');  après  qu'elle  a  atteint  cette  épaisseur,  la  diffusion 
diminue  dans  toutes  les  directions,  et  dans  ce  cas  la  surface  de  dif- 
fusion est  un  ellipsoïde  de  révolution  indépendant  de  l'angle  d'in- 
cidence, la  diffusion  maxima  étant  située  dans  la  direction  nor- 
male à  la  surface  (*). 

L'auteur  étudie  aussi  la  réflexion  sur  des  surfaces  métalliques 
noircies  au  noir  de  fumée  et  trouve  que  la  réflexion  diminue  très 
rapidement  quand  l'angle  d'incidence  augmente,  contrairement 
aux  rapports  habituels  de  la  réflexion. 


(*)  Calculée  d'après  les  formules  empiriques  précédentes. 

(')  L'auteur  ne  parle  ni  d'une  épaisseur  limite,  ni  ne  donne  sa  valeur.  Je  suis 
arrivé  à  déterminer  expérimentalement  cette  épaisseur  limite  (  Comptes  rendus 
de  V Académie  des  Sciences,  i^  décembre  i885). 

(')  Que  l'auteur  ne  donne  pas. 

(*)  Dans  cette  disposition  expérimentale,  la  diffusion  me  semble  avoir  été  rem- 
placée par  l'émission  quand  l'épaisseur  de  la  plaque  est  plus  grande  que  l'épais- 
seur limite.  Quand  elle  est  moindre,  à  la  diffusion  vient  s'ajouter  la  diatherma- 
néité,  qui  diminue  évidemment  quand  l'épaisseur  de  la  plaque  augmente.  M.  Knut 

o 

Angstrom  ne  sépare  pas  ces  différents  pouvoirs,  ce  qui  permet  d'expliquer  dans 
certaines  limites  les  différences  qui  existent  entre  ces  conclusions  et  celles  qui 
résultent  des  expériences  que  j'ai  faites  au  laboratoire  d'enseignement  de  la  Phy- 
sique à  la  Sorbonne. 
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Eafin,  Fauteur  s'occupant  de  la  nature  de  la  difTusion  fait  re- 
marquer que  cette  diffusion,  étant  essentiellement  indépendante 
des  pouvoirs  absorbant  et  réfléchissant  de  la  substance  diffusante, 
ne  dépend  que  de  la  loi  suivant  laquelle  se  fait  la  réflexion,  de  la 
grandeur,  de  la  forme  et  du  groupement  des  parties  diffusantes  (*), 
la  grandeur  de  la  diffusion  dépendant  de  toutes  ces  circonstances 
réunies.  Léon  Godaed. 


Jases  HOPPS.  —  On  the  altérations  in  the  electrical  résistance  of  metallic  wircs, 
produced  by  coiling  and  uncoiling  (Altération  de  la  résistance  électrique 
des  fils  métalliques,  produite  par  enroulement  et  déroulement);  Phil.  Afag., 
5-  série,  t.  XVIII,  p.  433;  1884. 

L'auteur  ajant  eu  à  faire  une  bobine  de  résistance  a  été  frappé 
par  la  différence  de  résistance  que  présentait  le  fîl  avant  et  après 
son  enroulement;  cette  différence  ne  paraissait  être  ni  constante  ni 
proportionnelle  à  la  longueur  du  fîl  employé  et  semblait  dépendre 
de  la  tension  avec  laquelle  le  fîl  avait  été  enroulé  sur  la  poulie. 
Certainesbobines  accusaient,  après  l'enroulement,  des  changements 
de  résistance  très  considérables;  de  même,  lorsqu'on  les  dérou- 
lait et  qu'on  les  enroulait  ensuite  avec  une  moindre  tension.  Le 
diamètre  de  la  bobine  paraissait  aussi  avoir  une  grande  influence 
sur  la  production  de  ces  changements  de  résistance.  Une  grande 
partie  de  ces  changements  paraissaient  être  temporaires. 

Les  différences,  comme  on  Ta  déjà  fait  remarquer,  n'étaient  pas 
constantes;  elles  n'étaient  même  pas  toujours  du  même  signe: 
tantôt  on  observait  une  augmentation  de  résistance,  tantôt  une 
diminution. 

Des  renseignements  que  l'auteur  avait  recueillis  au  sujet  du  phé- 
nomène en  question,  il  résultait  que  des  faits  analogues  avaient  été 


(*)  Ces  considcralions  théoriques  ne  sont  pas  accompagnées  d'expériences  à 
l'appui.  Mes  expériences,  sur  la  poudre  de  verre  entre  autres,  montrent  que  la 
diffusion  exige,  pour  se  faire  normalement,  une  certaine  épaisseur  de  la  lame  dif- 
fusante; que  cette  épaisseur  varie  avec  la  source  de  chaleur,  avec  l'état  de  pulvé- 
risation de  la  substance  et  avec  son  état  de  compression;  et  enfin  que  la  dif- 
fusion (Icpend  essenlieUe ment  du  pouvoir  réfléchissant  de  la  substance  diffusante. 
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observés  par  M.  Sîlvanus  Thompson  et  M.  Lalimer  Clark;  mais,  le 
phénomène  n^ayant  pas  été  étudié,  l'auteur  a  entrepris  une  série 
d'expériences. 

Les  (ils  sont  enroulés  sur  un  tambour  en  ébonite,  ils  sont  logés 
dans  les  creux  d'une  hélice  tracée  sur  ce  dernier.  Ce  tambour  est 
fixé  au  sommet  d'un  plan  incliné  sur  lequel  se  meut  un  chariot. 
L'une  des  extrémités  du  fil  soumis  à  l'essai  est  fixé  au  chariot  qui 
sort  à  tendre  le  fil.  En  faisant  varier  la  charge  du  chariot  ou  l'angle 
du  plan  incliné,  on  peut  faire  varier  la  tension  du  fil. 

A  Taide  d'un  treuil  placé  au-dessous  du  tambour,  on  peut  faire 
tourner  le  tambour.  En  le  faisant  tourner  dans  un  sens,  le  fil  s'en- 
roule et  en  même  temps  le  chariot  est  amené  au  sommet  du  plan. 
En  déroulant  le  treuil,  le  chariot  descend  le  plan  incliné  et  dé- 
roule le  fil.  Le  fil  métallique  soumis  à  l'essai  forme  Tune  des 
branches  d'un  pont  de  Wheatstone  ;  on  mesure  sa  résistance  d'abord 
lorsqu'il  est  enroulé,  ensuite  quand  il  est  déroulé.  Ces  opérations 
sont  répétées  plusieurs  fois  :  chacune  dure  environ  six  minutes. 

Le  plan  était  très  peu  incliné,  de  manière  à  éviter  toute  défor- 
mation qu'aurait  pu  produire  la  traction. 

Pendant  toute  la  durée  des  expériences,  la  température  du  labo- 
ratoire était  restée  invariable  à  o°,  5  près.  Les  fils  de  plomb  pré- 
sentent une  propriété  remarquable.  Ordinairement  l'enroulement 
produit  une  diminution  de  résistance  et  le  déroulement  en  pro- 
duit une  augmentation;  mais,  si  l'on  soumet  le  même  fil  à  un  cer- 
tain nombre  d'enroulements  et  de  déroulements  successifs,  on 
constate  qu'à  partir  d'un  certain  nombre  [de  séries  d'opérations 
l'enroulement  et  le  déroulement  provoquent  tous  les  deux  un 
accroissement  de  résistance.  On  observe  encore  une  tendance  très 
remarquable  à  reprendre  la  résistance  primitive. 

Il  est  à  remarquer  qu'en  général,  quelle  que  soit  la  nature  du  fil, 
l'enroulement  produit  un  moindre  elfet  que  le  déroulement.  Les 
efiets  produits  par  ces  deux  opérations  sont  en  général  de  signes 
contraires;  quelquefois  on  remarque  un  renversement  des  signes. 

Une  augmentation  de  résistance  par  déroulement  et  une  diminu- 
tion par  enroulement  s'observent  avec  des  fils  de  plomb,  de  cuivre, 
de  maillechort,  d'aluminium  et  de  magnésium;  de  même,  avec  des 
fils  de  fer  doux,  pendant  les  premières  opérations,  après  lesquelles 
les  signes  changent  complètement. 
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Une  augmentation  de  résistance  est  constatée  d'une  manière 
presque  invariable  avec  les  fils  de  zinc  après  un  enroulement,  de 
même  qu'après  un  déroulement  ;  seulement  l'effet  produit  par  Ten- 
roulement  varie  de  ^  à  ~  de  celui  du  déroulement. 

La  différence  entre  les  deux  effets  de  l'enroulement  et  du  dérou- 
lement ou,  si  l'on  veut,  l'amplitude  des  variations  de  résistance,  est 
la  plus  grande  dans  le  cas  du  magnésium  et  la  plus  petite  avec  l'a- 
luminium. 

L'amplitude  des  différences ,  dans  le  cas  du  maillecliort  écroui ,  n'es  t 
pas  grande  après  plusieurs  séries  d'opérations.  Cependant,  s'il  est 
recuit,  on  constate  de  grands  accroissements  de  résistance  après 
chaque  repos  du  fil;  mais  les  résultats  des  dernières  séries  d'expé- 
riences s'approchent  de  ceux  du  fil  écroui,  ce  qui  prouve  que  le 
fil  s'écrouit  par  les  enroulements  et  déroulements  successifs. 

L'auteur  avait  mesuré  avec  beaucoup  de  soin  la  longueur  des 
fils  avant  et  après  les  expériences;  il  a  tenu  compte  de  ces  varia- 
tions de  longueur  et  de  section. 

Après  avoir  fait  ces  corrections,  il  restait  encore  des  changements 
inexpliqués  de  résistance,  qu'on  a  résumés  dans  le  Tableau  suivant  : 

Kn  centièmes 
En  centièmes  de  la 

de  la  variation 

Métaux.  résistance  initiale.       de  résistance. 

Fer 2,3  81,64 

Plomb 1,^7  '-1,91 

Cuivre 1,18-1, 4^  67,58-60,7 

Zinc 1 ,  23  -2 , 1 6  23 , 6  -42 , 4 

Aluminium 0,77-2,206  4iji5-72,oi 

Maillechort  (recuit)  ... .  0,05.1-0,171  11,89-21,6 

Magnésium  n**  2 i ,  549 

Si  l'on  considère  les  résultats  obtenus  avec  le  maillechort  recuit, 
qui  ont  une  importance  spéciale,  les  bobines  de  résistance  étant 
faites  avec  ce  métal,  on  trouve  que  l'augmentation  totale  est  de 
0,434  pour  100  de  la  résistance  initiale,  il  faut  en  déduire  0,4 
pour  100  provenant  de  l'accroissement  de  longueur  et  de  la  dimi- 
nution de  section;  il  ne  reste  que  o,o54  pour  100  de  la  résistance 
initiale,  ou  11, 54  pour  100  de  la  variation  de  résistance  observée 
comme  effet  dû  aux  enroulements  et  déroulements  successifs. 
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Les  résultats  sont  très  curieux  lorsque  le  fil  de  maillechort  est 
écroui.  Par  l'écroulssage  la  longueur  du  fil  diminue,  et,  si  Ton  fait 
la  correction  de  longueur,  on  trouve  que  la  résistance  devrait 
accuser  une  diminution  de  0,284  pour  100;  mais  la  diminution 
observée  n'a  été  que  de  o,o36  pour  100,  au  lieu  de  0,248  pour 
100,  c'est-à-dire  moins  que  ne  l'indique  la  correction. 

L'auteur  cite  des  données  qui  lui  ont  été  fournies  par  une 
fabrique  de  câbles  de  Milan,  d'après  lesquelles  la  conductibilité 
spécifique  des  conducteurs  de  cuivre  diminue  dans  certains  cas  de 
1  ^  pour  100  pendant  la  fabrication.  Si  ces  conducteurs  sont  mis 
dans  des  tubes  de  plomb,  leur  résistance  diminue  quelquefois  de  2 
pour  100.  Ces  variations  sont  en  grande  partie  permanentes. 

L'auteur  veut  expliquer  ces  variations  de  résistance  par  une 
déformation  due  à  un  efl'et  de  torsion. 

Les  différentes  manipulations  auxquelles  les  fils  sont  soumis 
pendant  la  fabrication  auraient  laissé  dans  le  fil  une  certaine  torsion 
résiduelle  et,  lorsqu'on  les  enroule  sur  les  bobines,  ce  résidu  aug- 
mente ou  diminue,  donnant  ainsi  une  variation  de  résistance. 

M.  Keouchkoll. 


W.-E.  AYRTON  et  J.  PERRY.  —  The  most  economicai  polentiai  différence  to 
employ  with  incandcscenl  lamps  (De  la  force  électromolrice  la  plus  écono- 
mique pour  les  lampes  à  incandescence);  Phil.  Mag,y  5*  série,  t.  XIX,  p.  3o4; 
i885. 

On  sait  qu'une  lampe  électrique  produit,  par  cheval-vapeur,  une 
quantité  de  lumière  d'autant  plus  grande  qu'elle  est  plus  brillante  ; 
mais  il  faut  remarquer  que,  d'autre  part,  la  durée  d'une  lampe  est 
d'autant  moindre  qu'elle  fonctionne  à  une  plus  haute  température, 
et  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  de  la  dépense  résultant  du  renouvel- 
lement et  de  l'entretien  des  lampes,  si  l'on  veut  savoir  quelle  sera 
la  diflerence  de  potentiel  que  l'on  devra  produire  pour  qu'une 
lampe  de  tel  modèle  fonctionne  avec  la  plus  grande  économie. 

On  trouve  ainsi  que,  pour  une  lampe  à  incandescence  d'Edison 
de  108  volts,  la  force  électromotrice  la  plus  économique  est  de 
106  volts  environ,  et  que  la  dépense  annuelle  est  augmentée  de 
5  pour  100  si  l'on  emploie  io4^"^^*,4  ou  108^'^^%  5. 
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La  dépense  minlma  serait,  dans  des  conditions  moyennes,  de 
0^,002  par  heure  et  ^dx  candie,  soit  environ  o*^^,o32  par  heure 
pour  une  lampe  d'Edison  fonctionnant  à  100  volts. 

A.  Leduc. 


F.  VOGEL.  —  Verândening  der  Brechungsverh&ltnisse  im  Glass  und  im  Kalkspath 
mit  der  Temperatur  (Variation  de  la  réfraction  dans  le  verre  et  dans  le  spath 
d'Islande  avec  la  température);  Wied,  Ann.,  t.  XW,  p.  87;  i885. 

Dans  le  verre  et  le  spath  d'Islande,  les  indices  croissent  en 
même  temps  que  la  température.  Les  mesures,  effectuées  par  la 
méthode  du  minimum  de  déviation  dans  le  prisme,  ont  été  éten- 
dues aux  températures  comprises  entre  4-12°  et  -t-  260°,  et  sont 
relatives  aux  trois  raies  de  l'hydrogène  et  à  celle  du  sodium.  Si 
Ton  pose 

on  trouve  (pour  t'  =  12°) 

Verre  blanc  {ud  =  1,61399  par  rapport  au  vide). 

2  X 10* 96  ia3  a24  3a7 

3  X  10*0 107  106  97  93 

Flint  lourd (nt)  =  i,76o3a  par  rapport  au  vide). 

s  X 10* 190  190  362  5y5 

^  X  lo'o loi  147  a2i  221 

Spath  dislande  (P  =  0). 

a  X  10' 71  81  91  100  (rayons  ordinaires). 

a'  X  10' loi 2         1020         1073         1080  (rayons  extraordinaires). 

J.  Macé  de  Lépinay. 


Ë.  V.  FLEISCHL.  —  Circulardopalbrechung  in  FlUssigkeiten  (Double  réfraction 
circulaire  dans  les  liquides);  Wied.  Ann,f  t.  XXIV,  p.  127;  i885. 

L'auteur  s'est  proposé  de  démontrer  directement  l'existence  de 
la  double  réfraction  circulaire  dans  les  liquides  doués  de  pouvoir 
rotatoire,  en  construisant,  avec  des  prismes  liquides,  un  appareil 
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analogue  à  celui  que  Fresnel  a  imaginé  pour  le  quartz.  Une  longue 
ange  de  verre  (o™,54  de  long)  fut  partagée  par  des  cloisons  con- 
venables en  22  prismes,  les  deux  extrêmes  de  60°,  les  autres 
de  1 20".  Il  suffît,  pour  obtenir  un  dédoublement  très  net  d'une 
source  lumineuse  étroite,  de  remplir  ces  prismes  de  deux  en  deux, 
avec  des  liquides  de  rotations  inverses  et  d'indices  sensiblement 
égaux.  L'expérience  réussit  fort  bien  :  i"  avec  des  dissolutions  de 
sucre  de  canne  et  de  lévulose^  2°  avec  de  l'essence  d'orange  et  un 
mélange  d'essence  de  térébentliine  et  d'huile  de  ricin. 

J.  M\CÉ  DE  Lépiivay. 
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(Mai  i884-Mai  i885). 


AVRTON  et  PERRY.  —    Nouvelle  forme  de  ressorts  pour  appareils  de  mesures, 

électriques  ou  autres,  t.  I,  p.  2o5. 

Les  auteurs  utilisent,  dans  divers  appareils,  la  propriété  que  pos- 
sèdent les  ressorts  en  spirale,  de  se  tordre  ou  se  détordre  d'un 
angle  considérable  sous  l'action  d'une  force  relativement  faible 
appliquée  dans  le  sens  de  Taxe.  On  supprime  ainsi  les  transmis- 
sions de  mouvement  destinées  à  amplifier  de  petits  déplacements. 
On  obtient  la  variation  maxima  de  torsion,  avec  un  ressort  de 
section  elliptique  aussi  allongée  que  possible;  le  petit  axe  de  l'el- 
lipse est  perpendiculaire  à  l'axe  du  cylindre,  et  le  plan  osculateur 
à  la  surface  fait  avec  cet  axe  un  angle  de  4^"«  Ces  ressorts 
ont  été  employés  dans  la  construction  d'ampèremètres,  dynamo- 
mètres, etc.,  décrits  dans  le  Mémoire. 

KOENIG  et  RICHARZ.  —  Mesure  de  la  densité  de  la  Terre,  t.  II,  p.  260  et  /|84. 

A. -M.  MAYER.  —  Même  sujet,  t.  II,  p.  4o8. 

Pour  déterminer  la  densité  de  la  Terre,  von  Jolly,  à  Munich,  avait 
fixé  à  la  partie  supérieure  d'une  tour  une  balance  dont  l'un  des 
plateaux  était  suspendu  à  un  fil  de  21'"  de  long;  un  corps  était 
plus  lourd  dans  ce  plateau  que  dans  le  plateau  supérieur,  par  suite 
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de  la  vanalion  de  rattraction  terrestre.  On  faisait  ensuite  agir  une 
grosse  masse  de  plomb  amenée  au-dessous  du  plateau  inférieur. 
11  est  difficile,  dans  cette  expérience,  de  connaître  la  température 
des  diverses  parties  du  fil.  MM.  Kœnig  et  Richarz  ontrintenlion 
d^employer  une  balance  très  sensible,  reposant  à  la  partie  supé- 
rieure d'un  bloc  énorme  de  plomb,  et  munie  de  plateaux  doubles 
aux  deux  extrémités  du  fléau.  Ces  plateaux  sont  réunis  Tun  à  l'autre 
par  un  fil  qui  traverse  la  masse  de  plomb,  de  façon  qu'on  puisse 
faire  agir  cette  masse  dans  le  sens  de  la  pesanteur,  ou  en  sens  in- 
verse, sur  un  corps  placé  dans  le  plateau  supérieur  ou  le  plateau 
inférieur.  Le  bloc  de  plomb  formé  d'un  grand  nombre  de  pièces 
aurait  une  forme  convenable  et  pèserait  looooo'^^. 

M.  Mayer  propose  de  remplacer  ce  bloc  de  plomb  par  quatre 
récipients  de  fonte,  placés  deux  à  deux  de  chaque  côté  de  la  balance, 
l'un  au-dessus,  l'autre  au-dessous  du  plateau;  un  réservoir  latéral 
permettrait  de  les  remplir  facilement  de  mercure. 

Ce  procédé  ne  semble  pas  pratique  à  cause  de  la  grande  masse 
du  mercure  qu'il  nécessiterait. 

STONE.  —  Éleclrodynamomètre  à  bobine  extrêmement  légère,  l.  I,  p.  C35. 

Cet  appareil  n'est  qu'une  modification  de  celui  déjà  décrit 
{Journal  de  Physique^  2*  série,  t.  III,  p.  43).  La  bobine  en  fil 
d'aluminium  est  enroulée  sur  un  morceau  de  liège  et  recouverte 
d'un  enduit  imperméable;  elle  a  sensiblement  la  même  densité  que 
l'huile  de  pétrole  et  flotte  dans  un  petit  vase  rempli  de  ce  li- 
quide. 

Éclairage  électrique  des  phares,  expériences  de  Trinity  Ilouse,  t.  T,  p.  ZQn, 

J.  MUNRO.  —  Même  sujet,  t.  I,  p.  4o6. 

Dans  les  expériences  faites  à  Soutli  Fireland,  on  a  comparé  trois 
phares  éclairés,  le  premier  par  trois  lampes  électriques  alimentées 
chacune  par  une  machine  de  Méritens  :  la  puissance  totale  est  d'en- 
viron 3oooo  bougies  ;  le  deuxième  par  quatre  brûleurs  à  gaz  portant 
chacun  108  becs,  disposés  en  cercles  concentriques  :  la  ])uissance 
est  de  12000  bougies;  le  troisième  par  trois  lampes  à  huile,  de 
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construction  spéciale.  On  a  constaté  que  Tinfluence  du  brouillard 
agit  plus  fortement  sur  la  lumière  électrique  que  sur  les  autres  : 
elle  ne  tarde  pas  à  perdre  sa  supériorité.  Cette  différence  tient  peut^ 
être  au  diamètre  apparent  plus  grand  de  la  source  et  aux  lentilles 
plus  larges,  employées  dans  les  deux  derniers  cas. 

M.  Munro  remarque,  au  contraire,  que  la  vapeur  d*eau  absorbe 
surtout  les  rayons  extrêmes  du  spectre,  très  abondants  dans  la  lu- 
mière électrique,  tandis  qu'elle  laisse  passer  les  rayons  jaunes  et 
orangés  que  les  deux  autres  flammes  émettent  en  grande  quantité. 
L'emploi  du  spectroscope  donnerait  la  réponse  à  cette  question. 

Association  américaine,  t.  I,  p.  696. 

M.  Mendenhall,  à  propos  des  transmetteurs  à  charbon,  présente 
des  expériences  relatives  à  l'influence  de  la  variation  de  pression 
sur  la  conductibilité  des  charbons  et  conclut  que  cette  variation 
est  due  au  charbon  lui-même,  et  non  au  déplacement  des  molé- 
cules. 

M.  Graham  Bell  fait  remarquer  que  si  dans  un  vase  assez  grand, 
rempli  d'eau,  on  plonge,  à  une  certaine  distance  l'une  de  l'autre, 
les  électrodes  d'un  courant  interrompu  et  les  deux  fils  d'un  télé- 
phone, le  son  est  perceptible  dans  l'instrument,  pourvu  que  les 
deux  fils  ne  soient  pas  placés  sur  une  ligne  d'égal  potentiel.  D'après 
cette  expérience,  un  navire  pourvu  d'une  machine  dynamo  dont 
les  fils  plongeraient  dans  la  mer,  l'un  à  l'avant,  l'autre  à  une  cer- 
taine distance  à  l'arrière,  pourrait  signaler  son  approche  à  un  autre 
navire  muni  d'un  téléphone. 

A  propos  de  cette  Communication,  M.  Preece  indique  que  ce 
procédé  a  été  employé  avec  succès  entre  Southampton  et  l'île 
de  Wight  pour  établir  la  communication  pendant  une  rupture  du 
câble.  Le  courant  de  i5  éléments  Leclanché  était  interrompu  par 
une  clef  de  Morse  :  la  distance  des  électrodes  était  de  6  miles  pour 
la  pile,  et  de  1  mile  pour  le  téléphone. 

Otto  PETERSON.  —  Nouveau  principe  pour  mesurer  la  chaleur,  l.  IF,  p.  3ai. 

L'auteur  propose  d'employer  comme  mesure  de  la  chaleur  com- 
muniquée à  une  masse  gazeuse  le  travail  mécanique  effectué  par 
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cette  niasse,  dans  sa  dilatation  à  température  constante.  Le  gaz  suit 
la  loi  de  Mariotte,  et  la  variation  de  volume  est  donnée  par  le  poids 
de  mercure  que  Ton  fait  écouler  du  vase,  de  façon  à  réaliser  la 
condition  indiquée.  Il  est  nécessaire  d^avoir  un  thermomètre  très 
sensible,  à  indications  instantanées.  L^auteur  a  essayé  dans  ce  but 
divers  appareils,  entre  autres,  une  pile  thermo-électrique  réunie 
à  un  galvanomètre  de  construction  spéciale,  et  un  thermomètre 
différentiel.  Ce  dernier  donne  de  bons  résultats  dans  un  appareil 
dont  la  description  ne  peut  trouver  place  ici,  destiné  à  Tétude  de 
la  chaleur  rayonnante.  Un  autre  appareil,  destiné  à  la  mesure  des 
chaleurs  spécifiques,  est  actuellement  en  construction. 

SHAW.  —  Lignes  focales,  l.  II,  p.  i85. 

On  montre  expérimentalement  Texistence  des  lignes  focales  dans 
un  prisme,  en  prenant  comme  objet  un  réticule  formé  de  fils  ver- 
ticaux et  horizontaux,  éclairé  par  une  flamme  de  sodium.  Dans  une 
position  de  la  lunette,  les  fils  horizontaux  sont  visibles,  les  autres 
ne  le  sont  pas;  c'est  le  contraire  dans  une  seconde  position;  dans 
une  position  intermédiaire,  les  deux  séries  de  fils  sont  visibles  en 
même  temps  plus  ou  moins  nettement. 

MADAN.  —  Isolement  des  rayons  bleus  par  les  expériences  d'optique,  t.  II,  p.  263. 

On  peut  remplacer  la  dissolution  ammoniacale  d'oxyde  de  cuivre 
par  un  verre  bleu  verdâtre  {signal  green  glass)  employé  dans  la 
construction  des  signaux  de  chemins  de  fer.  Le  système  formé  par 
la  superposition  d'une  de  ces  lames  et  d'un  verre  foncé  bleu  de 
cobalt  ne  laisse  passer  que  les  rayons  compris  entre  F  et  G. 

MADAN.  —  Modification  des  prismes  polarisants  de  Foucault  et  d'Ahren, 

t.  II,  p.  371. 

On  fait  disparaître  la  coloration  et  la  déviation  du  rayon  extra- 
ordinaire en  ajoutant  au  prisme  un  système  formé  d'un  prisme  de 
crown  et  d'un  prisme  de  flint  lourd,  tourné  en  sens  inverse.  On 
réalise  ainsi  un  appareil  plus  court  que  le  nicol,  de  champ  à  peu 
près  égal  (28''),  dans  la  construction  duquel  n'entrent  que  des 
morceaux  de  spath  relativement  petits. 

/.  de  Phy$.,  2*  série,  t.  V.  (Janvier  1886.)  4 
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Speak  PARKER.  —  Aclion  des  particules  très  fines  sur  la  lumière,  t.  II,  p.  4^i- 

On  emploie  avec  avantage  une  dissolution  d'hyposuifite  do 
soude  (environ  i^^  par  litre),  acidulée  par  l'acide  chlorhydrique  ou 
sulfurique;  la  décomposition  donne  lieu  à  un  précipité  qui  se 
forme  très  lentement;  aussi  la  lumière  passe-t-elle  par  toutes  les 
teintes.  La  couleur  semble  dépendre  plutôt  de  la  forme  des  parti- 
cules que  de  leur  nombre,  car  Taddition  d'eau  TafTaiblit  sans  en 
changer  la  teinte. 

MicHiE  SMITH.  —  Observations  sur  le  soleil  vert,  1. 1,  p.  347. 

Pendant  le  mois  de  septembre  i883,  on  a  observé  plusieurs  fois 
dans  rinde  une  coloration  verte  plus  ou  moins  prononcée  du 
Soleil  et  de  la  Lune,  au  voisinage  de  Thorizon.  Le  spectre,  à  ce 
moment,  présente  une  forte  absorption  dans  le  rouge,  un  grand 
développement  des  raies  de  la  vapeur  d'eau,  principalement  G;  au 
contraire,  sur  la  photographie,  on  remarque  très  peu  d'absorption 
dans  le  bleu.  Ce  phénomène  est  différent  de  celui  observé  plusieurs 
fois  vers  la  même  époque,  au  coucher  du  Soleil,  et  attribuée  aux 
poussières  lancées  par  le  Krakatoa.  On  peut  l'expliquer  par  la 
présence  dans  l'atmosphère  d'une  grande  quantité  de  vapeur  d'eau 
en  remarquant  que  pendant  cette  saison  la  pluie  tombe  en  abon- 
dance et  qu'on  observe  quelque  chose  d'analogue  lorsqu'on  regarde 
le  Soleil  au  travers  du  jet  de  vapeur  lancé  par  une  machine. 

G.  Daglejset. 
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SUR  LES  MÉLANfiES  BÉFBIGÉBAMTS  ET  LE  PBIICIPE  DU  TRAVAIL  MAXIMUM; 

Par  m.  potier. 

De  nombreuses  applications  du  principe  de  Carnot,  soit  sous 
la  forme  primitive,  soit  sous  la  forme  que  lui  a  donnée  Clausius, 

/  -=r  <  o,  ont  déjà  été  faites  aux  réactions  chimiques;  d'une  ma- 
*  ■      ■* 

nicre  générale  on  peut  affirmer  que  si  une  réaction  est  possible 
dans  certaines  conditions,  si,  de  plus,  il  est  possible  de  séparer 
les  éléments  combinés  en  faisant  varier  les  conditions  physiques 
de  manière  à  faire  décrire  un  cycle  fermé  au  système,  l'intégrale 
ci-dessus  ne  saurait  être  positive;  elle  peut  être  nulle  si  toutes 
les  transformations  sont  réversibles.  M.  Moutier  a  montré  que, 
lorsque  toutes  les  transformations  peuvent  avoir  lieu  à  la  même 
température,  la  condition  ci-dessus  se  réduit  à  fdQ  <;  o,  c'est- 
à-dire  qu'il  y  a  nécessairement  dégagement  de  chaleur  quand  le 
cycle  a  été  parcouru  dans  son  entier,  et  par  suite  dépense  de  travail 
extérieur  ;  cette  condition  détermine  le  sens  dans  lequel  il  est  pos- 
sible que  le  cycle  soit  parcouru. 

Soit  une  dissolution  saline,  aune  température  inférieure  à  zéro, 
en  contact  avec  une  atmosphère  saturée;  un  très  petit  accroisse-^ 
ment  de  volume  permettra  la  vaporisation  d'une  petite  masse 
d'eau  :  la  vapeur  ainsi  produite  renvoyée  dans  un  récipient,  com- 
primée toujours  à  la  même  température,  fournit  de  la  glace.  Si 
celle-ci,  mise  en  contact  avec  la  dissolution,  se  liquéfie,  le  cycle 
est  fermé.  Pour  qu'il  soit  possible,  il  faut  que  le  travail  dépensé 
pendant  la  compression  soit  supérieur  au  travail  produit  pendant 
la  dilatation,  ou  que  la  tension/?  maximum  de  la  vapeur  en  con- 
tact avec  la  glace  soit  plus  grande  que  celle  de  la  vapeur  p'  en 
contact  avec  le  liquide.  Inversement,  la  séparation  à  l'état  déglace 
d'une  petite  quantité  d'eau  ne  pourra  avoir  lieu  que  si  la  tension/?' 
est  plus  forte  que/?;  et  si  />=/?',  on  sera  au  point  triple  de 
J.  Thomson,  auquel  toutes  les  opérations  ci-dessus  sont  réver- 
sibles, soit  à  la  température  de  congélation. 

Or,  à  zéro  on  a  toujours  />'</?;  la  tension  d'une  dissolution  est 
inférieure  à  celle  de  l'eau  pure,  qui  est  égale  à  celle  de  la  glace;  il 
en  est    encore  de  même  aux  températures  un   peu  inférieures, 
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|)iiis(]iic  />  vX  p  sont  (les  fonclions  conliuues  Ac.  la  t(.'in|)éralure  ;  la 
gl«M^e  fondra  donc,  même  s*il  doîl  eu  résulter  un  ahaissemeut  de 
température,  c'esl-à-dire  si  la  chaleur  latente  de  fusion  \  est  plu* 
grande  (|u<!  la  chaleur  (/  produite  par  Taddition  d'eau  au  liquide  déjà 
(*\istant.  C'est  le  cas  général;  le  plus  souvent  q  est  même  négatif; 
il  n'est  positif  que  pour  des  liquides  renfermant  en  dissolution 
une  base  ou  un  acide  énergique;  il  deviendra  toujours  plus  petit 
([ue  A  par  une  dilution  suffisante,  ce  qui  est  le  cas  des  mélanges 
réfrigérants  auxquels  s'applique  [tarticulièrement  ce  qui  suit. 

Pour  ces  liquides,  le  rapport  ^  décroît  à  mesure  que  la  tempé- 
rature s'abaisse.  Il  résulte,  en  clTet,  de  la  formule  donnée  par  Kir- 
chhofl*  que  -.-  L  —,  est  du  signe  de  A  —  q\  les  deuv  pressions  dif- 
férentes à  zéro  se  rapprochent  donc  de  Fégalité,  et  il  peut  exister 
une  température  inférieure  à  zéro  pour  laquelle  ces  pressions  sont 
égales.  Le  système  est  alors  dans  une  condition  d'équilibre  com- 
plet. A  une  température  inférieure  le  cycle  ci-de<sus  deviendrait 
impossible,  la  glace  ne  fondrait  plus  au  contact  du  liquide;  au 
contrains  une  nouvelle  quantité  de  glace  se  formerait,  et  la  seule 
modification  possible  dégagerait  de  la  chaleur,  tandis  que  dans  le 
voisinage  de  zéro  la  seule  modification  possible  absorbe  de  la  cha- 
leur. La  température  limite  est  celle  de  la  congélation. 

Au  fon<l  le  principe  mis  enjeu  est  celui  de  la  paroi  froide;  si, 
dans  un  espace  imperméable  à  la  chaleur,  on  a  de  la  glace  et  du  li- 
quide, la  glace  se  vaporisera,  puis  ira  se  condenser  dans  le  liquide 
tant  que  Ton  aura  p>p''',  si,  au  contraire,  p<ip\  le  liquide  se 
concentrera  et  la  glace  augmentera  de  poids;  il  est  j>resque  évi- 
dent que  les  changements  qui  ont  lieu  doivent  rester  les  mêmes, 
qu'il  >  ait  ou  non  contact  entre  le  liquide  et  la  glace.  Cette  re- 
marque pernua  d'exposer  la  théorie  ci-dessus  d'uni»  manière  tout 
à  fait  éléuic»ntaire  et  indépendante  en  apparence  de  la  Therraody- 

namicpie. 

Cet  exemple  n'est  pas  le  seul  que  l'on  ])uisse  donner  de  réac- 
tions dont  le  sens  change  avec  la  température  de  manière  à  pro- 
duire tantôt  une  absorption,  tantôt  un  dégagement  de  chaleur.  Si 
h*s  composés  AB,  UC  sont  dissociables  à  la  température  /,  si  la 
tension  de  dissociation  de  Télément  C  est  pi  pour  AC,  />.»  pour  BC, 
avec  />i>/>2>  '^  composé  BC  sera  à  cette  température  complu- 
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lemcnt  décomposé  par  le  corps  A;  la  réaction  pourra  ôlrc  Jii- 
verse  à  une  autre  température  sî  les  courbes  de  dissociation  se 
coupent.  On  sait,  d'ailleurs,  qu'il  n'y  a  pas  de  relation  simple 
entre  la  chaleur  dégagée  et  la  pression  de  dissociation,  mais  seule- 
ment entre  cette  chaleur  et  les  variations  de  pression.  Les  expé- 
riences de  M.  Isambert  mettent  bien  en  évidence  l'indépendance 
entre  la  chaleur  et  la  pression. 

Soit,  en  efTel,  AU  le  changement  d*énergîe  interne  rapporté  au 
dégagement  de  Tunité  de  poids  d'ammoniaque;  on  doit  avoir 

AU-KT.^-Lf 

Si  donc  on  construit,  pour  les  chlorures  et  iodures  ammonia- 
caux, étudiés  par  M.  Isambert,  une  courbe  ayant  pour  abscisses  les 

temj)ératures  et  pour  ordonnées  les  logarithmes  vulgaires  de  ^> 
la  valeur  du  coefficient  angulaire  de  la  courbe  donnera,  à  un  fac- 
teur constant  près,  le  rapport  t^-  ;  ces   courbes   sont  tracées  cî- 

conlre,  et  l'on  voit  immédiatement  qu'à  même  température  les 
courbes,  sensiblement  droites  du  reste,  sont  parallèles  dans  les 
limites  des  erreurs  d'observation;  AU  est  le  même  pour  les  divers 
sels;  il  est  plus  grand,  mais  de  même  ordre  que  le  AU  correspon- 
dant à  la  vaporisation  de  l'ammoniaque  liquide  à  la  même  tempé- 
rature (  *  )  ;  les  choses  ne  se  passeraient  pas  autrement  si  l'on  n'avait 
alTaire,  dans  toutes  ces  dissociations,  qu'à  un  même  phénomène  : 
la  vaporisation  de  l'ammoniaque  solide.  Malgré  l'égalité  des 
quantités  de  chaleur  mises  en  jeu,  les  pressions  de  dissociation 
sonl  très  différentes. 

On  est  donc  dans  des  conditions  très  différentes  de  celles  où  le 
principe  du  travail  maximum  de  M.  Berthelot  peut  être  appliqué 
sans  restrictions,  conditions  que  M.  Berthelot  a  rappelées  et  pré- 
cisées dans  un  récent  Mémoire  (Ann.  de  Chimie  et  de  Phy^ 
si  que  ;  i884).  H  n'est  pourtant  pas  impossible  de  trouver  un  lien 
entre  ce  principe  et  ceux  de  la  Thermodynamique,  lorsque  l'on 
considère  spécialement  les  réactions  qui,  comme  on  l'a  supposé 
plus  haut,  sont  susceptibles  de  se  renverser  par  modification  de  la 


(')  Les  ordonnées  relatives  à  l'ammoniaque  liquide  ont  élé  diminuées  du  loga- 
rithme de  760. 
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lempëraturc  et  delà  pression.  Soirnt  Qo  la  quantité  de  chaleur 
absorbée  par  la  réaction  à  la  température  T©  où  elle  a  lieu;  Qi  la 
quantité  absorbée  dans  les  conditions  de  réversibilité  k  la  tempé- 
rature Ti;  y  la  quantité  de  chaleur  absorbée  pour  porter  le  com- 
posé de  To  à  ïn  et  qt  celle  qu'absorberaient  les  éléments  pour 
passer  ainsi  de  T©  à  T|  ;  enfin  G  le  travail  extérieur  produit;  on 
doit  avoir  les  deux  relations 

Q.+  7-Q.-7.-e         et         gî_Ji_l_^<„. 

en  désignant  par  Ta  une  température  intermédiaire  entre  T„ 
et  T,. 

M.  Berlhelot  suppose  d'abord  que  C  est  négligeable  vis-à-vis 
des  quantités  de  chaleur  mises  en  jeu;  l'inégalité  se  réduit 
alors  à 

et  il  suppose,  de  phis,  que  la  différence  entre  les  chaleurs  spéci- 
fiques des  composants  et  du  composé  est  négligeable;  il  ne  reste 
plus  que 

Q»>(^^-:^J<o,  ou  Qo(T,-To)   ::o. 

Telle  est  la  conséquence  nécessaire  de  l'int^galité  de  Clausius 
dans  les  cas  où  ces  approximations  sont  permises. 

Une  combinaison  directe  avec  absorption  de  chaleur  Q  >  o 
n'est  donc  possible  que  si  T^  —  Tq  est  négatif  ou  si  la  tempéra- 
ture est  supérieure  à  celle  de  dissociation;  tandis  qu'à  une  tempé- 
rature inférieure  à  celle  où  la  dissociation  commence,  il  ne  peut 
se  produire  que  des  combinaisons  avec  dégagement  de  chaleur. 
L'inégalité  de  Clausius  établit  donc  un  lien  entre  le  principe  de 
M.  Berthelot  et  le  fait  qu'une  haute  température  est  le  plus  sou- 
vent nécessaire  pour  que  la  dissociation  commence,  sans  donner  à 
elle  seule  l'explication  ou  du  principe  du  travail  maximum,  ou  de 
l'effet  d'une  haute  température  ('). 


(')  Le  lecteur  pourra  consulter  sur  ce  sujet  rOuvrajçe  de  M.  Van  t'IIoff  intitulé  : 
Étude  de  Dynamique  chimique,  et  une  Note  de  M.  Le  CluUcIier  {Comptes 
rendus,  10  novembre  188^). 
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8UB  LES  TEMPiRATïïBES  ET  LES  PBES8I0I8  CBITiaUES  DE  ttUELaUES  0AI; 

Par  mm.  C.  VINCENT  bt  J.  CHAPPUïS. 

Nous  nous  sommes  proposé  de  déterminer  les  températures  et 
les  pressions  critiques  de  quelques  gaz  présentant  entre  eux.  cer- 
taines relations  de  composition. 

Nous  avons  choisi  deux  séries  de  composés,  gazeux  à  la  tempé- 
rature ordinaire,  différant  entre  eux  par  CIP  :  Tune  comprenant 
Tammoniac  et  les  trois  méthylamines,  Fautre  l'acide  chlorliy- 
drique  et  les  chlorures  de  méthyle  et  d'éthyle.  Nous  avons  pensé 
qu'il  y  aurait  quelque  intérêt  à  comparer  entre  eux  les  résultats 
que  fourniraient  ces  deux  séries  parallèles. 

L'appareil  de  M.  Caillelet  se  prèle  aisément  à  la  détermination 
des  points  critiques:  c'est  à  lui  que  nous  avons  eu  recours. 

Préparation  des  substances.  —  L'acide  chlorhydriquc  était 
chassé  de  sa  dissolution  aqueuse  par  l'acide  sulfurique  et  la  cha- 
leur, puis  desséché  par  son  passage  à  travers  l'acide  sulfurique 
concentré  et  sur  une  longue  colonne  de  chlorure  de  calcium. 

Le  gaz  ammoniac  était  de  même  chassé  par  la  chaleur  de  sa  dis- 
solution aqueuse,  additionnée  de  lessive  concentrée  de  soude 
caustique,  et  desséché  sur  une  longue  colonne  de  chaux  vive. 

La  méthode  suivie  pour  le  remplissage  du  tuhe  avec  les  chlo- 
rures et  avec  les  amiues  exige  la  préparation  préalable  de  ces 
corps  à  l'état  liquide. 

Les  méthylamines  liquides,  parfaitement  pures,  sur  lesquelles 
nous  avons  opéré,  étaient  les  mêmes  que  celles  qu'a  employées 
Tun  de  nous  pour  la  préparation  des  chlorures  doubles  que  ces 
aminés  forment  avec  l'iridium  et  le  rhodium  (*).  Elles  ont  été  li- 
quéfiées dans  un  mélange  réfrigérant  de  glace  et  de  sel. 

Le  chlorure  de  méthyle  et  le  chlorure  d'éthyle,  purs,  liquides, 
avaient  été  préparés  en  grande  quantité  et  enfermés  dans  des 
nlalras  fermés  à  la  lampe. 


C)  Comptes  rendus,  t.  C,  n»  2,  la  janvier  i885;  t.  CI,  n*  27,  juillet  i885. 
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Remplissage  des  tubes.  —  Nous  avons  employé  deux  modes 
différents  de  remplissage  des  tubes  laboratoires  de  Tappareil 
de  M.  Caîlletet. 

a.  Pour  Tacide  chlorhydrique  et  le  gaz  ammoniac,  nous  avons 
eu  recours  à  la  méthode  par  circulation.  Le  gaz  sec  traversait  len- 
tement Tappareil  pendant  plusieurs  heures  ;  des  essais  successifs 
de  dissolution  dans  Peau  permettaient  de  se  rendre  compte  du 
plus  ou  moins  grand  état  de  pureté  du  gaz;  la  pointe  très  effilée 
du  tube  était  fermée  à  la  lampe  rapidement  lorsque  ces  analyses 
donnaient  des  résultats  satisfaisants. 


Nous  n'avons  pas  pu  conserver  cette  méthode  de  remplissage 
pour  les  autres  gaz,  qui  sont  beaucoup  plus  facilement  décomposés 
par  la  chaleur;  car  alors,  quelques  précautions  que  Ton  prenne 
lors  de  la  fermeture,  une  quantité  appréciable  de  ces  gaz  est  tou- 
jours décomposée  à  la  haute  température  nécessaire  pour  la  fusion 
du  verre;  il  se  produit,  en  quantité  notable,  un  gaz  qui  ne  se  li- 
quéfie pas  dans  les  conditions  de  Texpérience  et  dont  la  présence 
trouble  notablement  les  résultats. 

b.  Nous  avons  alors  adopté  le  dispositif  suivant  :  le  tube  lavé, 
séché,  et  dont  la  pointe  effilée  avait  été  fermée  à  l'avance,  a  été 
mastiqué  par  le  bas  à  un  tube  portant  deux  robinets  à  trois  voies 
disposés  de  telle  sorte  que  l'on  pouvait,  après  avoir  fait  le  vide 
dans  l'appareil  aussi  complètement  que  possible  avec  la  trompe 
de  Sprengel,  y  laisser  rentrer  le  gaz  pur  et  sec. 

Les  deux  robinets  sont  représentés  en  R  et  R';  l'extrémité  a  du 
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premier  est  reliée  par  un  tube  soudé  au  mastic  Golaz  à  la  partie 
inférieure  recourbée  du  tube  laboratoire  L;  au  tube  c  est  masti- 
qué un  tube  de  plomb  mettant  ce  robinet  en  relation  avec  la 
trompe;  les  extrémités  a'  et  b'  du  robinet  R'  sont  ouvertes. 

Le  robinet  R  étant  ouvert  pleinement  et  le  robinet  R'  fermé 
sur  6,  on  fait  le  vide  dans  le  tube  laboratoire  aussi  complètement 
que  permet  de  l'obtenir  la  trompe;  ce  résultat  une  fois  obtenu, 
on  mastique  sur  Touvcrture  a'  un  très  petit  flacon  F  plein  à  moitié 
du  liquide  dont  on  veut  déterminer  la  température  critique.  Sui- 
vant la  plus  ou  moins  grande  volatilité  du  liquide,  le  flacon  F 
est  maintenu  dans  un  mélange  réfrigérant  ou  dans  la  glace  fon- 
dante ou  dans  Peau  à  lo"  ou  i5**. 

La  vapeur  produite  s'échappe  par  le  robinet  R'  et  Touverlure  b\ 
se  perd  dans  Tatmosphère  ou  est  recueillie  dans  un  dissolvant 
convenable;  elle  entraîne  l'air  du  flacon  et  du  robinet  qui  sont 
bientôt  purgés;  il  suffit  alors  de  tourner  de  90°  le  robinet  R'  pour 
remplir  le  tube  L  du  gaz  d'expérience,  après  avoir  fermé  le  ro- 
binet R  sur  la  trompe. 

A  la  fin  de  chaque  expérience,  le  flacon  F  est  porté  et  maintenu 
pendant  quelques  minutes  à  une  température  supérieure  de  quel- 
ques degrés  à  celle  pour  laquelle  la  tension  de  vapeur  du  liquide 
employé  est  égale  à  la  pression  atmosphérique. 

On  remet  alors  le  robinet  R'  dans  sa  position  primitive,  et, 
après  avoir  détaché  le  tube  de  plomb  c,  on  transporte  tout  l'appa- 
reil sur  la  cuve  à  mercure,  où  le  tube  à  expérience  est  séparé  du 
tube  abducteur  par  un  trait  de  lime  en  a. 

Le  tube  L  est  enfin  transporté  dans  une  coupelle  pleine  de  mer- 
cure sur  le  bloc  où  on  le  met  en  expérience. 

Chauffage,  —  La  partie  capillaire  du  tube  est  entourée  d'un 
manchon  en  verre,  ouvert  à  sa  partie  supérieure,  fermé  à  sa  partie 
inférieure  par  un  bouchon  traversé  par  un  tube  d'écoulement 
muni  d'un  robinet.  Au-dessus  du  manchon  se  trouve  l'ouverture 
inférieure  de  la  grande  branche  d'un  siphon,  muni  d'un  robinet 
dont  la  petite  branche  plonge  dans  un  bain  d'eau  ou  de  glycérine 
chaufi(ée.  On  peut,  en  réglant  convenablement  les  deux  robinets, 
maintenir  constant  le  niveau  du  liquide  dans  le  manchon,  tout  en 
faisant  à  volonté  varier  la  vitesse  d'écoulement. 
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Le  courant  d'eau  chaude  a  permis  d'étudier  la  température  cri- 
tique de  l'acide  chlorhydrique  ;  pour  toutes  les  autres  substances, 
il  a  fallu  avoir  recours  à  la  glycérine,  avec  laquelle  nous  avons  pu 
atteindre  et  maintenir  assez  aisément  constantes  des  températures 
comprises  entre  80**  et  190". 

Expérience,  —  Le  gaz  était  amené  par  pression  dans  la  partie 
supérieure  du  tube  capillaire  où  il  occupait  à  Pélat  gazeux  ou  à 
Tétat  liquide  une  longueur  de  o*",o5  à  o™,oG.  Un  excellent  ther- 
momètre de  Baudin,  dont  le  réservoir  avait  o™, o4  et  dont  la  tige 
était  entièrement  plongée,  permettait  d'estimer  les  températunîs; 
son  réservoir  était  placé  en  contact  de  la  région  du  tube  capillaire 
occupée  par  le  gaz. 

On  élevait  le  plus  rapidement  possible  la  température  jusqu'à 
disparition  du  ménisque,  puis  on  diminuait  la  vitesse  de  circula- 
tion, on  déterminait  la  réapparition  du  liquide  ;  on  arrivait  bientôt 
à  produire  les  phénomènes  de  disparition  et  de  réapparition  pour 
une  variation  de  température  de  moins  de  i". 

La  moyenne  de  ces  températures  était  prise  comme  valeur  du 
point  critique. 

Les  pressions  correspondantes  étaient  lues  au  manomètre  nu'- 
tallique  de  la  pompe. 

Résultats,  —  La  température  critique  de  l'acide  chlorhydrique  a 
été  fixée  à  5i°,5;  ce  résultat  est  d'accord  avec  les  expériences  de 
M.  Gérard  Ansdell  (•),  fixant  le  point  critique  del'acide  chlorh^- 
driqueà^I**,25.M.Dewar  admetunnombre  un  peu  plus  fort, 5:i",  3. 

La  pression  correspondante  observée  était  de  96*'"*. 

A  la  température  de  142"*,  on  peut  comprimer  le  chlorure  de 
méthyle  jusqu'à  200*'"*  sans  apercevoir  de  ménisque;  à  \/\\^^  au 
contraire,  le  liquide  apparaît  distinctement;  le  point  critique  est 
donc  voisin  de  i4'"i5  et  la  pression  correspondante  est  de  73*'"*. 

I-rC  point  critique  a  été  observé  à  18a",  5  et  sous  la  pression  de 
54*'"  pour  le  chlorure  d'éthyle. 

L'ammoniac  nous  a  permis,  comme  l'acide  chlorhydrique,  une 
vérification  de  notre  méthode  par  la  comparaison  que  nous  avons 


(»)  G.  AssDKLL,  Proceedings  0/  the  Boyal  Society,  t.  XXXIV,  p.  ii3. 
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pu  faire  de  nos  résultats  avec  ceux  obtenus  par  M.  J.  Dewar.  Nos 
expériences  sur  le  gaz  ammoniac^  terminées  le  2  juin  i885,  nous 
avaient  donné  les  résultats  suivants  :  température  critique,  i3i®; 
pression  correspondante,  ii3**".  Le  Journal  de  Physique  du 
mois  de  juillet  iS85  porta  à  notre  connaissance  les  nombres 
presque  identiques  obtenus  par  M.  Dewar  (*)  pour  Fammoniac  : 
point  critique,  i3o";  pression  critique,  ii5**"*. 

Les  points  critiques  ont  été  observés  à  i55**  pour  la  monomé- 
thj'lamine,  à  i63®  pour  la  diméthylamine,  à  160°,  5  pour  la  trimé- 
thylamine.  Les  pressions  correspondantes  étaient  7a*^",  56**"* 
et  41"»"». 

Température  critique.  —  Le  Tableau  suivant  donne  les  résul- 
tats obtenus  dans  nos  expériences  : 

Températures  Températures 

critiques  d'ébull. 

Substances.  Formules.  I.  Différences.  t,  T  —  *. 

o  00 

Acide  chlorhydriquc H  Cl  5i,5  —35  86,5 

Chlorure  de  méihyle CH'CI  141, 5  ?^  — ^3,7  i65,a 

Chlorure  d'éthyle G* H» Cl  182,5  **  —12, 5  195,0 

Gaz  ammoniac AzH*  i3i,o  ,  —38,5  169,5 

Monométhylamine AzH«CH'  i55,o  g  —a  1^7,0 

Diméthylamine AzH(CH«)«  i63,o  _       5  "^  ^  '^^»*^ 

Triméthylamine Az(CH»)«  i6o,5  ^'  -f-  9,3  i5i,a 

On  peut  faire  au  sujet  de  ces  résultats  les  remarques  suivantes  : 
Dans  les  deux  séries  étudiées,  les  températures  critiques  vont 
en  s'élevant  progressivement  en  même  temps  que  devient  plus 
complexe  la  composition  des  substances  mises  en  expérience  ; 
cependant  les  différences  des  températures  critiques  vont  en  dimi- 
nuant rapidement,  mais  de  quantités  fort  inégales,  dans  les  deux 
séries  étudiées,  avec  la  complexité  de  la  molécule. 

La  deuxième  colonne  donne  les  différences  entre  les  tempéra- 
tures critiques  et  les  températures  d'ébuUition;  ces  différences, 
qui  vont  en  augmentant  pour  la  première  série  de  corps,  dimi- 
nuent, au  contraire,  progressivement  dans  la  deuxième. 


(*)  J.  Dewar,  Journal  de  Ph^^sique,  a*  série,  t.  IV,  p.  3ai,  juillet  i88j. 
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M.  Nadejdine  avait  fait  la  remarque  que  les  températures  critiques 
des  corps  homologues  dilTèrenl  de  leurs  températures  d'ébullition 
d*une  quantité  constante.  M.  Pawlewski  (*  )  a  érigé  cette  remarque 
en  loi.  Les  nombres  que  nous  donnons  montrent  qu*il  y  a  là,  tout 
au  plus,  une  remarque  analogue  à  celle  que  l'on  présente  d*hahi- 
tude  au  sujet  des  températures  d'ébuUition  des  homologues  et 
présentant  des  irrégularités  encore  plus  nombreuses  et  plus  consi- 
dérables. 

Pressions  critiques.  —  Le  Tableau  suivant  donne  les  pressions 
observées  et  qui  correspondent  aux  températures  critiques: 

Pressions      Températures 
criliqucs  critiques  ^7!  -4-  T 

Sabstances.  P.  T.  P       ' 

•tm  o 

Acide  chlorhydrique 96  5 1 , 5  3,4 

Chlorure  de  méthyle 73  i4ïî5  5,7 

Chlorure  d'éthyle 54  182,5  8,4 

Gaz  ammoniac ii3  i3i,o  3,5 

Monométhylamine 72  i55,o  5, g 

Diméthylamine 56  i63,o  7,9 

Triméthylamine 4'  160, 5  10, 5 

Les  nombres  inscrits  dans  la  dernière  colonne  montrent  que  le 

rapport    ^  p —  de  la  température  critique  absolue  à  la  pression 

critique  va  en  augmentant  progressivement  avec  la  complexité  de 
la  composition  des  corps  soumis  à  Fexpérience,  tandis  que  les 
pressions  critiques  vont  en  diminuant;  c'est-à-dire  que,  pour  les 
corps  d'une  même  série  qui  peuvent  être  considérés  comme  déri- 
vés d'un  même  type,  aux  températures  critiques  les  plus  élevées 
correspondent  les  pressions  critiques  les  plus  basses. 

M.  Dewar  (*)  a  déjà  fait  remarquer  que  c'est  précisément 
le  phénomène  inverse  que  l'on  constate  si  l'on  étudie,  sous  le 
même  volume  moléculaire,  les  gaz  simples  et  les  gaz  types,  dont 
la  plupart  des  autres  peuvent  se  dériver  par  substitution,  c'est- 


(')    Journal  de  la  Société  physico-chimique  russe;  Section    de  Physique, 
t.  XV,  p.  aS. 
(')  PhilosophiccU  Magazine,  5*  série,  t.  XVIII,  p.  210;  i88/|. 
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à-dire  qu'au\  températures  critiques  élevées  correspondent  alors 
les  pressions  critiques  élevées, 

Les  calculs  de  M.  Dewar  montrent  même  que^  dans  ce  cas,  les 
températures  critiques,  comptées  à  partir  de  278°  au-dessous 
de  zéro^  et  les  pressions  correspondantes  sont  sensiblement  pro- 
portionnelles, le  rapport  -^-5 —  >  à  peu  près  constant,  ayant  comme 

valeur  moyenne  3,5.  La  valeur  de  ce  rapport,  inscrite  dans  la  der- 
nière colonne  de  notre  Tableau,  va  en  augmentant  avec  la  com- 
plexité des  dérivés  étudiés  ;  d'après  nos  recherches,  l'acide  chlor- 
hydrique  et  le  gaz  ammoniac  satisfont  bien  à  la  remarque  de 
M.  Dewar,  le  rapport  calculé  étant  3,4  pour  l'un  et  3,5  pour 
l'autre;  ces  nombres  coïncident,  d'ailleurs,  avec  d'autres  trouvés 
par  M.  Sarrau  ;  il  résulte  en  effet  des  calculs  de  ce  savant  que  le 

rapport       ^ —  prendrait,  pour  l'oxygène,  la  valeur  3,4  et  pour 

l'azote  la  valeur  3,5. 


BEGHEBGHES  SUR  LA  TEMPÉRATÏÏBE  DE  CONGÉLATION  DES   DISSOLUTIONS 

[deuxikme  partie  (*)]; 

Par   m.  F.-M.  UAOULT. 

Coefficients  dT abaissement  bruts,    —  La  quantité  ^>  qu'on 

obtient  en  divisant  l'abaissement  G  du  point  de  congélation  par 
le  poids  P  de  matière  anhydre  dissoute  dans  loo^*^  d'eau,  con- 
stitue ce  que  j'ai  appelé  le  coefficient  (Rabaissement  brut  du 
corps  dissous.  Cette  quantité  qui,  d'après  la  loi  primitive  de 
lîlagden,  devrait  rester  constante,  varie  cependant  en  général  avec 
le  degré  de  concentration  des  dissolutions.  Pour  représenter  ces 
variations,  dont  la    connaissance   est  importante,  j'ai  pris  pour 

C 
ordonnées   les   coefficients  d'abaissement  bruts  j^?  et   pour   ab- 
scisses les  abaissements  C  du  point  de  congélation.  La  figure  ci- 
contre  représente  quelques  fragments  des  courbes  ainsi  obtenues, 


C  )  Voir,  pour  la  !'•  Partie,  Journal  de  Physique,  a'  série,  t.  III,  janvier  i«8^. 
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Courbes  des  Coefficients  d'abaissement  brats  . 
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dans  les  dissolutions  aqueuses,  pour  les  valeurs  de  C  comprises 
entre  C==  0*^,2  et  C=:4"-  On  distingue,  dans  chacune  de  ces 
lignes,  une  partie  coorfae  et  une  partie  sensiblement  droite.  Je 
vais  d^abord  m^occuper  de  cette  dernière;  après  cela,  j'examinerai 
Tautre  partie. 

Supposons  qu*un  poids  P  d'un  corps  anhydre,  introduit  dans 
1008'  d'eau,  se  combine  d'abord  avec  un  poids  p  d'eau,  pour 
former  un  hydrate  défini,  et  que  cet  hydrate  se  dissolve  ensuite. 
Le  poids  de  Thydrate  dissous  devient  P+/>  et  celui  de  Peau 
dissolvante   100  — p.  Le  poids  de  l'hydrate   dissous  dans  100^ 

d'eau  est  donc ^ — ;  par  conséquent,  le  coefficient  d'abaisse- 
ment véritable  K  du  corps,  c'est-à-dire  l'abaissement  qui  serait 
produit  par  i^^  de  son  hydrate  dissous  dans  100*''  d'eau,  est 

g(,oo-^p) 

expression  dans  laquelle  K.  est  une  quantilé  constante,  d'après 
la  loi  de  Blagden  convenablement  interprétée.  On  tire  de  là 

C'est  l'équation  d'une  droite  qui  s'ccarle  de  l'axe  des  abscisses. 
Ce  cas  se  présente,  par  exemple,  pour  l'acétate  de  soude  entre 
C=  2«  etC  =  4°. 

On  peut  remarquer  que  la  tangente  de  l'angle  que  fait  cette 

droite  avec  l'axe  des  abscisses  est  éerale  à  =7-^ — >  c'est-à-dire 

^  P  X  100 

qu'elle  est  proportionnelle  au  poids  de  l'eau  combinée  avec  i<^  de 
substance  anhydre,  dans  l'hydrate  dissous. 

Quand,  dans  les  mêmes  conditions,  le  corps  existe  en  disso- 
lution à  l'état  anhydre,  le  rapport  ^  devient  égal  à  zéro  et  la 
formule  (2)  se  réduit  à 

(3)  ^  =  K, 

ce  qui  représente  une  droite  parallèle  à  l'axe  des  abscisses.  C'est 
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ce  qui  arrive,  par  exemple,  pour  le  chlorure  de  sodium  entre 
C=:2«etG=4^ 

Supposons,  enfin,  que  les  molécules  physiques  dissoutes,  au 
lieu  d'être  complètement  désagrégées,  se  soudent  deux  à  deux  en 
nombre  proportionnel  à  rabaissement  G  du  point  de  congélation, 
et  soient 

q  le  poids  de  la  matière  non  condensée, 
r  son  coefficient  d^ abaissement, 
q[  le  poids  de  la  matière  condensée, 
/  son  coefficient  d'abaissement; 

on  a  nécessairement 

(4)  P  =  y-f-^'. 

D'autre  part,  les  abaissements  partiels,  produits  isolément  par 
9  et  ^,  sont,  en  vertu  de  la  loi  de  Blagden,  qr  et  q'r^\  on  a  donc, 
puisque  l'abaissement  total  C  est  égal  à  la  somme  des  abaissements 
partiels, 

(5)  C^qr-\-q'r\ 

Puisque,  par  hypothèse,  la  fraction  ^  de  la  matière  dissoute 
qui  se  condense  est  proportionnelle  à  rabaissement  C,  on  a 

(6)  ^  =  QG, 

Q  étant  un  nombre  constant. 
Éliminant  q  et  q'  entre  ces  trois  équations,  il  vient 

(7)  p=-Q(r-/')C4-r, 

ce  qui  est  l'équation  d'une  droite  dont  l'ordonnée  à  l'origine 
est  positive  et  qui  se  dirige  vers  l'axe  des  abscisses.  Telle  est  la 
partie  rectiligne  de  la  courbe  de  l'azotate  de  soude  entre  C  =  a" 

et  C  =  4^ 

Si,  dans  la  formule  (7),  on  fait  C  =  o,  il  vient 


(8)  -  =  r, 


C 
P 
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c'est-à-dire  que  Pordonnéc  à  l'origine  de  la  partie  rectiligne 
représente  le  coefficient  d'abaissement  que  possède  la  matière 
dissoute,  quand  elle  n'a  encore  subi  aucun  commencement  de 
condensation. 

L'existence  d'une  partie  rectiligne,  dans  chacune  des  courbes 

C 
des  coefficients  d'abaissement  bruts  p>  se  trouve  donc  expliquée, 

ainsi  que  les  diverses  inclinaisons  qu'elle  peut  présenter  par 
rapport  à  l'axe  des  abscisses. 

Occupons-nous  maintenant  de  la  partie  non  rectiligne  de  la 

courbe  des  p>  c'est-à-dire  de  la  partie  qui  se  relève  rapidement  à 

l'approche  de  l'axe  des  ordonnées.  Elle  indique  un  accroissement 
rapide  des  coefficients  d'abaissement  bruts,  quand  la  dilution 
devient  très  grande.  Or,  comme  je  l'ai  démontré  ailleurs,  un  tel 
accroissement  révèle  toujours  une  augmentation  dans  le  nombre 
des  molécules,  et,  par  conséquent,  une  décomposition  partielle, 
phvsique  ou  chimique,  de  la  matière  dissoute.  On  est  donc  obligé 
de  conclure  de  là  que  tous  les  corps  se  décomposent  plus  ou 
moins  dans  les  dissolutions  extrêmement  étendues. 

Je  me  suis  assuré  que,  dans  les  dissolvants  autres  que  VeaUj  et, 
on  particulier,  dans  la  benzine  et  dans  Tacide  acéliquey  les  va- 
riations des  coefficients  d'abaissement  bruts  sont  représentées  par 
(les  courbes  semblables  à  celles  dont  nous  venons  de  nous 
occuper. 

Usage  de  ces  courbes,  —  La  courbe  des  coefficients  d'abaisse- 
ment  bruts   d'une   substance    déterminée   étant   connue,    il    est 

G 
toujours  facile  de  trouver  la  valeur  de  p  pour  une  dissolution  de 

cette  substance,  lorsque  l'on  connaît  l'abaissement  C  de  son 
point  de  congélation,  et,  par  conséquent,  de  trouver  son  degré  de 
concentration  P.  Il  est  tout  aussi  facile  de  calculer  C  quand  P  est 
connu.  Les  résultats  ainsi  trouvés  sont  généralement  exacts  à 
j^  près,  pourvu  que  rabaissement  C  soit  supérieur  à  un  degré. 
L'abaissement  du  point  de  congélation  des  dissolutions  qui 
renferment  plusieurs  corps,  sans  action  chimique  Tun  sur  l'autre, 
|)cut  lui-même  se  trouver  presque  rigoureusement  par  un  moyen 
pareil.  Il  suffit,  pour  cela,  de  mettre  à  profit  la  loi  suivante,  dont 
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j'ai  établi  Texactitude  par  des  expériences  variées  :  Si  plusieurs 
corps,  sans  action  chimique  l'un  sur  l'autre,  sont  simulta- 
nément dissous  dans  loo^*"  d^eau,  chaque  corps  abaisse  la  tem- 
pérature de  congélation  en  raison  de  son  poids  et  du  coefficient 
d'abaissement  brut  qu'il  possède  à  la  température  de  congé- 
lation du  mélange.  J'ai  tiré  récemment  parti  de  ces  obser- 
vations pour  étudier  Fétat  des  sels  doubles  dans  les  dissolutions 
aqueuses  (  *  ). 

Les  courbes  en  question  peuvent  encore,  comme  on  va  le  voir, 
servira  déterminer  l'abaissement  moléculaire  véritable  des  corps. 

Calcul  des  abaissements  moléculaires.  —  L'abaissement 
moléculaire  de  congélation  d'un  corps  est,  comme  on  sait,  l'a- 
baissement que  produirait  une  molécule  de  ce  corps,  si  cette 
molécule  existait  seule  en  dissolution  dans  loo^*'  d'eau.  On  peut 
l'obtenir  exactement,  toutes  les  fois  que  la  solubilité  est  suffisante, 
par  un  procédé  que  je  vais  indiquer. 

Si  le  corps  considéré  est  dissous  à  l'état  anhydre  et  sans  con- 
densation, il  suit  nécessairement  la  loi  de  Blagden,  et  son  abaisse- 
ment moléculaire  T  est  donné  par  la  formule 

(9)  T  =  KM, 

M  étant  le  poids  moléculaire  du  corps  anhydre  et  K  une  quantité 
constante  égale  à  son  coefficient  d'abaissement  normal. 

Si  le  corps  est  dissous  à  l'état  d'hydrate,  son  poids  moléculaire 

devient  M(  p  ~\-  1  j  et,  par  suite,  son  abaissement  moléculaire  vrai 
T  est 

(10)  T--:^Km(J-m). 

Mais  il  est  à  remarquer  que  la  quantité  K(  ^  "^0  ^^'^st  autre 

chose,  d'après   la  formule  (3),  que  l'ordonnée  à  l'origine  de  la 

partie  recliligne  de  la  courbe  des  p;  donc,  dans  ce  cas,  comme 

dans  le  cas  précédent,  l'abaissement  moléculaire  T  du  corps 
dissons  s'obtient  en  multipliant  l'ordonnée   à  l'origine  de  celte 


(*)  Comptes  rendus  de  l* Académie  des  Sciences,  24  novembre  1884. 
y.  de  Phys.,  a*  série,  t.  V.  (Février  1886.)  6 
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partie   rectilignc    par  le   poids   moléculaire   M   de   la   substance 

dissoute  supposée  anhydre. 

G 
La  même  règle  s^applique  encore  lorsque  p  est  décroissant  dans 

la  partie  rectiligne  de  la  courbe.  Alors,  en  effet,  l'ordonnée  à  l'ori- 
gine de  cette  partie  rectiligne  est,  comme  on  Ta  vu  [p.  3,  formule 
(8)],  égaleau  coefficient  d'abaissement  que  possède  le  corps  dissous, 
alors  qu'il  n'a  encore  subi  aucun  commencement  de  condensation. 
Donc,  dans  tous  les  cas  et  quel  que  soit  l'état  sous  lequel  un 
corps  existe  en  dissolution  dans  Teau,  pourvu  que  cet  état  soit 
indépendant^de  C  ou  qu'il  se  modifie  proportionnellement  à  C,  on 
trouve  toujours  son  abaissement  moléculaire  véritable  au  moyen 
d'une  seule  et  même  règle  qui  est  la  suivante  :  Tracez  la  courbe 

C 
des  coefficients  d^ abaissement  bruts  p  du  corps  supposé  anhydre 

rff»  C  =  I  ^  d  C  =  4**  ;  prolongez  la  partie  sensiblement  rectiligne 
de  cette  courbe  jusqu  à  sa  rencontre  avec  l'axe  des  ordonnées  ; 
multipliez  l'ordonnée  du  point  d'intersection  par  le  poids  ma- 
léculaire  du  corps  dissous,  supposé  anhydre;  le  produit  obtenu 
représentera  exactement  l'abaissement  moléculaire  cherché. 
Cela  revient  à  dire  que  la  vraie  valeur  de  l'abaissement  molé- 
culaire T  de  la  substance  dissoute  peut  se  calculer  au  moyen  de 
la  formule  suivante 

r»  ^'      c  ^' 

(il)  T= — ^nrc — ^' 

c        G' 
dans  laquelle  p-,  et  p^  sont  les  ordonnées  et  C  et  C  les  abscisses 

de  deux  points,  pris  sur  la  partie  rectiligne  de  la  courbe  des  p- 

Je  me  suis  assuré  que  cette  règle  est  également  applicable 
quand  on  emploie  la  benzine  ou  l'acide  acétique  comme  dissol- 
vants. 

La  méthode  correcte  que  je  viens  d'indiquer  ne  peut  malheu- 
reusement s'appliquer  que  pour  les  corps  très  solubles  dans  les 
dissolvants  employés.  Lorsque  la  solubilité  ne  permet  pas  d'obtenir 
des  abaissements  de  plus  de  2**,  la  direction  de  la  partie  rectiligne 
de  la  courbe  reste  inconnue  et  l'on  est  obligé  de  calculer  l'abaisse- 

ment  moléculaire  au  moyen  d'une  valeur  de  p  simplement  an- 


CONGÉLATION  DES  DISSOLUTIONS.  71 

C 
prochée.  L'inspection  des  courbes  des  p  montre  que,  dans  chacune 

C 
d'elles,  les  valeurs  de  p>  qui  se  rapprochent  le  plus  de  l'ordonnée 

à  l'origine  de  la  partie  rectiligne,  sont  celles  qui  correspondent  à 
des  valeurs  de  C  comprises  entre  o'*,5  et  i**;  elles  ne  diffèrent  gé- 
néralement pas  de  plus  de  •^.  En  multipliant  par  M  le  coefficient 

G 
d'abaissement  brut  p>  obtenu  dans  une  expéiience  où  l'abaisse- 
ment du  point  décongélation  est  compris  entre  o®,5  et  1°,  on  ob- 
tient donc  l'abaissement  moléculaire  du  corps  dissous  k-^  près  en- 
viron. Ce  degré  d'approximation  est  suffisant  dans  beaucoup  de  cas. 

Résultats  généraux,  —  J'ai  déjà  dit,  dans  la  première  Partie  de 
cet  exposé,  que,  quel  que  soit  le  dissolvant  employé,  les  abaisse- 
ments moléculaires  des  différents  corps  se  groupent  autour  d'un 
nombre  très  limité  de  valeurs.  Dans  Veau,  les  abaissements  mo- 
léculaires de  toutes  les  matières  organiques  sont  toujours  peu 
éloignés  de  19.  Dans  l'acide  acétique  employé  comme  dissolvant, 
tous  les  composés  organiques  produisent  des  abaissements  molé- 
culaires à  peu  près  égaux  et  voisins  de  89.  Dans  la  benzine,  toutes 
les  matières  organiques  (à  l'exception  des  alcools  et  des  acides) 
produisent  aussi  des  abaissements  moléculaires  égaux  et  voisins 
de  49-  E^  il  en  est  ainsi,  même  pour  les  matières  organiques  qui 
appartiennent  aux  types  les  plus  différents.  Dans  la  benzine,  par 
exemple,  l'abaissement  moléculaire  des  hydrocarbures  reste  le 
même,  malgré  toutes  les  substitutions  qui  portent  sur  l'hydrogène; 
celui  des  éthers  reste  le  même,  quels  que  soient  le  nombre  cl  l'ato- 
micité des  radicaux  acides  ou  alcooliques  qu'ils  renferment,  de 
sorte  que  l'azotate  de  méthyle,  l'oxalate  de  méthyle,  le  phosphate 
d'éthyle,  le  silicate  d'éthyle,  la  nitroglycérine,  y  produisent  à  peu 
près  le  même  abaissement  moléculaire  49*  L^s  chlorures  métal- 
loïdiques  eux-mêmes,  dissous  dans  la  benzine,  y  produisent  égale- 
ment cet  abaissement  moléculaire  49?  lors  même  qu'ils  renferment 
des  nombres  très  différents  d'atomes  de  chlore,  par  exemple  le 
protochlorure  de  soufre,  le  trichlorure  d'arsenic,  le  tétrachlorure 
d'élain,  le  pentachlorure  de  phosphore  ('). 


(  ')  ^/i/i.  de  Chim.  et  de  Phys.^  6*  série,  l.  IV,  i885. 
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Par  contre,  les  sels  métalliques  en  dissolution  dans  l'eau  y 
déterminent  des  abaissements  moléculaires  de  congélation  qui 
peuvent  être  très  différents  les  uns  des  autres  et  qui,  dans  tous  les 
cas,  sont  la  somme  des  abaissements  partiels  produits  par  leurs 
radicaux  électropositifs  et  électronégatifs.  Ce  mode  d ^action  est, 
comme  on  voit,  tout  à  fait  différent  de  celui  des  composés  non 
salins.  Les  corps  exercent  donc  sur  le  point  de  congélation  des 
dissolvants  une  action  profondément  différente  suivant  qu'ils  sont 
capables  ou  non  de  faire  instantanément  la  double  décomposition, 
suivant  qu'ils  sont  ou  non  électrolysables  directement,  en  un  mot, 
suivant  qu'ils  ont  ou  non  la  constitution  saline.  A  ce  point  de  vue 
les  sels  se  montrent  comme  des  composés  d'une  nature  tout  à  fait 
spéciale. 

Le  calcul,  appliqué  aux  nombreuses  données  expérimentales  que 
j'ai  recueillies  relativement  aux  sels  dissous  dans  l'eau,  donne, 
pour  les  abaissements  moléculaires  partiels  des  radicaux 
salins,  les  valeurs  suivantes  (ibid,)  : 

Radicaux  électronégatifs  monoatomiques  (Cl,  Br,  ...  OH,  AzO*)..  19 

Radicaux  électronégatifs  biatomiques  (CrO*,  80*,  CO',  . . .) 9 

^zàicoLUTi  électropositif  s  monoatomiques  (H,  K,  ...,  Am,  Ag,  ...)..  16 

Radicaux  électropositifs  polyatomiques  (Ba,  St,  . . .,  Mg,  . . .,  Al).. .  8 

On  voit  par  là  que  les  métaux  ou  radicaux  électropositifs,  de 
même  que  les  radicaux  électronégatifs  y  se  partagent  en  deux 
groupes  parfaitement  distincts,  d'après  la  valeur  de  leurs  abaisse- 
ments moléculaires  partiels,  et  que  ces  abaissements  sont  entre  eux 
dans  le  rapport  de  2  à  1.  Si,  au  lieu  de  prendre,  comme  je  l'ai 
fait,  pour  les  poids  moléculaires  des  métaux  dits  biatomiques,  des 
nombres  doubles  de  leurs  équivalents,  on  les  prenait  égaux  à  leurs 
équivalents,  le  rapport  des  abaissements  moléculaires  des  métaux 
monoatomiques  et  biatomiques  deviendrait  égal  à  4  ;  et  l'on  n'arri- 
verait ainsi  qu'à  effacer  une  analogie  toute  naturelle,  sans  rien 
simplifier.  Dans  les  deux  cas,  ce  rapport  est  très  éloigné  de  l'unité, 
et  cette  circonstance  donne  à  la  division,  encore  controversée,  des 
métaux  en  monoatomiques  et  biatomiques,  une  base  nouvelle  et 
tout  à  fait  indépendante. 

Au  moyen  des  quatre  données  qui  précèdent,  on  peut  calculer 
l'abaissement  moléculaire  de  congélation  de  la  plupart  des  sels 
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engendrés  par  un  acide  fort  ou  une  base  forte.  On  trouve  ainsi, 
par  exemple  : 

Abaissements  moléculaires. 

KHO,  HCl,  KGl,  NaCI,  NaAzO»,  elc 16 -+-19         =35 

BaH«0«,  BaCl»,  BaAz«0«,  GuAz«0«,  elc 8-1-19x2  =  46 

K>CO»,  K^CrOS  Am«SOS  etc 16x24-9         =4i 

MgCrOS  MgSO*,  ZnSOS  elc 84-9         =17 

A1>3S0S  Fe«3S0S  elc 8x2-+-  9x3  =  43 

Tous  ces  nombres  se  confondent,  à  -j^  près,  avec  ceux  que  donne 
Tespérience.  Leur  comparaison  conduit  à  des  lois  de  détail  qui 
permettent  de  reconnaître  l'atomicité  des  radicaux  constitutifs 
d^un  sel  donné,  et,  par  suite,  d^établir  sa  formule  atomique  et  son 
poids  moléculaire.  Les  résultats  auxquels  je  suis  parvenu  dans 
cette  voie,  quoique  déjà  nombreux,  sont  presque  tous  conformes 
aux  indications  des  théories  chimiques  nouvelles,  et,  jusqu'à 
présent,  ils  n'ont  présenté  de  divergence  que  relativement  aux 
formules  des  acides  métaphosphorique,  ferricyanhydrique  et  ni- 
Iroprussique.  L'uranyle,  dont  l'atomicité  a  été  jusqu'ici  fort 
incertaine,  s'est  montré,  dans  mes  expériences,  franchement  bi- 
atomique;  il  en  résulte  que  le  poids  moléculaire  de  l'uranium  est 
quadruple  de  son  équivalent,  conformément  aux  prévisions  de  la 
loi  périodique  de  M.  Mendelecff. 


SUB  LA  rOBHULE  DES  RÉSEAUX  PLANS  ; 
Par  m.  E.  BRiVNLY. 

Les  calculs  qui  conduisent  à  l'établissement  direct  de  la  formule 
des  réseaux  plans  sont  extrêmement  longs.  En  groupant  convena- 
blement les  intégrales  dont  il  faut  faire  la  somme,  on  obtient  une 
notable  simplification. 

Lumière  incidente  normale. 

I**  Une  seule  /ente  :  rectangle  allongé,  —  a  et  H,  côtés  du 
rectangle.  AA',  parallèle  au  petit  côté  a  menée  par  le  centre  du 
reclangl(\ 
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Cherchons  la  somme  des  vilesses  qui  donne  la  vitesse  résultante 
dans  la  direction  cp  en  un  point  P  éloigné. 

Soit  sin2'ïi=  la  vitesse  en  P  du  mouvement  qui  vient  de  O  seul. 

Associons  deux  éléments  de  longueur  cte,  situés  en  C  et  C  à  la 
même  distance  x  du  centre  O  de  part  et  d'autre  de  ce  point. 
I-A  vitesse  en  P  relative  à  l'ensemble  de  ces  deux  éléments  sera 


ou 


2  sinaTT  — cos27r — r — ~  ax. 


La  vitesse  totale  pour  la  ligne  AA'  sera 


a 


u 


=  2sin27:=    I      cosaTT — r — '- ax 

t        X        .    TrasiiKp  t 

=  sintiTT  =r  — : —  sin r — i-  =  msin2  7r  =  ; 

1   TTsmcp  A  1 

pour  le  rectangle  de  hauteur  H,  elle  sera  UII. 

On  voit  que  la  phase  est  la  même  que  si  le  mouvement  venait 
du  point  O  seul. 

L'intensité  est  proportionnelle  à 


/n*  =  a' 


.  .    asino 
sin*T:  — ; — i- 


Tr'a'  sin' 9 
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a"  Réseau  :  n  /entes  équidistantes  et  égales.  —  Dans  la  di- 
rection (p,  chacune  des  fentes  envoie  une  vitesse  résultante  qui  est 
enP 


msin 


Supposons  2/1' 4-1  fentes  (ce  qui  n'enlève  aucune  généralité  à 
la  démonstration),  les  vitesses  proviendront  de  leurs  centres  qui 
forment  2/i'+  i  points  équidistants. 


Soit  m  sin2'n  =  la  vitesse  qui  vient  de  la  fente  du  milieu  O.  As- 
socions deux  à  deux  les  centres  symétriquement  placés  par  rap- 
port au  centre  général  O,  la  somme  des  vitesses  pour  deux  centres 
de  même  rang  sera 


8  =  (  a  -+-  6  )  sin  cp  =  S  sin  «p  ; 


m  I  sin2ir(  7^  H-  ^  )-4-  sina7r(  7^  —  ^  )\  =  m  smiTr  =  2  cos2  7r  y; 


on  aura,  pour  vitesse  résultante  en  P, 


tf  0  S  ,    8\n; 

iinaTT  7=r  1-+-  acosaTr  ^  -H  a  005471  y  -H-  •  .-^  acosa/i  ^^  t  ) 


sin(2n'-f- 1)71. 


=  /nsin2  7r=  ^ 

1  0 

sinTT  Y 


(*)  sin  K  =  iivku, 

sin3u —  sinu  =  2  sinu  cos3{^, 
sinSu  —  iinZu  =.  1  sinu  cos\Uy 


sin  (  2  fi'  -h  I )  M  —  sin  (  2  /i'  —  1  )  a  =  2  sin  u  cos 2  n'  u, 
sin(2/i'+i)«  =  sinM(n-  2  cos  a  ■+■  2  cos4M-h..  .-h  2  cos2  n'u). 
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Posons 

Nous  aurons,  pour  la  vitesse  résultante, 

.    nirSsinQ 

t  '''' — r~^ 

/wsin2ir=  -— ; 

1       .    7rSsin9 
sm ^ — i- 


La  phase  est  celle  du  point  O  milieu  du  réseau.  LUntensité  est 


.   .Trasin©     .   .nTrSsino 
sin* i sin* r i- 


a= 


L      sin* 

X»  X 


Lumière  incidente  oblique. 

Il  suffit  de  remplacer  dans  la  formule 

asincp        et        Ssincp 
par 

a(sina) -4- sintp)         et         S(sina)  h- sino). 


A.  KUNDT.  —  Ueber  Doppelbrcchung  des  Lichtes  in  Melallschichten,  welchc 
durch  Zerstauben  einer  Kathode  hergestellt  sind  (Sur  la  double  réfraction  de 
la  lumière  dans  des  couches  métalliques  obtenues  par  pulvérisation  d'une  ca- 
thode); Wied.  Ann.f  a'  série,  t.  XXVII,  p.  Sg. 

Si  Ton  fait  passer  de  fortes  décharges  dans  un  tube  de  Geissler, 
le  métal  qui  constitue  Télectrode  négative  se  pulvérise  et  se  dépose 
sur  les  parois  du  tube  de  manière  à  former  un  miroir.  M.  Wright  (*) 
est  parvenu  à  obtenir  par  ce  procédé  des  couches  minces  de  diffé- 
rents métaux  sur  des  lames  de  verre. 

M.  Kundt  a  eu  l'idée  d'employer  cette  méthode  pour  se  pro- 
curer les  lames  transparentes  qui  lui  étaient  nécessaires  pour  ses 
études  sur  la  polarisation  rotatoire  magnétique  des  métaux  (^).  En 


(')  Wbicht,  Sill.  Journ.j  janv.  et  sept.  1877. 

(*)  Voir  Journal  de  Physique^  2"  série,  t.  III,  p.  496- 
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disposant  de  pareilles  lames  entre  deux  niçois  croisés,  on  s'aper- 
çut avec  surprise  qu'elles  étaient  biréfringentes.  On  observa  ce 
phénomène  avec  le  platine,  le  palladium,  l'or,  l'argent,  le  fer  et  le 
cuivre. 

Si  l'on  produit  le  dépôt  métallique  en  employant  une  cathode 
disposée  perpendiculairement  à  la  lame  de  verre  sur  laquelle  on 
veut  l'obtenir,  ce  dépôt  affecte  la  forme  d'un  cône  dont  le  sommet 
est  situé  juste  sur  le  prolongement  du  fil.  Si  l'on  observe  celte 
couche  conique  entre  deux  niçois  croisés,  dans  la  lumière  paral- 
lèle, on  aperçoit,  dans  un  champ  brillant,  une  croix  noire  dont  les 
bras  coïncident  avec  les  plans  de  polarisation  du  polariseur  et  de 
Tanalvseur,  et  le  centre  avec  le  sommet  du  cône. 

M.  Kundt  montre  que  l'apparence  que  l'on  observe  ne  peut 
tenir  à  la  forme  conique  qu'affcîcte  le  dépôt;  il  fait  voir  aussi  que 
l'on  ne  peut  l'attribuer  à  un  état  de  tension  de  la  lame  métallique, 
état  de  tension  qui  produit  un  effet  analogue  dans  les  lames  d'al- 
bumine ou  de  gélatine  (*).  Il  montre  enfin  que  le  phénomène  ob- 
servé ne  peut  être  causé  par  une  trempe  de  la  lame  de  verre. 

Parmi  les  métaux  étudiés,  l'or,  l'argent  et  le  cuivre  sont  habi- 
tuellement regardés  comme  appartenant  au  système  cubique;  les 
expériences  précédentes  de  M.  Kundt  conduiraient  à  faire  penser 
que  ces  métaux  sont  dimorphes. 

On  peut  attribuer  la  structure  cristalline  que  l'on  observe  à  une 
cause  spéciale  :  M.  Kundt  présume  que  les  particules  vaporisées 
de  la  cathode  sont  dirigées  par  l'électricité,  et  que  la  couche  cris- 
talline est  le  résultat  de  cette  orientation  d'origine  électrique. 

Si  le  dépôt  est  formé  d'un  métal  facilement  oxydable  et  si  l'on 
vient  à  oxyder  ce  métal  en  le  chauffant  au  contact  de  l'air,  toute 
trace  de  double  réfraction  disparaît. 

Les  mêmes  métaux  déposés  par  voie  électrolytique  ne  sont  pas 
biréfringents. 

En  terminant  son  Mémoire,  M.  Kundt  signale  un  autre  fait  in- 
téressant. La  couleur,  par  transparence,  d'une  couche  mince  d'ar- 
gent obtenue  par  pulvérisation  d'une  cathode  est  variable  avec  la 
température  de  cette -électrode  et  la  nature  du  gaz  que  contient  le 


('  ;  V.  Bebtim,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  5"  série,  t.  XV,  p.  129. 
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tube.  Si  l'on  observe,  avec  une  loupe  dîchroscopîque,  une  de  ces 
lames  cpii,  par  transparence,  a  une  couleur  bleue,  on  reconnaît 
qu'elle  est  fortement  dichroïque.  On  n'observe  rien  d'analogue  avec 
les  lames  de  platine,  de  palladium  ou  de  fer. 

E.  BiCHAT. 


A.  KUNDT.  —  Ueber  die  electromagnetische  Drehungder  Polarisationsebene  de 
Lichtes  im  Eisen  (Sur  la  rotation  électromagnétique  du  plan  de  polarisation 
de  la  lumière  dans  le  fer);  Sitzungsberichte  der  Kôniglich  Preussischen  Aka- 
demie  der  Wissenscha/ten  zu  Berlin,  t.  XLVIII;  i885. 

M.  Kundt,  continuant  ses  recherches  (')  sur  la  rotation  électro- 
magnétique du  plan  de  polarisation  de  la  lumière  qui  a  traversé 
une  lame  de  fer  suffisamment  mince  pourètre  transparente,  a  étudié, 
en  particulier,  la  loi  de  variation  de  cette  rotation  avec  l'intensité 
du  champ.  Il  a  reconnu  que,  dans  le  cas  du  fer,  la  loi  de  Verdet 
est  complètement  en  défaut.  La  rotation,  qui  croît  d'abord  à  peu 
près  proportionnellement  à  l'intensité  du  champ,  atteint  bientôt 
un  maximum.  Ce  résultat  est  analogue  à  celui  que  l'on  obtient  en' 
mesurant  le  moment  magnétique  d'un  morceau  de  fer  placé  dans 
un  champ  d'intensité  variable. 

Le  maximum  de  rotation  du  plan  de  polarisation  est  atteint  dans 

un  champ  dont  l'intensité  est  environ  aooo  G^  G^  S~*.  Pour  une 
épaisseur  de  fer  égale  à  o™,oi,  cette  rotation  maxima  a  une  va- 
leur d'environ  200  000**. 

L'intensité  du  champ  était  obtenue  en  mesurant  la  rotation  pro- 
duite dans  un  morceau  de  verre  d'épaisseur  connue,  en  comparant, 
une  fois  pour  toutes,  cette  rotation  à  celle  que  l'on  obtiendrait 
dans  les  mêmes  circonstances  avec  l'eau,  et  enfin  en  transformant 
les  résultats  en  unités  absolues  en  se  basant  sur  les  expériences  de 
M.  Arons  (2). 

D'une  manière  générale,  le  nickel  et  le  cobalt  donnent  des  résul- 
tats analogues  à  ceux  que  fournit  le  fer. 


(')  Voir  Journal  de  Physique^  t.  III,  p.  496. 
(')  Wied,  Ann.,  Bd.  XXIV,  i885. 
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M.  Kundt  étudie  ensuite  la  rotation  du  plan  de  polarisation  que 
l'on  observe  lorsqu'un  rayon  de  lumière  polarisée  se  réfléchit  nor- 
malement sur  un  miroir  en  fer  placé  dans  un  champ  magnétique, 
et  il  montre  que  cette  rotation  atteint  aussi  un  maximum  quand 

l'intensité  du  champ  atteint  la  valeur  2000  G^  G'-^  S~*,  comme 
dans  les  expériences  précédentes.  Les  phénomènes  que  l'on  ob- 
serve dans  ce  cas  dépendent  essentiellement  de  l'état  de  la  surface. 
Lorsque  cette  surface  est  recouverte  d'une  mince  couche  d'oxyde, 
la  lumière  polarisée  rectilignement  est,  après  réflexion,  polarisée 
elliptiquement.  Ge  résultat  est  dû  à  l'interférence  des  rayons  qui 
se  réfléchissent  sur  la  couche  d'oxyde  avec  ceux  qui  se  réfléchissent 
à  la  surface  de  séparation  de  la  couche  d'oxyde  et  de  la  lame  de 
fer  métallique  située  au-dessous. 

M.  Kundt  termine  son  Mémoire  par  quelques  considérations  re- 
latives à  la  rotation  négative  que  l'on  observe  dans  certaines  dis- 
solutions salines.  Il  fait  remarquer  tout  d'abord  qu'il  n'y  a  aucune 
relation  entre  le  sens  de  la  rotation  et  les  propriétés  magnétiques 
ou  diamagnétiques  de  la  substance  étudiée.  On  ne  peut  attribuer 
non  plus  la  rotation  négative  à  ce  fait  que  le  métal  qui  entre  dans 
la  constitution  du  sel  donne  lui-même  une  rotation  négative  :  les 
expériences  de  M.  Kundt  montrent  en  efl*et  que  la  rotation  due 
au  fer  est  positive.  D'ailleurs  tous  les  corps  simples  étudiés  jusqu'à 
présent,  qu'ils  soient  fortement  magnétiques  comme  le  fer  ou 
fortement  diamagnétiques  comme  le  soufre,  donnent  une  rotation 
positive  :  certains  corps  composés  fournissent  seuls  une  rotation 
négative. 

Enfin  M.  Kundt  annonce  que  des  expériences  faites  à  son  labo- 
ratoire par  M.  Stscheglajeff  montrent  que  la  rotation  observée 
dans  une  dissolution  de  chlorure  de  fer  n'est  pas  proportionnelle 
à  l'intensité  du  champ,  et  qu'il  semble  en  être  de  même  pour 
d'autres  dissolutions  de  sels  magnétiques. 

E.    BiCHAT. 
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J.-A.  FLEMING.  —  On  the  characterisiic  curves  and  surfaces  of  incandescence 
lamps  (Courbes  caractéristiques  des  lampes  à  incandescence);  Phil.  Mag,^ 
5*  série,  t.  XIX,  p.  368;  i885. 

L'ail  leur  étudie  les  relations  qui  existent  entre  la  différence  de 
potentiel  à  laquelle  fonctionne  une  lampe,  son  rendement,  c'est- 
à-dire  le  nombre  de  bougies  qu'elle  fournit  par  cheval-vapeur,  son 
pouvoir  lumineux,  sa  résistance  et  sa  durée  moyenne.  Celle-ci 
peut  varier  beaucoup  d'une  lampe  à  une  autre  du  même  modèle; 
car  les  filaments  de  charbon  s'usent  fréquemment  d'une  façon  irré- 
gulière, même  dans  le  vide.  L'érosion  se  produit  le  plus  souvent 
vers  le  pôle  négatif;  en  tous  cas,  on  doit  l'attribuer  vraisemblable- 
ment à  une  surélévation  de  la  température  causée  elle-même  par 
un  excès  de  résistance  aux  points  endommagés. 

Les  relations  qui  lient  la  force  électromotrice  v  au  rendement  K 
et  à  la  durée  /  des  lampes  sont  les  plus  importantes;  elles  parais- 
sent être  de  la  forme  exponentielle. 

L'auteur  appelle  l'attention  sur  le  produit  des  valeurs  de  K  et 
de  /  correspondant  à  une  même  valeur  de  v.  Ce  produit  présente 
pour  une  certaine  valeur  de  v  un  maximum  qu'il  appelle  le  prin- 
cipal module  àe.  la  lampe;  c'est  le  nombre  maximum  d'heures- 
bougies  que  peut  fournir  l'appareil,  et  sa  valeur  commerciale 
s'obtiendra  en  divisant  son  principal  module  par  son  prix  de 
vente.  Il  importe  donc  de  déterminer  cette  valeur  de  v  pour 
laquelle  K  /  est  maximum. 

I®  Relation  entre  la  force  électromotrice  et  la  durée,  —  On 
peut  admettre  comme  première  approximation  la  formule 

dans  laquelle  A  et  a  sont  des  constantes.  Ainsi,  pour  une  lampe 
d'Edison,  de  i6  candies  et  io5  volts,  a  =25  environ.  Mais,  si 
l'on  s'écarte  un  peu  des  limites  entre  lesquelles  la  lampe  fonctionne 
normalement,  il  faut  employer  une  fonction  plus  compliquée.  Les 
résultats  obtenus  par  M.  Foussat  {Electriciany  p.  246;  i885) 
entre  96  et  io5  volts  sont  bien  représentés  par  la  formule 

log/  ~  i3,5  —  0,1  p  —  o,oooo5r'. 
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2®  Rendement.  —  Les  nombres  de  M.  Jamieson  (avril  i88a) 
concernant  une  lampe  d'Edison  de  8  candies,  ainsi  que  ceux  de 
la  Commission  de  FExposition  française  d'Électricité  relatifs  aux 
lampes  d'Edison  et  aussi  de  Lane-Fox  et  de  Maxim,  s'accordent 
assez  bien  avec  la  formule 

K  =  ci^*.», 

dans  laquelle  c  est  une  constante.  La  durée  de  la  lampe  serait, 
d'après  cela,  proportionnelle  ài^^'  D'autres  observations  recueil- 
lies  par   l'auteur  en    Amérique   conduisent  à  l'expression  ttt-^^' 

Il  est  d'ailleurs  bien  probable  que  la  formule  ci-dessus  doit  être 
remplacée  par 

logK  =  a  -1-  pi>  H-  Y^*- 

D'après  MM.  Ayrton  et  Perry,  le  rendement  d'une  lampe  est 
proportionnel  au  cube  de  la  force  électromotrice  diminuée  d'une 
constante.  Cette  constante  est  d'ailleurs  voisine  de  la  force  électro- 
motrice v^  pour  laquelle  la  lampe  devient  incandescente.  On  pour- 
rait donc  écrire 

Si  l'on  prend  les  logarithmes,  après  avoir  posé  ^o  =  ^  —  \^  ei 
en  observant  que 

log(a?-i- i)  =  37  — ^a:' -^^x',         ..., 
on  a 

logK  =  loga-+-3[(c--6)— |(t'--6)»-+-^(i;  — 6)3] 

ou  enGn 

log  K  =  a-+-Pi»-f-Yt''- 

3**  Résistance.  —  La  résistance  d'une  lampe  diminue  à  mesure 
que  la  différence  de  potentiel  augmente  ;  mais  elle  ne  diminue  pas 
indéfiniment,  elle  tend  vers  une  valeur  minima.  La  formule  donnée 
par  M.  Jamieson,  que  l'on  peut  écrire 

R  =  m  log- > 

oà  m  et  p  sont  des  constantes,  ne  rend  pas  compte  de  ce  dernier 
fait.  % 
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Soient  Ro  la  résistance  correspondant  à  la  force  électromotrice 
t'o  à  laquelle  F  incandescence  commence  à  se  produire,  et  r  la  ré- 
sistance minima  de  la  lampe.  La  formule 

s'accorde  très  bien  avec  les  expériences  de  M.  Jamieson,  en  fai- 
sant A=~.  Ce  dernier  avait  trouvé  d'ailleurs  que  (^0=28,7, 
Ro  =  73,4  et  r  =  53,5. 

Cette  formule  peut  se  mettre  encore  sous  la  forme 

log  ( R  —  r)  =  A  -4-  B  (p  —  Po)  -+-  G(o  —  Co)', 

Remarques,  —  Si  l'on  s'en  tient  aux  formules  approchées  qui 
sont  applicables  dans  les  limites  où  fonctionnent  généralement  les 
lampes,  on  peut  admettre  que  : 

1**  La  durée  moyenne  d'une  lampe  est  en  raison  inverse  de  la 
vingt-cinquième  puissance  de  la  force  électromotrice; 

2°  Le  rendement  ou  nombre  de  bougies  par  cheval-vapeur  est 
proportionnel  à  la  puissance  4?  5  de  la  force  électro motrice  ; 

i^  Le  pouvoir  éclairant  est  proportionnel  à  la  sixième  puissance 
de  l'intensité  du  courant  et,  par  conséquent,  de  la  force  électro- 
motrice, puisque  la  résistance  varie  très  peu  lorsque  la  lampe  est 
bien  incandescente. 

Par  suite,  la  durée  est  en  raison  inverse  de  la  puissance  6|  du 
rendement  et  aussi  de  la  puissance  41  du  pouvoir  éclairant. 
Soient/?  le  prix  d'une  lampe,  c  son  pouvoir  éclairant  quand  elle 

fonctionne  à  une  certaine  différence  de  potentiel,  ^  est  la  dépense 

due  à  la  lampe  par  bougie  et  par  heure. 

P 

Soit  P  le  prix  moyen  d'un  cheval-vapeur  par  heure;  ^  est  la 

dépense  relative  à  l'énergie  électrique  par  bougie  et  par  heure. 
La  dépense  totale  est  donc  T  =  ~  -f-  -  •  Il  y  a  lieu  de  se  de- 
mander quel  rapport  doit  exister  entre  les  deux  parties  pour 
réaliser  la  plus  grande  économie. 

Soit  /=r7-=:-;:>oiiAetB  sout  dcs  constantes  et  où  a  et  B 
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dcpendent  de  Ja  force  électromotrice 

c/=B'/'      P,         K=A7    «; 
d'où 

1  i 

Prenons  encore  /=  — j  on  a 

T  =  B'pv       ^'  ^-+-A'Pp~â. 

Pour  obtenir  la  valeur  de  ^  qui  rend  celte  expression  minima, 
égalons  à  zéro  sa  dérivée 

? 

Ainsi  le  minimum  est  obtenu  lorsque  le  coût  de  l'énergie  élec- 

trique  est  à  celui  des  lampes  dans  le  rapport  a — g-*-* 

En  admettant  les  valeurs  ci-dessus  :  a  =  6{-,  p=4i-)  on  voit 
que 

La  dépense  duc  aux  lampes  atteindrait  donc  -^^  soit  17,4 
pour  100  de  la  dépense  totale,  indépendamment  du  prix  des 
lampes  et  de  Ténergie  électrique. 

A  la  manufacture  de  lampes  d'Edison,  en  Amérique,  on  admet 
le  nombre  16  pour  100,  qui  coïncide  assez  bien  avec  celui  qui 
vient  d'être  déterminé  par  la  théorie.  A.  Leouc. 


R.-W.  BUNSEN.  —  Ueber  capillare  Gasabsorption   (Sur  l'absorption  capillaire 

des  gaz);  Wied.  Ann.j  t.  XXIV,  p.  Sai;  i885. 

Dans  un  travail  antérieur,  l'auteur  a  montré  que  l'acide  carbo- 
nique gazeux  pouvait  se  condenser  à  la  température  ordinaire  à  la 
surface  du  verre  bien  propre  et  bien  desséché  dans  un  courant 
d'air  dépourvu  d'eau.   La  vitesse  de  la  condensation,   qui   peut 
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durer  des  années,  diminue  avec  le  temps  et  croît  avec  la  tem- 
pérature. La  marche  de  cette  condensation  ne  subit  aucune  modi- 
fication appréciable,  quand  la  pression  oscille  entre  o*",  352i  et 
o™,7i7i  de  mercure. 

Dans  le  présent  travail,  Tauteur  se  propose  d^examiner  comment 
l'acide  carbonique  condensé  se  comporte  sous  Teflet  de  tempéra- 
tures supérieures  à  celles  qu'il  avait  produites  précédemment,  et 
quel  rôle  auraient  pu  jouer  dans  les  phénomènes  observés  les 
portions  d'air  atmosphérique  que  le  verre  aurait  pu  retenir. 

A  cet  effet.  Fauteur  cherche  à  déterminer  l'épaisseur  de  la  mi- 
nime couche  d'eau  que  peut  retenir  un  fil  de  verre  de  surface 
connue,  par  l'effet  d'une  attraction  capillaire,  lorsque  ce  fil  est 
exposé,  pendant  assez  longtemps,  à  un  courant  d'air  sec  et  à  des 
températures  allant  en  croissant  graduellement.  Il  enferme  des 
fils  de  verre  mouillés  dans  un  tube  vertical,  traversé  par  un  cou- 
rant d'air  soigneusement  desséché.  Le  tube  contenant  les  fils  de 
verre  est  introduit  à  l'intérieur  d'un  thermostat.  Celui-ci  est 
formé  d'un  gros  tube  de  fer  chauffé  latéralement  à  l'aide  de  six 
flammes  de  gaz  disposées  en  deux  séries  de  trois,  l'une  au-dessus 
de  l'autre,  et  de  telle  sorte  que  les  flammes  de  la  série  inférieure 
correspondent  aux  intervalles  entre  les  flammes  de  la  série  supé- 
rieure. En  réglant  convenablement  la  pression  du  gaz  et  le  nombre 
de  flammes,  on  peut  obtenir  une  série  de  températures  fixes  et 
graduellement  croissantes.  Les  températures  produites  par  le 
thermostat  étaient  préalablement  mesurées  à  l'aide  d'un  thermo- 
mètre à  air.  Le  courant  d'air  sec,  après  avoir  traversé  le  tube  con- 
tenant les  fils  de  verre,  passe  dans  un  appareil  dessiccateur  où  il 
dépose  la  vapeur  d'eau  enlevée  aux  fils.  Des  pesées  successives  de 
cet  appareil  donnent  la  quantité  d'eau  enlevée  aux  fils. 

Les  expériences  ont  été  faites  entre  les  températures  de  aS®  et 
SoS"*  et  elles  ont  duré  deux  cent  soixante  heures.  La  température 
étant  réglée  et  restant  constante,  on  fait  passer  le  courant  d'air 
jusqu'à  ce  que  les  pesées  successives  n'accusent  aucun  accroisse- 
ment de  poids  de  l'appareil  dessiccateur;  on  élève  alors  la  tempéra- 
ture et  l'on  recommence  la  même  expérience.  Le  Tableau  suivant 
résume  la  marche  des  expériences  aux  différentes  températures  ; 
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•?3-C.  107«.  213».  359».  415».  468».  503». 

I.      lî.  I.      II.         I.       II.  I.       II.         I.       II.         I.       II.         L       H. 

i8     5.9       i5    6,6       l'i     1,0       \'À    '2,6       l'À     3,0       II     1,8       12     0,9 

11  2,8       12     1,3       i|     1,3       12     1,3       12     1,7        12    0,1       12       » 

12  1,9        12     0,2        12     0,3        12       »  12     0,2         »        u  M        u 

12      0,8  w  0  w  t)  a  »  »  n  DU  u  » 

100,4  ''  "  '^  "^  "  "  '^  ''  "  *'  *'  '^ 

La  colonne  I  donne  la  durée  en  heures  du  passage  du  courant 
aux  difTérentes  températures.  La  colonne  II  donne  le  poids  en 
milligrammes  de  la  vapeur  d'eau  enlevée  par  le  courant  d*air  aux 
différentes  températures  jusqu'à  cessation  complète  de  la  vapori- 
sation. D'après  ces  expériences,  il  restait  sur  les  fils  des  quantités 
d'eau  représentées  en  milligrammes  aux  différentes  températures 
par  les  nombres  suivants  : 

o  mg. 

A      23 22 , 3 

107 14,2 

2i5 Il  )6 

329.. 7,6 

4ij 2,8 

468 0,9 

5o3 0,0 

On  voit  que,  dans  le  courant  à  température  constante,  l'évapora- 
tion  des  couches  d'eau  capillaires  diminue  d'abord,  puis,  à  un 
moment  donné,  cesse  complètement.  Ce  moment-là  dépend  de  la 
température  du  courant.  A  la  température  ^011  l'évaporation  cesse, 
la  pression  de  la  vapeur  à  la  surface  de  la  couche  d'eau  capillaire 
est  nulle  et  fait  équilibre  à  l'attraction  capillaire  exercée  par  le 
verre.  Les  tensions  de  la  vapeur  d'eau  correspondant  à  ces  tempé- 
ratures peuvent  donc  servir  de  mesure  à  la  pression  capillaire 
exercée  par  la  surface  du  verre  sur  la  surface  de  l'eau. 

M.  Bunsen  calcule  ensuite  l'épaisseur  de  la  couche  d'eau  qui 
couvre  les  fils  aux  différentes  températures.  Il  donne  le  Tableau 
suivant,  où  t  désigne  la  température,  d  l'épaisseur  de  la  couche  en 
millimètres  mesurée  à  4**  et  o™,7()  de  pression,  d^  l'épaisseur 
corrigée  de  la  dilatation  de  l'eau  (la  compressibilité  de  l'eau  étant 
extrêmement  faible,  on  peut  négliger  la  correction),  et/?  la  ten- 
sion de  la  vapeur  aux  températures  /. 

J.  de  Phys,,  2'  série,  t.  V.  (Février  1886.) 
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23 o,ooooio52 

107 0,00000670 
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4i5 o,oooooi32  M  » 
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5()3 0,00000000  )>  M 

Si  Ton  admet  que  la  pression,  qui  s'exerce  sur  les  couches 
situées  entre  les  distances  de  o™", 0000 io55  et o™"*, 00000703  delà 
surface  du  verre,  reste  inversement  proportionnelle  à  la  même  puis- 
sance de  cette  distance  et  que  la  même  chose  a  lieu  pour  les  couches 
situées  entre  les  distances  de  o"*"*,  00000708  et  0°*"*,  0000064 5,  on 
arrive  à  cette  conclusion  que,  dans  la  première  des  deux  couches, 
la  pression  moyenne  est  en  raison  inverse  de  la  neuvième  et  dans 
la  seconde  en  raison  inverse  de  la  trente-deuxième  puissance.  En 
appliquant  le  même  raisonnement  aux  couches  plus  voisines  de  la 
surface  du  verre  que  les  précédentes,  l'auteur  arrive  à  conclure 
qu'au  voisinage  de  la  surface  du  verre  la  pression  peut  atteindre 
des  centaines  d'atmosphères. 

Ces  hautes  pressions  peuvent  expliquer  beaucoup  de  phéno- 
mènes que  l'auteur  avait  observés  dans  ses  expériences  antérieures. 
Dans  ces  expériences,  il  desséchait  les  fils  dans  un  courant  d'acide 
carbonique  privé  d'eau  et  dans  le  vide,  mais  sans  échauffer  les 
fils.  Il  restait  à  la  surface  des  fils  une  couche  d'eau  soumise  à  une 
pression  capillaire  énorme.'  Sous  une  telle  pression,  un  centimètre 
cube  d'eau  peut  absorber  des  milliers  de  centimètres  cubes  d'acide 
carbonique.  On  comprend  donc  que  l'absorption  puisse  durer 
très  longtemps.  L'auteur  explique  aussi  cet  autre  fait  qu'il  avait 
observé  précédemment,  à  savoir,  que  la  vitesse  de  la  condensation 
de  l'acide  carbonique  augmentait  et  diminuait  avec  la  tempéra- 
turc.  En  effet,  si  par  l'élévation  de  température  la  moindre  quan- 
tité d'eau  a  été  vaporisée,  la  surface  de  la  couche  qui  restait  se 
trouvait  plus  fortement  pressée  contre  le  verre  :  parla,  la  pression 
à  la  surface  de  l'eau  en  contact  avec  le  gaz  était  augmentée;  par 
suite,  celui-ci  devait  pénétrer  plus  vite  dans  l'eau.  Au  contraire, 
une  diminution  de  température  devait  produire  une  condensation 
de  la  vapeur  d'eau  ;  l'épaisseur  de  la  couche  d'eau  à  la  surface  du 
verre  augmentant,  le  phénomène  inverse  se  produisait. 
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On  conçoit  encore  qu'une  variation  de  pression  de  J  à  plusieurs 
atmosphères  ne  produisait  aucun  effet  sur  la  marche  de  la  conden- 
sation gazeuse,  car,  là  011  des  centaines  d'atmosphères  sont  mises 
en  jeu,  des  variations  d'une  demi-atmosphère  ou  d'une  atmo- 
sphère ne  produisent  que  des  effets  tout  à  fait  insensibles. 

Toules  ces  prévisions  théoriques  ont  été  confirmées  par  des 
expériences  directes,  que  nous  allons  résumer. 

M.  Bunsen  enferme  dans  un  tube  barométrique  49^^^  ^^'^'j  ^^ 
fils  de  verre,  qui  lui  avaient  déjà  servi  dans  des  expériences  anté- 
rieures. La  partie  inférieure  du  baromètre  plonge  dans  une  cuve 
à  mercure.  11  dessèche  les  fils  en  enfermant  le  haut  du  baromètre 
dans  son  thermostat  qui  les  échauffe  à  Hoi"^  et  en  faisant  passer 
en  même  temps  un  courant  d'acide  carbonique  sec.  Les  fils  ainsi 
desséchés  sont  laissés  dans  l'atmosphère  d'acide  carbonique.  Au 
bout  de  sept  jours  environ  on  ne  constate  aucune  absorption  ga- 
zeuse. 11  en  résulte  donc  que,  lorsqu'une  surface  de  verre  est  com- 
plètement dépourvue  d*humidité,  il  ne  se  produit  aucune  condensa- 
tion d'acide  carbonique.  On  introduit  alors  dans  le  baromètre 
08'',  0226  d'eau  qui  couvrent  en  gouttelettes  les  parois  du  baro- 
mètre. Au  bout  de  vingt-quatre  heures,  les  gouttelettes  avaient 
disparu,  quoique  la  quantité  d'eau  eût  suffi  pour  saturer  de  vapeurs 
i3  fois  l'espace  occupé  par  l'acide  carbonique.  Ainsi  les  fils  de  verre 
déshydratent  beaucoup  plus  vite  qu'une  boule  de  chlorure  de  cal- 
cium dans  les  mêmes  conditions.  Au  bout  de  vingt-deux  heures 
après  l'introduction  de  l'eau,  il  s'était  condensé  23^,8  d'acide  car- 
bonique; pendant  les  huit  heures  suivantes,  il  s'en  est  condensé 
14*^,76,  et  treize  heures  plus  tard  il  s'en  était  condensé  9*^*^,72, 
et  ainsi  de  suite,  pendant  vingt-huit  jours  au  bout  desquels  la 
condensation  était  devenue  inappréciable. 

Dans  ces  expériences  l'épaisseur  de  la  couche  d'eau  qui  couvrait 
les  fils  était  de  o"",  00000484  environ  et  la  condensation  avait  atteint 
son  maximum  au  bout  de  quarante  jours.  Au  bout  de  ce  temps, 
il  s'était  condensé  4^*^%"  d'acide  carbonique.  Dans  les  expériences 
antérieures,  où  l'épaisseur  de  la  couche  d'eau  sur  les  fils  était  de 
o"",ooooio5,  la  condensation  n'avait  pas  encore  atteint  son  maxi- 
mum au  bout  de  trois  ans,  et  pendant  ce  temps  il  ne  s'était  condensé 
que  25"*^,  4  d'acide  carbonique,  la  surface  totale  des  fils  étant  la 
même  dans  les  deux  cas.  L'auteur  explique  celte  différence  par  la 
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différence  de  pression  capillaire  à  la  surface  de  la  couche  d'eau 
dans  les  deux  cas.  Elle  était  plus  faible  dans  les  expériences  anté- 
rieures, où  la  dislance  de  la  surface  de  Teau  à  la  surface  du  verre 
était  plus  grande. 

L'auteur  vérifie  cette  explication  par  une  expérience  directe  : 
il  introduit  dans  le  baromètre,  où  l'absorption  avait  cessé,  une  nou- 
velle quantité  d'eau  de  manière  à  doubler  l'épaisseur  de  la  couche 
capillaire.  Il  constate  que  l'absorption  recommence,  mais  la  vitesse 
de  condensation  est  moindre  que  dans  le  cas  précédent.  L*auteur 
en  conclut  (*)  que  cette  vitesse  décroît  quand  la  surface  de  l'eau 
s'éloigne  de  la  surface  du  verre. 

Il  est  intéressant  de  constater  que  les  5112*""^'', G  d'eau  qui  cou- 
vraient les  fils  avaient  absorbé,  pendant  trente-trois  jours 
48700"*"*^  d'acide  carbonique  mesurés  à  o®  et  760",  c'est-à-dire 
21 55  fois  le  volume  que  cette  eau  aurait  pu  absorber  sans  l'inter- 
vention de  la  force  capillaire. 

Une  élévation  de  température  depuis  i3",  3  jusqu'à  26", 3  ne 
produit  aucune  variation  appréciable  de  la  quantité  de  gaz  absorbé, 
l'attraction  capillaire  empêchant  la  vaporisation  de  Tcau  et  le  déga- 
gement correspondant  du  gaz. 

De  même,  une  variation  de  force  élastique  produite  par  l'addi- 
tion d'un  autre  gaz  (de  ToxYgcne)  ou  bien  une  variation  directe 
de  la  pression  ne  produisent  aucune  variation  appréciable  de  la 
quantité  d'acide  carbonique  absorbé. 

La  limite  inférieure  de  l'attraction  capillaire  est,  d'après 
M.  Bunsen,  de  i37*  "'.  Krouchroll. 


(')  Celte  conclusion  no  nous  paraît  pas  très  rigoureuse.  En  effet,  Pauteur  com- 
pare la  quantité  d'acide  carbonique,  absorbée  pendant  les  six  premiers  jours  après 
que  les  fils  avaient  été  mouillés,  à  celle  qui  a  été  absorbée  pendant  les  six  jours 
qui  suivirent  l'addition  de  la  nouvelle  quantité  d'eau  au  liquide  qui  couvrait  les 
fils  et  qui  était  déjà  saturée  d'acide  carbonique.  Il  se  trouve  que  dans  le  premier 
cas  il  avait  disparu  4^°'  de  ^az,  tandis  que  dans  le  second  cas,  pendant  le  même 
temps,  il  n'y  avait  que  22*^"  disparus.  D'après  l'auteur,  cela  tient  à  raugmenlation 
de  l'épaisseur  de  la  couche  d'eau.  Mais  cela  pourrait  tenir  aussi  bien  à  ce  que  la 
nouvelle  quantité  d'eau  était  ajoutée  à  de  l'eau  déjà  saturée  d'acide,  tandis  que 
dans  le  premier  cas  Teau  qui  mouillait  les   fils  en  était  encore  dépourvue. 


SOCIÉTÉ  PHYSICO-CHIMIQUE  RUSSE.  89 

JOÏÏBHAL  DB  LA  SOCIÉTÉ  PSTSIGO-GHIMiainB  RUSSE. 

Tome  XVII:  x"  semestre  i885. 

\V.  STSCHEGLIAEFF.    -  Les  figures  électrolytiques  de  Nobili  et  de  Guébhard 

formées  dans  un  champ  magnétique,  p.  i-5. 

L'auteur  produisait  ses  figures  sur  une  rondeHe  d'argent  déposée 
spécialement  sur  une  glace  formant  le  fond  d'une  auge  à  parois  de 
gu tta -percha  ;  une  aiguille  en  platine  servait  d'électrode  positive 
et  un  mélange  à  parties  égales  des  solutions  concentrées  de  sulfate 
de  cuivre  et  d'acétate  de  plomb  constituait  l'électrolyte.  Quand 
l'appareil  a  été  placé  entre  les  pôles  d'un  électro-aimant  puissant, 
les  cercles  de  Nobili  formés  sont  devenus  plus  serrés  du  côté  de 
l'est  du  méridien  du  champ  magnétique.  Du  côté  de  l'ouest,  toute 
la  figure  semble  étirée  le  long  de  l'équateur  ;  la  forme  de  quelques 
petits  cercles  intérieurs  est  devenue  allongée  dans  le  sens  de  l'é- 
quateur; plus  loin  du  centre,  l'allongement  a  pris  la  forme  d'une 
pointe  et  les  cercles  suivants  présentent  une  solution  de  conti- 
nuité en  cet  endroit.  La  déformation  d'une  figure  formée  à  l'aide 
d'un  cathode  de  forme  rectangulaire  et  d'un  anode  linéaire,  a  été 
trouvée  encore  plus  compliquée. 

C.  JOUK.  —  Sur  la  dilatation  des  liquides,  p.  i3-ao. 

Le  Mémoire  contient  la  discussion  détaillée  des  propriétés  de 
la  formule 

employée  par  M.  le  professeur  Avenarius  pour  exprimer  la  loi  de  la 
dilatation  des  liquides  jusqu'à  leur  température  critique. 

F.  PETROUSCHEWSKY.  —  Sur  la  perception  des  couleurs  à  la  lumière  artificielle, 

p.  35-43. 

Le  but  du  travail  de  l'auteur  a  été  de  trouver  les  mélanges  des 
couleurs  qui,  étant  éclairés  par  la  lumière  du  jour,  produisent 
sur  l'œil  les  eflels  des  couleurs  de  divers  pigments  connus,  à  la 
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lumière  arlificielle.  Il  s'est  servi  pour  faire  ces  expériences  de  son 
photomètre  scolaire  (*).  Le  morceau  de  papier  teint  par  le  pig- 
ment à  étudier  était  placé  dans  le  cube  du  photomètre  et  éclairé 
par  la  lumière  de  la  lampe,  pour  former  une  moitié  du  champ  de 
vision  de  Tinstrument.  L'autre  moitié  était  formée  par  un  carton 
posé  sur  la  table  et  éclairé  par  la  lumière  du  jour  ;  sur  la  surface 
du  carton  on  mélangeait  des  pigments  appropriés  de  manière  à 
rendre  égale  la  couleur  des  deux  moitiés  du  champ  de  vision. 
Pour  égaler  la  teinte  du  papier  blanc  à  la  lumière  du  pétrole,  il 
fallait,  par  exemple,  prendre  une  couleur  orangée  et  jaune  orangé 
si  la  lumière  de  pétrole  était  très  intense.  Le  papier  orangé  vire 
au  rouge  et  le  rouge  vermillon  devient  si  intense  qu'il  est  impossible 
de  l'imiter  à  l'aide  des  couleurs  à  l'huile.  Les  pigments  violets 
prennent  l'aspect  d'un  brun  rouge  ne  rappelant  pas  du  tout  le 
violet.  Les  mélanges  des  pigments  ainsi  obtenus,  considérés  sépa- 
rément à  la  lumière  du  jour,  sont  loin  de  produire  sur  Tœîl  les 
sensations  de  la  couleur  correspondant  à  la  lumière  du  pétrole. 
En  effet,  la  sensibilité  de  l'œil  pour  diverses  couleurs  du  spectre 
change  quand  cet  organe  s'habitue  à  la  lumière  jaunâtre  du  pétrole, 
et  l'effet  du  contraste  avec  l'orangé,  qu'il  prend  pour  le  blanc, 
s'ajoute  pour  fausser  le  jugement.  En  modifiant  son  appareil, 
l'auteur  a  pu  démontrer  ses  expériences  objectivement  à  l'aide  de 
la  lumière  électrique  dans  une  des  séances  de  la  Société  physico- 
chimique russe.  La  lumière  électrique  paraît  jaune  en  comparaison 
avec  la  lumière  du  jour,  et  non  bleuâtre,  comme  on  le  pense  ordi- 
nairement. 

N.  HESEHUS.  —  Dynamomètre  de  démonstration,  p.  52. 

Ce  dynamomètre  est  destiné  aux  expériences  sur  les  machines 
simples  ;  le  ressort  a  la  forme  d'un  arc  horizontal  sous-tendu  par 
une  corde  en  fil  d'acier,  appuyée  au  même  point  que  la  force  sur 
un  index  vertical  équilibré.  L'appareil  est  muni  d'un  manche  pour 
le  tenir  à  la  main  et  d'un  cadran  vertical. 

(')  Voir  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  IV,  p.  695. 
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P.  BAKMETIEFF.  —   Sur  la  cause  des  sons  produits  par  des  verges  en  métal 
magnétique  sous  Tinfluence  de  raimantation  intermiilrnle,  p.  ^)5-77. 

L^auteur  a  constaté  que  l'intensité  du  son  diminue  par  la  com- 
pression longitudinale  dans  les  verges  de  fer  et  de  nickel.  Quant  à 
la  tension,  elle  diminue  indéfiniment  Tintensité  du  son  dans  le 
nickel;  mais  dans  le  fer  elle  le  fait  diminuer  jusqu'à  un  minimum 
à  partir  duquel,  par  une  tension  encore  plus  forte,  le  son  devient 
de  nouveau  plus  intense.  D'autre  part,  Joule  a  démontré  que  le  fer 
soumis  à  une  certaine  tension  ne  s'allonge  plus  quand  on  Taimante, 
mais  qu'il  se  raccourcit  par  Taimanlation  si  la  tension  est  plus 
grande,  et  M.  Barrett  a  constaté  une  diminution  de  longueur  du 
nickel  par  Taimantation.  En  confrontant  ces  faits,  l'auteur  conclut 
que  c*est  le  changement  de  longueur  qui  est  la  cause  du  son  pro- 
duit par  Taimantation  intermittente. 

W.  LERMANTOFF.  -  Sur  les  calculs  de  la  densité,  p.  56. 

•  Quand  on  détermine  la  densité  à  l'aide  de  la  balance,  la  ques- 
tion de  savoir  à  quelle  décimale  on  doit  arrêter  le  calcul  si  l'erreur 
des  pesées  est  la  /?*''°»«  partie  du  gramme  se  présente  d'elle-même. 
En  différentiant  l'expression  connue  de  la  densité 


on  a 


Il  est  facile  de  déduire  de  cette  formule  différentielle  les  deux 
règles  suivantes  : 

I.  Une  erreur  d'une  certaine  fraction  de  gramme  dans  la 
détermination  du  poids  dhin  corps  produit  dans  la  densité 
obtenue  une  erreur  égale  à  la  même  fraction  de  l'unité,  divisée 
par  le  nombre  des  centimètres  cubes  occupés  par  le  corps, 

II.  L' influence  d^une  erreur  égale  dans  la  détermination 
du  poids  de  Veau  déplacée  est  D  fois  plus  grande  et  de  signe 
contraire  à  la  précédente.  W.  Lermantoff. 
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8UB  LES  RAIES  SPECTRALES  SPOHTAHÉIIEHT  REH7ER8ARLES  ET  L'AHA- 
LSftIE  DE  LEURS  LOIS  DE  RÉPARTITIOH  ET  DIHTEVSITÉ  A7EG  CELLES 
DES  RAIES  DE  L'HTDROSËVE  ; 

Par  M.  A.  CORNU. 

Le  progrès  des  éludes  spectrales  et  l'extension  merveilleuse  de 
leurs  applications  ont  posé  Tun  des  plus  beaux  problèmes  qui  se 
soient  jamais  offerts  aux  expérimentateurs  et  aux  théoriciens  : 

Étant  donnée  la  composition  cliimiqiie  d'une  vapeur  portée 
à  V incandescence  dans  des  conditions  définies,  prévoir  la  ré- 
partition des  raies  du  spectre  des  radiations  émises  et  leur  in- 
tensité relative. 

Quoique  Tattention  des  observateurs  ait  été  bien  des  fois  attirée 
sur  ce  problème,  la  solution  n'en  paraît  pas  très  avancée  :  je  me 
propose,  après  avoir  rappelé  brièvement  les  points  sur  lesquels  les 
efforts  sont  venus  échouer,  d'indiquer  un  ordre  de  faits  qui  sem- 
blent ouvrir  une  voie  nouvelle. 

Le  point  de  départ  de  toutes  les  recherches  de  ce  genre  est  la 
remarque  suivante  : 

Lorsqu'on  examine  les  spectres  lumineux  des  vapeurs  incandes- 
centes, on  distingue  souvent  des  groupes  de  raies  qui  se  repro- 
duisent avec  une  périodicité  plus  ou  moins  régulière  :  ces  répéti- 
tions sont  encore  plus  frappantes  lorsqu'on  étend  le  champ  des 
observations  jusqu'à  la  limite  extrême  du  spectre  ultra-violet. 

L'analogie  de  ces  groupes  périodiques  avec  les  harmoniques  des 
corps  sonores  se  présente  immédiatement  à  l'esprit.  L'idée  est 
d'autant  plus  séduisante  que  les  positions  de  ces  groupes,  consi- 
dérées tantôt  sur  l'échelle  des  longueurs  d'onde,  tantôt  sur  celle 
des  nombres  de  vibrations,  paraissent  coïncider  avec  des  termes 
successifs  de  la  série  des  nombres  entiers.  Aussi  n'est-il  guère  de 
spectroscopistes  qui  n'aient  pas  cédé  à  cet  entraînement  et  qui 
n'aient  pas  cherché  à  ranger  des  raies  d'un  même  spectre  suivant 
une  sérié  harmonique. 

Malheureusement  la  simplicité  des  relations  numériques  s'éva- 
nouit toujours,  lorsqu'on  substitue  à  la  contemplation  des  images 
y.  de  Phyt,,  2-  série,  t.  V.  (Mars  1886.)  8 
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spectrales  la  détermination  numérique  précise  des  longueurs 
d'onde  :  la  voie  des  spéculations  théoriques  semble  donc  fermée 
de  ce  côlé. 

Cet  insuccès  ne  doit  pas  décourager  les  observateurs;  toutefois 
Tcspoir  de  trouver  une  loi  simple,  comme  celle  des  harmoniques 
musicaux,  témoigne  d'une  idée  préconçue  qu'il  importe  d'écarter 
immédiatement;  cette  loi  des  nombres  entiers  ne  s'applique  qu'à 
une  forme  très  particulière  de  corps  sonores  dont  le  type  est  la 
colonne  cylindrique  de  longueur  très  grande  par  rapport  à  la  sec- 
tion :  si  la  forme  du  corps  vibrant  s'écarte  de  ce  type  spécial,  la 
relation  entre  les  nombres  de  vibrations  des  sons  successifs  devient 
très  complexe  (  *  ). 

Cette  simple  remarque  suffit  à  montrer  qu'il  serait  puéril  de 
chercher  comme  loi  générale  une  relation  aussi  simple  que  celle 
des  harmoniques  des  instruments  musicaux  :  ce  serait  supposer  à 
la  structure  des  molécules  incandescentes  une  constitution  méca- 
nique que  l'ensemble  des  phénomènes  chimiques  ou  physiques  ne 
pourrait  guère  justifier.  Des  lois  moins  simples  ne  réussissent  pas 
mieux  et  cela  ne  doit  point  étonner  :  les  considérations  précé- 
dentes montrent  même  qu'on  doit  s'attendre  à  rencontrer,  pour 
définir  la  répartition  des  raies  spectrales,  des  fonctions  très  com- 
plexes dépendant  de  la  nature  chimique  de  l'élément,  de  la  struc- 
ture moléculaire  de  la  vapeur,  des  conditions  d'excitation  vibra- 
toire, etc. 

En  fait,  ce  qui  paraît  avoir  rendu  stériles  les  efforts  tentés  en 
vue  de  la  solution  du  problème,  c'est  qu'on  a  cru  devoir  s'imposer 


(*)  Par  exemple,  dès  que  les  colonnes  cylindriques  présentent  une  section  com- 
parable à  leur  longueur,  ce  qui  est  le  cas  des  tiges  ou  des  verges,  le  nombre  n 
des  vibrations  transversales  est  donné,  suivant  que  les  extrémités  sont  fixes  ou 
libres,  par  les  racines  de  l'équation  transcendante 

cos  A'  v'Vi  :ir  I  =  0  ; 

l'intensité  de  chaque  son  dépend,  d'ailleurs,  des  fonctions  qui  définissent  les  con- 
ditions initiales  du  mouvement.  Les  valeurs  de  ces  racines,  qui  ne  sont  pas  sans 
analogie  avec  les  intervalles  de  certaines  raies  spectrales,  approchent  indéfiniment 

de  la  série  plus  simple  A*  ^'n  —  (ai  m  i)  -  lorsque  l'ordre  i  grandit  suffisamment. 
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a  priori  la  fonction  destinée  à  représenter  la  succession  des  raies 
spectrales.  Je  crois  qu'il  faut  au  contraire,  rejetant  toute  idée 
préconçue  sur  l'expression  mathématique  du  phénomène,  chercher 
par  expérience  s'il  n'existe  pas  de  fonctions  spéciales  (exprimables 
ou  non  par  les  symboles  ordinaires  de  l'analyse)  susceptibles  de 
réunir  dans  une  loi  commune  ces  séries,  dont  la  régularité  et  l'ana- 
logie ne  sont  évidemment  pas  fortuites. 

Envisagée  à  ce  point  de  vue,  la  question  change  donc  de  face  et 
le  problème  consiste  à  rechercher  si  dans  tous  les  spectres  il  ne  se 
rencontre  pas  quelques  groupes  de  raies  présentant  des  caractères 
communs^  indépendants  de  la  nature  chimique  de  la  vapeur  incan- 
descente. 

C'est  dans  cet  ordre  d'idées  que  depuis  longtemps  je  poursuis 
l'étude  des  spectres  visibles  et  ultra- violets,  et  je  suis  parvenu  à 
reconnaître  qu'il  existe  effectivement  une  catégorie  de  raies  spec- 
trales offrant  des  caractères  si  distincts  qu'on  ne  saurait  les  con- 
fondre avec  les  autres  :  ce  sont  les  raies  spontanément  renver- 
sables  que  j'ai  décrites  en  18-1  (*)  et  dont  j'ai  montré  Texistence 
dans  la  plupart  des  spectres  de  vapeurs  métalliques.  La  disposition 
commune  de  leurs  groupements,  comme  on  le  verra  bientôt,  me 
paraît  définir  une  de  ces  formes  expérimentales  de  fonction  répon- 
dant aux  conditions  énoncées.  Voici  d'ailleurs  l'exposé  des  faits. 

Caractères  des  raies  spontanément  renversables,  —  Us  sont 
bien  connus  des  physiciens  et  ont  été  observés,  pour  la  première 
fois,  dans  la  combustion  du  sodium  par  M.  Fizeau;  je  les  rappel- 
lerai brièvement.  Une  vapeur  incandescente,  sous  faible  densité 
et  à  basse  température,  émet  une  certaine  radiation  qui  correspond, 
dans  l'observation  spectrale,  à  une  certaine  raie  brillante,  mais 
très  fine;  si  l'on  augmente  progressivement  la  température  et  la 
densité  de  la  vapeur,  la  raie  croît  en  intensité  et  en  largeur  et 
devient  une  véritable  bande  lumineuse  à  bords  estompés  :  bientôt 
on  voit,  sur  celte  bande,  naître  une  ligne  sombre  à  la  place  de  la 
raie  fine  primitive;  finalement,  la  bande  lumineuse  s'élargit  d'une 
manière   en   quelque   sorte    indéfinie,    offrant   toujours   la  ligne 


(»)  Comptes  rendus,  t.  LXXIII,  p.  33 j. 
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sombre  qui  s^élargit  aussi  d'une  manière  à  peu  près  proportion- 
nelle. Sur  le  fond  lumineux  produit  par  Tépanouissement  de  la 
bande,  les  raies  brillantes  non  renversables  s'évanouissent  com- 
plètement. 

Ces  phénomènes,  observables  dans  le  spectre  visible  avec  la 
plupart  des  métaux  volatils  et  Tétincelle  d'induction,  présentent 
des  proportions  énormes  dans  l'arc  électrique,  et  surtout  dans  la 
région  ultra-violette.  Je  cilerai  en  particulier  la  raie  X=  21218, 85 
du  cadmium;  extrêmement  faible  avec  l'étincelle  d'induction, 
cette  raie  s'élargit  dans  l'arc  au  point  d'envahir  la  presque  totalité 
du  spectre  photographique;  quant  à  la  bande  sombre  de  renverse* 
ment  qui  en  forme  le  centre,  elle  arrive  à  occuper  plus  de  la 
moitié  de  l'intervalle  compris  entre  les  raies  23  et  24  (notations 
de  M.  Mascart),  qui  disparaissent  presque  complètement.  On  peut 
encore  citer  la  raie  X=  209  du  zinc;  deux  des  composantes  de  la 
raie  quadruple  du  magnésium,  X  =  280,  ainsi  que  les  belles  séries 
de  l'aluminium  et  du  thallium  figurées  plus  loin. 

Divers  observateurs,  en  première  ligne  MM.  Liveing  et  Dewar, 
ont  obtenu  un  très  grand  nombre  de  renversements  curieux  dans 
les  circonstances  les  plus  diverses.  Les  plus  intéressants  sont  ceux 
des  raies  de  l'hydrogène  dans  le  spectre  visible,  et  dans  l'ultra- 
violet celui  de  la  raie  X=285  du  magnésium,  qu'on  reproduit 
avec  facilité  en  brûlant  le  métal  à  l'air. 

J'ajouterai  que  les  raies  longues^  définies  un  peu  arbitrairement 
par  certains  spectroscopistes,  rentrent  souvent  dans  la  catégorie 
des  raies  spontanément  renversables. 

11  est  à  peine  besoin  de  rappeler  que  les  lois  ordinaires  de  l'ab- 
sorption lumineuse  et  du  refroidissement  suffisent  a  expliquer  en 
détail  tous  ces  phénomènes;  mais  il  n'est  pas  inutile  de  remarquer 
que  si  la  théorie  prévoit  la  possibilité  du  renversement  d'une  raie 
donnée,  elle  ne  nous  apprend  rien  sur  la  propriété  de  certaines 
radiations  d'offrir,  dans  des  conditions  données,  le  renversement 
spectral  à  l'exclusion  des  autres;  c'est  cette  propriété  qui  me  paraît 
constituer  un  élément  nouveau  et  caractéristique. 

Quelles  sont  en  général  les  conditions  de  température,  de  pres- 
sion et  de  densité  les  plus  favorables  à  la  production  de  ce  pou- 
voir émissif  singulier?  C'est  ce  qu'il  serait  difficile  de  dire  actuel- 
lement. On  l'obtient  par  l'incandescence  des  vapeurs  métalliques 
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dans  un  espace  plus  ou  moins  limité,  échaufTé  par  Tare  électrique 
ou  la  combustion  directe;  mais  il  est  évident  que  ces  conditions 
auraient  besoin  d'être  précisées  et  qu'elles  sont  plus  ou  moins 
imparfaitement  remplies  par  les  divers  moyens  à  Taide  desquels 
on  obtient  les  spectres  d'émission.  Quoi  qu'il  en  soit  de  l'imper- 
fection de  ces  moyens,  l'importance  de  cette  constitution  limite 
s^accroît  encore  par  les  rapprochements  qui  vont  suivre. 

Disposition  particulière  des  groupes  spontanément  ren^ 
çersables.  —  Lorsqu'on  examine  sur  divers  clichés  photogra- 
phiques (^)  des  groupes  de  raies  qui  se  reproduisent  périodique- 
ment avec  une  régularité  particulière,  on  reconnaît  le  plus  souvent 
que  ces  groupes  appartiennent  précisément  à  la  catégorie  des  raies 
spontanément  renversables,  caries  unes  sont  renversées,  les  autres 
sur  le  point  de  l'être  :  pour  un  même  métal,  les  renversements 
sont  plus  ou  moins  complets  suivant  les  conditions  de  l'expérience, 
et  pour  des  métaux  différents,  suivant  les  propriétés  chimiques  et 
physiques  du  métal.  De  plus,  la  loi  de  distribution  de  ces  groupes 
présente  un  autre  caractère  commun  relativement  à  la  succession 
des  distances  et  des  intensités  :  les  raies  vont  en  se  resserrant 
vers  le  côté  le  plus  réfrangible  et  en  diminuant  dUntensité, 
Ce  caractère  est  d'autant  plus  frappant  que  le  nombre  des  raies 
renversées  est  plus  considérable,  et  que  le  champ  sur  lequel  elles 
se  détachent  est  plus  uniforme;  il  semble  qu'avec  l'élévation  de 
température  le  spectre  tende  vers  un  aspect  limite,  celui  d'un 
fond  brillant  continu,  dépouillé  de  toute  raie  autre  que  celle  de  la 
série  régulière  des  raies  spontanément  renversées.  C'est  sur  cette 
constitution,  en  quelque  sorte  limite,  que  je  désire  attirer  l'atten- 
tion des  observateurs. 

Le  nombre  des  spectres  métalliques  pouvant  donner  une  série 


(*)  Les  clichés  photographiques  ont  l'avantage  d'offrir  une  vue  d'ensemble: 
avec  l'appareil  dont  je  me  sers  (demi-prismes  de  quartz  gauche  et  droit,  lentilles 
achromatiques  quartz  fluorine),  on  obtient  sur  la  même  épreuve  et  avec  une  net- 
teté satisfaisante  la  totalité  du  spectre  violet  et  ultra-violet  :  la  réduction  à 
l'échelle  des  longueurs  d'onde  s'efiectue  à  l'aide  d'un  spectre  de  comparaison 
formé  des  raies  du  cadmium,  du  zinc  et  de  l'aluminium  dont  j'ai  déterminé  avec 
soin  les  longueurs  d'onde  {Journal  de  Physique,  i'*  série,  t.  \,  p.  l\ib)\  on  ob- 
tient ce  spectre  auxiliaire  à  l'aide  d'une  étincelle  d'induction  jaillissant  entre 
deux  pointes  d'un  alliage  formé  de  poids  égaux  de  ces  trois  métaux. 
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régulière  de  raies  spontanément  renversées  sur  un  fond  continu 
est  assez  considérable;  mais  les  plus  belles  séries  que  j'aie  obser- 
vées ont  été  fournies  par  deux  métaux  qu'on  ne  s'attendrait  guère, 
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au  point  de  vue  chimique,  à  trouver  cole  à  cote  :  ce  sont  l'alumi- 
nium et  le  thallium,  dont  les  équivalents  sont  aux  extrémités  de  la 
liste  de  ceux  des  corps  simples.  La  figure  ci-dessus  donne  une  idée 
de  la  répartition  de  ces  raies  renversées  :  on  voit  qu'elles  forment 
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dans  chaque  spectre  une  série  de  doublets  remplissant  les  condi- 
tions de  distance  et  d^intensité  énoncées  plus  haut. 

Analogie  avec  la  répartition  des  raies  de  C hydrogène.  —  Je 
ne  m*arréterai  pas  à  indiquer  les  essais  infructueux  de  calculs 
numériques  que  j'avais  entrepris  en  vue  de  représenter  chacune  de 
ces  séries  par  la  substitution  de  la  série  des  nombres  entiers  dans 
une  fonction  simple  :  je  dirai  seulement  que  j^avais  abandonné  ces 
recherches  lorsque  la  belle  découverte  du  D'"  Huggins,  sur  le 
spectre  des  étoiles  blanches,  ramena  vivement  mon  attention  sur 
ce  sujet  et  m'ouvrit  un  horizon  nouveau.  Ces  spectres  présentent, 
en  effet,  une  série  commune  de  raies  sombres,  c'est-à-dire  ren- 
versées, remplissant  précisément  les  conditions  de  distance  et 
d'intensité  qui  caractérisent  dans  les  spectres  métalliques  les  raies 
spontanément  renversables  :  elle  prolonge  la  série  des  raies  bien 
connues  du  spectre  de  l'hydrogène  G,  F,  G',  h\  on  pouvait  donc 
prévoir  que  la  série  entière  en  faisait  partie;  c'est  ce  qu'ont  depuis 
confirmé  les  travaux  de  M.  Vogel  sans  cependant  lever  toute 
incertitude.  L'intérêt  de  cette  identification  était  tel  que  j'ai  tenu 
à  la  vérifier  moi-même,  ce  que  je  n'ai  pu  réaliser  que  dernière- 
ment (*).  L'expérience  n'est  pas  sans  difficulté;  mais,  en  prenant 
des  précautions  de  plus  en  plus  minutieuses  pour  écarter  les  impu- 
retés du  gaz  hydrogène  raréfié,  j'ai  vu  successivement  s'effacer  les 
raies  étrangères,  et  finalement  j'ai  réussi  à  obtenir  des  clichés 
photographiques  offrant  la  série  des  raies  stellaires  dans  toute  leur 
pureté.  (  Voir  l'article  ci-après). 

Le  spectre  de  l'hydrogène  est  placé  sur  la  première  ligne  du 
dessin  ci-joint  :  on  a  rendu  la  comparaison  plus  facile  par  le  choix 
des  échelles,  de  manière  à  montrer  intuitivement  l'identité  de  la 
loi  de  répartition  des  raies  dans  les  trois  spectres.  On  comparerait 
de  même  des  groupes  plus  complexes,  comme  ceux  du  magnésium, 
du  zinc,  du  sodium,  etc.  ;  la  seule  difficulté  est  d'établir  la  concor- 
dance des  groupes;  on  y  arrive  immédiatement  par  une  construc- 
tion graphique  assez  simple.  On  en  conclut  l'énoncé  suivant  qui 
résume  l'ensemble  de  mes  recherches  :  Dans  les  spectres  métal- 


(*)  Avec  l'obligeant  concours  de  M.  Alvergniat. 
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ligues,  certaines  séries  de  raies  spontanément  renversables 
présentent  sensiblement  les  mêmes  lois  de  répartition  et  dHn-- 
tensité  que  les  raies  de  U hydrogène  (*). 

Il  n'est  pas  nécessaire  d^nsisler  longuement  sur  F  importance  de 
cette  relation  :  elle  met  en  évidence  l'existence  d'une  loi  très 
générale  relative  aux  pouvoirs  éraissifs  des  vapeurs  incandescentes 
et,  d'autre  part,  elle  montre  que  cette  loi  de  succession  des  raies 
spectrales,  commune  à  tant  de  séries,  paraît  devoir  être  exprimable 
à  l'aide  d'une  môme  fonction,  que  l'on  pourra  appeler  la  fonction 
hydrogénique,  laquelle  devra  jouer  un  rôle  capital  dans  ces 
études  :  le  résultat  précédent  paraît  donc  constituer  un  premier 
pas  vers  la  solution  des  grands  problèmes  qui  se  posent  en  spec* 
troscopie. 


ion  tUl  LA  GOlSnUGTION  DES  TUBES  A  ETDROftÈHE  ; 

Pae  m.  a.  COUNU. 

Tous  les  physiciens  savent  combien  il  est  difficile  d'obtenir  des 
tubes  à  hydrogène  ne  contenant  pas  de  substances  étrangères  : 
après  de  longs  essais,  j'ai  réussi  à  obtenir  à  coup  sûr  des  tubes  ne 
contenant  plus  que  des  traces  d'impuretés  qu'on  parviendrait 
même  à  faire  disparaître  entièrement  en  prolongeant  les  opéra- 
tions. 

Les  précautions  à  prendre  sont  de  plusieurs  sortes  : 

I**  On  doit  éloigner  le  plus  possible  de  la  pompe  à  mercure  les 
appareils  que  l'effluve  électrique  doit  ou  peut  traverser;  on  y  par- 
vient en  établissant  la  communication  par  l'intermédiaire  de  plu- 
sieurs mètres  de  tubes  de  verre  courbés  en  hélice  séparant  des 
tubes  de  plus  gros  diamètres,  contenant  d'abord  des  fragments  de 


(')  D'autres  séries  de  raies,  de  catégories  voisines,  semblent  également  satis- 
faire à  lu  même  loi  ;  néanmoins  je  me  bornerai  aujourd'hui  à  l'énoncé  ci-dessus, 
bien  que  je  risque  ainsi  de  paraître  accorder  aux  raies  spontanément  renvcrsables 
plus  d'importance  qu'elles  n'en  ont  en  réalité. 


loi 
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soufre  (aussi  peu  odorant  que  possible)  et  ensuite  de  la  tournure 
de  cuivre:  le  soufre  arrête  la  vapeur  de  mercure  et  le  cuivre  arrête 
le  soufre. 

Pour  isoler  les  extrémités  de  l'appareil ,  on  interpose  dans  un 
des  intervalles  un  baromètre  dont  la  chambre  a  la  forme  d'un  Vet 
dont  la  cuvette  est  mobile  pour  former  soupape  de  fermeture. 
Dans  la  capacité  ainsi  isolée  on  dispose  un  autre  baromètre  à  large 
chambre  présentant  à  son  extrémité  inférieure  un  tube  latéral  PR, 
presque  capillaire,  par  lequel  on  introduit  les  gas  à  raréfier. 


Il  est  à  peine  utile  de  dire  que  toutes  les  parties  de  Tappareil, 
jusqu'à  la  soupape  à  mercure,  doivent  être  soudées  et  que  les 
joints  à  caoutchouc,  ou  même  les  joints  de  verre  rodés  (réunis 
nécessairement  avec  une  cire  grasse),  doivent  être  entièrement 
proscrits. 

2**  On  prépare  l'hydrogène  par  Télectrolyse  de  Teau  acidulée 
par  l'acide  phosphorique  fondu;  le  voltamètre  est  formé  d'un  tube 
en  U,  représenté  en  ABGD,  raccordé  par  soudure  au  tube  PR  de 
jonction  au  baromètre.  Au  point  de  jonction  R  est  soudé  un 
petit  tube  vertical  plongeant  dans  un  godet  S  contenant  de  l'eau 
acidulée  et  du  mercure. 

Pour  faire  passer  une  bulle  de  gaz  dans  le  baromètre,  et  par 
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suite  dans  la  capacité  isolée  de  Tapparcil,  il  suffît  de  soulever 
avec  précaution  la  cuvette  mobile  M  du  baromètre,  laquelle  est 
formée  d'un  vase  en  forme  de  poire,  réuni  par  un  tube  de  caout- 
chouc. 

On  arrête  le  dégagement  en  abaissant  la  cuvette  à  un  niveau 
convenable;  si  on  l'abaissait  trop,  le  mercure  s'écoulerait  dans  le 
godet  R  comme  par  un  siphon.  Au  commencement  de  l'expérience 
on  verse  de  Teau  acidulée  dans  le  tube-voltamètre  ABGD  ;  on  le 
remplit  totalement  jusqu'au  point  R  et  même  jusqu'en  S  en  abais- 
sant légèrement  le  godet  S,  parce  que  la  branche  RS  fait  siphon. 
Avec  un  peu  d'adresse  on  arrive  à  chasser  toute  bulle  d'air,  soit 
en  manœuvrant  la  cuvette  mobile  M  du  baromètre  qui  fait  offîce 
de  trompe,  soit  le  niveau  dans  le  tube  AB. 

Pour  préparer  le  gaz,  on  fait  passer  le  courant  de  quatre  à 
cinq  couples  Bunsen  par  les  fîls  B,  C  ;  l'un  des  gaz  s'échappe  par  la 
branche  ouverte  BA,  l'autre  s'accumule  dans  la  capacité  DR:  le 
tube  RS  fait  alors  offîce  de  tube  de  sûreté. 

Pour  obtenir  le  spectre  de  l'hydrogène  exempt  de  substances 
étrangères,  on  commence  par  faire  le  vide,  aussi  complet  que  pos- 
sible, dans  l'appareil  jusqu'à  ce  que  l'étincelle  d'induction  ne  passe 
plus  dans  les  tubes  à  électrodes  ou  dans  les  tubes  à  gaines  de 
M.  Salet,  qu'on  emploie  à  l'étude  spectrale.  On  fait  passer  quel- 
ques bulles  d'hydrogène  et  l'on  raréfie  peu  à  peu.  On  voit  appa- 
raître inévitablement  les  bandes  et  les  raies  de  divers  composés 
carbonés  :  il  suffit,  en  effet,  que  l'eflluve  électrique  rencontre  un 
tube  mal  nettoyé  à  l'intérieur  ou  la  graisse  d'un  robinet  pour  que 
ces  composés  se  forment  instantanément  (  *  ).  Pour  se  débarrasser 
de  ces  impuretés,  on  Uwe  l'appareil  avec  de  l'ozone;  à  cet  effet, 
on  renverse  le  courant  dans  le  voltamètre  après  l'avoir  vidé  d'hy- 
drogène, cl  l'on  remplit  l'appareil  d'oxygène  à  la  pression  de  i 


mm 


(*)  J'ai  observé  ce  phénomène  pour  la  première  fois  dans  des  circonstances  très 
instructives  :  le  spectre  de  l'hydrogène  étant  assez  pur,  l'un  des  fîls  de  la  bobine 
d'induction  vint  à  se  détacher  par  hasard  :  aussitôt,  tout  l'appareil  y  compris  la 
trompe,  se  remplit  d'une  lueur  brillante  rosée,  mais,  au  bout  de  quelques  secondes, 
cette  lueur  passa  du  rose  au  blanc  :  lorsque  le  01  de  la  bobine  fut  remis  en  place, 
le  spectre  de  l'hydrogène  était  rempli  de  bandes  et  de  raies  étrangères.  J'ai  depuis 
répété  cette  expérience  (jui,  malheureusement^  ne  manque  jamais  de  réussir. 
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à  a"".  On  fait  passer  rëtÎDcelle  clans  toute  la  capacité  isolée  par 
la  soupape  de  mercure  en  fixant  les  fils  de  la  bobine  à  deux  lames 
d'étain  collées  extérieurement  aux  extrémités  des  tubes;  on  arrête 
de  temps  en  temps  Tétincelle  pour  faire  le  vide,  qu'on  pousse  jus- 
qu'à ce  que  l'effluve  ne  passe  plus. 

On  recommence  à  remplir  l'appareil  avec  quelques  bulles 
d'hydrogène  et  on  lave  de  même  avec  l'effluve  d'hydrogène  élec- 
trisé,  et  ainsi  de  suite  alternativement  avec  l'hydrogène  et  l'oxy- 
gène. 

On  prolonge  les  opérations  aussi  longtemps  que  cela  est  néces- 
saire; à  chaque  fois  on  constate  que  le  fond  sur  lequel  se  détachent 
les  raies  de  l'hydrogène  devient  de  plus  en  plus  sombre  :  l'obser- 
vation se  fait  avec  un  spectroscope  ordinaire,  ou  mieux  avec  un 
spectroscope  photographique  qui  donne  des  indications  plus  déli- 
cates en  raison  de  l'intensité  des  raies  des  composés  carbonés 
dans  les  régions  violettes  et  ultra-violettes. 

C'est  en  opérant  ainsi  que  je  suis  parvenu  à  obtenir,  avec  des 
tubes  à  gaines  (  *  ),  les  séries  de  spectres  photographiques  indiquées 
plus  haut,  et,  bien  que  les  dernières  traces  des  impuretés  fussent 
encore  visibles,  j'ai  acquis  la  conviction  qu'en  prolongeant  suffi- 
samment les  opérations  on  arriverait  à  les  effacer  entièrement. 
Dans  ces  tubes  ainsi  purifiés,  l'éclat  des  raies  de  l'hydrogène  est 
vraiment  admirable. 


SUR  LES  CORPS  HTGROMÉTRiaUES  ; 
Par  p.  DUHEM. 

Certains  corps  jouissent  de  la  propriété  de  condenser  à  leur 
surface  l'humidité  de  l'atmosphère,  alors  môme  que  la  vapeur  d'eau 
qui  existe  dans  cette  atmosphère  n'a  pas  atteint  son  point  de  satu- 
ration. Cette  propriété  appartient  surtout  aux  corps  poreux  ou 
pulvérulents,  mais  certains  corps  parfaitement  lisses  la  possèdent 


(*)  Les  tubes  à  électrodes  d'aluminium  donnent  plus  d'éclat,  mais  sont  plus  dif- 
ficiles à  purifier. 
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également  à  un  haut  degré.  Le  verre  en  eèt  un  exemple  remarquable. 
On  sait  combien  il  est  difficile  de  dessécher  complètement  les  ap- 
pareils de  verre  et  quelle  est  rimporlance  de  cette  opération  dans 
certaines  expériences  sur  les  gaz. 

La  théorie  de  ces  phénomènes  est  encore  fort  peu  avancée.  Une 
semblera  peut-être  pas  inutile  de  rechercher  si  la  Thermodyna- 
mique peut  fournir  à  cet  égard  quelques  renseignements.  C'est 
Tobjet  des  considérations  suivantes  : 

l.  Application  de  la  Thermodynamique  aux  phénomènes 
capillaires,  —  L'application  de  la  Thermodynamique  à  Tétude  de 
la  condensation  de  l'eau  par  les  corps  poreux  repose  sur  des  prin- 
cipes que  nous  avons  déjà  exposés  et  dont  nous  avons  déduit 
quelques  conséquences  dans  un  travail  antérieur  (*).  L'étendue  de 
ce  travail  ne  nous  permet  pas  de  le  reprendre  ici  dans  son  en- 
semble. Mais,  laissant  de  côlé  le  détail  des  démonstrations,  nous 
allons  rappeler  brièvement  les  formules  dont  nous  aurons  à  nous 
servir  et  la  voie  qui  permet  de  les  obtenir. 

Le  principe  qui  nous  sert  de  point  de  départ  résulte  des  travaux 
de  M.  Gibbs  et  de  M.  von  Helmhollz.  Il  consiste  en  ce  qui  suit  : 

Supposons  qu'un  système  soit  soumis  aune  pression  extérieure, 
normale,  uniforme  et  constante  P,  et  que  tous  ses  points  soient 
portés  à  une  môme  température  absolue  T.  Soit  U  l'énergie  interne 
de  ce  corps.  Soit  S  son  entropie,  soit  V  son  volume,  soit  enfin  E 
l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  La  quantité 

(I)  4>  =  E(U  — TS)-+-PV 

est  une  fonction  qui  dépend  uniquement  de  l'état  du  système; 
nous  avons  proposé  de  lui  donner  le  nom  Ae  potentiel  thermody- 
namique sous  la  pression  constante  P  du  système  considéré. 
Cette  dénomination  a  pour  objet  de  rappeler  l'analogie  qui  existe 
entre  cette  fonction  et  la  quantité  que  l'on  nomme  en  Mécanique 
\epotentiel,  analogie  qui  est  surtout  mise  en  évidence  par  le  prin- 
cipe suivant  :  Le  système  est  en   équilibre  sous   une  pression 


(«)  applications  de  la  Thermodynamique  aux  phénomènes  capillaires  {An- 
nales scienti/iques  de  V École  Normale  supérieure j  a*  série,  t.  II,  p.  ao^;  i885). 
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donnée  et  à  une  température  donnée  lorsque  son  potentiel  ther- 
modynamique a  la  plus  grande  valeur  qu^ il  puisse  prendre  à 
cette  température  et  sous  cette  pi  ession. 

C'est  ce  principe  que  nous  avons  appliqué  à  Tétude  des  phéno- 
mènes capillaires.  Pour  cela  il  était  nécessaire  tout  d'abord  de 
donner  une  formule  du  potentiel  thermodynamique  où  il  fût  tenu 
compte  de  Tinfluence  des  surfaces  qui  séparent  les  uns  des  autres 
les  divers  corps  qui  constituent  le  système.  Partant  de  celte  seule 
hypothèse  que,  si  les  corps  éprouvent  au  voisinage  des  surfaces 
un  changement  de  densité  ou  d'état  moléculaire,  ce  changement 
n'aflecte  qu'une  épaisseur  extrêmement  petite  du  corps^  il  est 
aisé  d'arriver  à  lexpression  suivante  pour  le  potentiel  thermo- 
dynamique sous  pression  constante  : 


/         p  =  « 


(2)  ^( 

l  (^  =0,  1,2,  ...,jD  —  I,/? -M,  ...,   71). 

Dans  cette  formule  (  *  ),  les  indices  1,2,  .  . . ,  /i  indiquent  les  di- 
vers corps  dont  le  système  se  compose  :  Tindice  o  est  réservé  à 
l'espace  qui  l'environne;  la  quantité M^  est  le  poids  du  corps  (/?); 
Up  est  l'énergie  interne  que  posséderait  Puiiité  de  poids  de  ce  corps 
si  son  état  était  en  tout  point  le  même  qu'à  distance  des  surlaces  ter- 
minales ;  Sp  est  l'entropie  de  l'unité  de  poids  de  ce  corps  et  t^  le 
volume  spécifique  de  ce  corps  dans  les  mêmes  conditions;  6^^  est 
l'étendue  de  la  surface  qui  sépare  le  corps  (/>)  du  corps  (7);  enfin 
S.pq  est  une  quantité  qui  dépend  uniquement  de  l'état  que  les  corps 
ip)  et  {q)  présentent  loin  des  surfaces  terminales. 

Cette  expression  du  potentiel  thermodynamique  permet  alors 
d'aborder  diverses  questions  qui  se  rapportent  à  la  théorie  des 
phénomènes  capillaires.  On  obtient  les  conditions  d'équilibre  en 
exprimant  qu'une  modification  virtuelle  infiniment  petite  imposée 
au  système  ne  fait  pas  varier  ce  potentiel.  Si  l'on  envisage  tout 
d'abord  des  modifications  virtuelles  dans  lesquelles  les  surfaces  de 
contact  des  divers  corps  changent  de  forme  et  d'étendue  sans  que 


(•  )  Applications  de  la  Thermodynamique  aux  pftênoménes  capillaires  {An- 
nales  scientifiques  de  l* École  Normale  supérieure,  3«  série,  t.  II,  p.  219). 
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leur  étal  interne  varie,  on  devra,  en  exprimant  que  ^  ne  varie  pas, 
retrouver  les  lois  des  phénomènes  capillaires.  Or  on  se  trouve  pré- 
cisément ramené  par  celte  voie  à  la  méthode  donnée  par  Gauss 
pour  établir  les  lois  de  la  capillarité. 

Il  est  inutile  d'insister  ici  sur  les  lois  des  phénomènes  capil- 
laires ;  nous  rappellerons  seulement  deux  formules  qui  nous  seront 
utiles  dans  la  suite. 

En  premier  lieu,  pour  que  la  surface  de  séparation  de  deux  fluides 
(p)  et  (q)  en  contact  Tun  avec  l'autre  puisse  présenter  une  forme 
d'équilibre,  il  faut  que  l'on  ait  (*) 

(3)  Ay,^-T-  \qp'^  O. 

En  second  lieu,  si  un  solide  r  plonge  dans  deux  fluides  (/>)  et 
(y),  si  l'on  désigne  par  /  l'un  des  angles  du  plan  tangent  à  la  sur- 
face de  séparation  des  fluides  avec  le  plan  tangent  à  la  surface  du 
solide  en  un  point  commun  à  ces  deux  surfaces,  et  si  l'on  choisit 
celui  de  ces  angles  qui,  au  voisinage  du  point  considéré,  renferme 
à  son  intérieur  le  fluide  (/?),  on  aura  (^) 

(4)  COSt=   i A        -^   A     

Mais,  au  lieu  d'imposer  aux  divers  corps  qui  composent  le  système 
une  modification  virtuelle  qui  les  déforme  sans  altérer  leur  état 
interne,  on  peut  leur  imposer  une  dilatation  infîniment  petite. 
On  trouve  alors  la  valeur  de  la  pression  à  laquelle  il  faudrait  sou- 
mettre chacun  d'eux  pour  lui  conserver  la  densité  qu'il  présente  à 
son  intérieur,  s'il  présentait  le  même  état  au  voisinage  des  surfaces 
limites. 

Si,  par  exemple,  le  fluide  (p)  est  en  contact  avec  la  surface  qui 
limite  le  système  par  une  surface  d'équilibre  6^,0  et  si  l'on  désigne 
par  R  et  R'  les  rayons  de  courbure  principaux  en  un  point  de  la 
surface  6;,o>  c^s  rayons  étant   comptés  positivement  à  l'intérieur 


(')  ^applications,  etc.,  égalité  (la)  {Annales  scientifiques  de  l'École  Normale 
supérieure^  3*  série,  l.  II,  p.  ii!\). 

(»)  applications,  etc.,  égalité  (i5)  {Annales  scientifiques  de  V École  Normale 
supérieure,  3*  série,  t.  II,  p.  aaj). 
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du  fluide  (/>),  la  pression  capillaire  II  à  Tintérieur  de  ce  fluide  est 
définie  par  la  relation  suivante  (  *  )  : 

relation  dans  laquelle  ^  est  défini  de  la  manière  suivante  : 

\  (^  =  I,  2,  .  .  .,/?  —  !,/>  -M,   .  .  .,   /l). 

Considérons  de  même  deux  fluides  (y?)  et  (q)  en  contact;  dé- 
signons par  n^  la  pression  en  un  point  à  l'intérieur  du  fluide  (/^), 
et  par  11^  la  pression  en  un  point  du  fluide  (q).  Soient  R  et  IV  les 
rayons  de  courbure  principaux  en  un  point  choisi  arbitrairementsur 
la  surface  0^^  de  séparation  des  deux  fluides.  Supposons  ces  rayons 
comptés  positivement  lorsque  les  centres  de  courbure  correspon- 
dants sont  à  l'intérieur  du  fluide  (/>).  Nous  avons  alors  la  relation 
suivante 

relation  dans  laquelle  '|^  et  '}y  sont  définis  de  la  manière  suivante  : 

r 

(r  =  i,  2,  ...,/>  — i,/?-M,  ...,  w), 

(5  =  1,2,...,^  —  i,^-hi,  ...,n). 

Dans  le  cas  particulier  où  les  poids  M;,,  M^  sont  très  grands,  où 
la  surface  ^pg  est  très  peu  courbée,  ces  relations  se  réduisent  à 

(9)  "  =  P, 

(10)  Uj,=  Urr 

Tels  sont  les  principes  fondamentaux  de  l'application  de  la  Ther- 
modynamique aux  phénomènes  capillaires.  Ces  principes  permet- 


(')  Applications,  etc.,  égalités  (19)  à  (aa)  {Annales  de  l'École  Normale  supé- 
rieure, 3*  série,  t.  II,  p.  229). 
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lent  de  rattacher  à  la  théorie  de  la  capillarité  un  certain  nombre  de 
phénomènes  qui,  tout  d'abord,  semblent  échapper  aux  prises  de 
cette  science.  Ils  permettent  d'établir  une  théorie  complète  des 
phénomènes  connus  sous  le  nom  de  relards  d'cbullilion.  Ils  s'ap- 
pliquent également  aux  phénomènes  de  surfusîon  et  de  sursatu- 
ration ;  dans  cet  ordre  de  phénomènes,  iJs  permettent  de  rattacher 
les  propriétés  des  corps  isomorphes  à  certaines  autres  propriétés 
de  la  solubilité  de  ces  corps.  Nous  allons  voir  maintenant  qu'ils 
sont  susceptibles  de  fournir  quelques  indications  sur  les  corps  hy- 
grométriques. 

II.  Condensation  de  la  vapeur  d^eau  par  les  corps  lisses,  — 
Supposons  tout  d'abord  qu'un  corps  parfaitement  lisse,  de  surface 
très  étendue  et  très  peu  courbée,  soit  en  contact* avec  une  atmo- 
sphère de  vapeur  d'eau.  Le  système  ainsi  constitué  possède  un 
certain  potentiel  thermodynamique  sous  pression  constante;  la 
valeur  de  ce  potentiel  peut  se  déduire  de  la  formule  générale  (i); 
elle  est  donnée  par  l'égalité  suivante 

(       -r-  M3[E(i/3  -  T^3 )  -H  P^aJ  -+-  AïoOio-h  (  Aij-H  A5i)6,3, 

dans  laquelle  E  représente  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur, 
T  la  température  absolue,  P  la  pression  normale  uniforme  que 
supporte  le  système,  M3  le  poids  du  solide,  f/s  et  53  l'énergie  et 
l'entropie  de  i*"*  de  ce  solide  supposé  pris  dans  l'état  qu'il  présente 
loin  des  surfaces  terminales,  0*3  le  volume  spécifique  du  solide 
dans  les  mêmes  conditions,  Mi  le  poids  de  la  vapeur,  ;/i  et  St  l'é- 
nergie et  l'entropie  de  i''^  de  vapeur  prise  dans  l'état  qu'elle  pré- 
sente loin  des  surfaces  terminales,  o"|  le  volume  spécifique  de  la 
vapeur  dans  les  mêmes  conditions,  Oio  la  surface  de  contact  de  la 
vapeur  avec  la  surface  qui  limite  le  système,  A|  0  une  constante  par- 
ticulière à  la  vapeur,  0,3  la  surface  de  contact  du  solide  et  de  la 
vapeur,  A, 3  et  A31  deux  constantes  qui  dépendent  de  la  nature  du 
liquide  et  de  la  nature  de  la  vapeur. 

Supposons  qu'une  certaine  quantité  de  vapeur  se  condense, 
sous  la  pression  que  possède  la  vapeur  dans  l'enceinte  considérée, 
de  manière  à  former  û  la  surface  du  solide  une  couche  liquide 
d'épaisseur   très  faible  s.    Le   poids  du  liquide  qui    forme  cette 
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couche  sera 

3-2  désignant  le  volume  spécifîque  du  liquide  loin  des  surfaces  ter- 
minales ;  cette  expression  suppose  que  Tépaisseur  s,  tout  en  étant 
petite,  est  incomparablement  plus  grande  que  l'épaisseur  X  de  la 
couche  liquide  voisine  des  surfaces  terminales  à  l'intérieur  de  la- 
quelle le  liquide  possède  une  constitution  différente  de  celle  qu'il 
possède  loin  des  surfaces  terminales. 

Ce  phénomène  ne  fait  pas  varier  la  surface  O13,  mais  cette  sur- 
face devient  surface  de  contact  du  solide  et  du  liquide.  D'après  un 
théorème  de  M.  Bertrand,  la  surface  Oi^  qui  sépare  le  liquide  de 
la  vapeur  a  pour  valeur 

d^ij  désigne,  dans  cette  égalité,  un  élément  de  la  surface  O13  ;  K 
et  R'  désignent  les  rayons  de  courbure  principaux  en  un  point  de 

cet  élément  et  le  signe  W  indique  une  sommation  qui  s'étend  à  tous 

les  éléments  rfB|3  de  la  surface  613;  comme  H  et  K'  sont  supposés 
très  grands,  cette  égalité  se  réduit  a 

La  surface  Oio  étant  supposée  très  peu  courbée,  on  peut  né- 
gliger sa  variation;  la  masse  de  la  vapeur  étant  en  outre  supposée 
très  grande,  on  peut,  d'après  la  formule  (9),  regarder  la  pression 
à  l'intérieur  de  la  vapeur  comme  constamment  égale  à  la  pression 
externe  P;  les  quantités  //i,  5|,  t,  ne  varient  donc  pas  dans  la 
modification  considérée.  Enfin,  nous  regarderons  l'état  interne  du 
solide  comme  invariable,  en  sorte  que  les  quantités  ;/3,  .V3,  T3 
seront  traitées  comme  des  constantes. 

La  valeur  du  potentiel  thermodynamique  du  système,  après  la 
modification  considérée,  sera  alors 


*'=(M,-^')[E((.i-T.,)-^r*^i] 


M3[E(Mj—  T53)-HPcr3] 

H-A,oeio-+-[(A„4-Aj|)-+-(A„-+-A„)]0|,. 
/.  de  Phy$,,  2«  série,  t.  V.  (Mars  1886.) 
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Posons,  pour  abréger, 

,3,  I  o,=  E(«,-Tî,)-*-Pïj, 

I  <p,=  E(K,-T«,)  +  P»t, 

et  nous  aurons,  en  vertu  des  égalités  (i  i)  et  (i  2), 

(M)  *'-*  =  (?j-?i)^+[(A„+A„)-i-(A„  +  A„)-(A„+A„)]«„; 

Çi  est  le  polenlîel  thermodynamique  de  i*^^  Je  vapeur  pris  au  sein 
d'une  quantité  de  vapeur  très  considérable  soumise  à  la  pression 
P,  et  portée  à  la  température  T.  Pour  avoir  la  signification  exacte 
de  (f2}  il  faut  connaître  la  pression  172  qui  règne  au  sein  de  la 
couche  liquide;  car  î/j,  ^2>  ^2  sont  l'énergie,  l'entropie,  le  volume 
de  i*^^  du  liquide  pris  au  sein  d'une  masse  liquide  très  considérable 
soumise,  non  à  la  pression  P,  mais  à  la  pression  172. 

D'après  les  formules  (7)  et  (8),  les  surfaces  613  étant  très  peu 
courbées,  on  a 

"*  =  ^^^L  " Ô7, -"^^ — ^, J- 

D'ailleurs,  on  a 

et,  comme  la  surface  6,3  est  invariable,  on  peut  écrire 
(i5)  n,=  P-f-5  /  [(A,j--Aîi)H-(As3-f-A3,)]. 

Nous  pouvons  écrire 

La  quantité 

est  le  potentiel  thermodynamique  sous  pression  constante  de  i''^ 
du  liquide  pris  au  sein  d'une  masse  considérable  du  liquide  sou- 
mise à  la  pression  Fia. 

Soit  i  le  potentiel  thermodynamique  de  i^^  du  liquide  pris  au 
sein  d'une  masse  liquide  considérable  sous  la  pression  17.  Soit  a  le 
volume  de  i''^  de  liquide  dans  les  mêmes  conditions.  D'après  une 
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propriété  connue  du  potentiel  thermodynamique  (') 

On  a  donc,  en  désignant  par/^  le  potentiel  de  i*^^  du  liquide 
pris  au  sein  d^une  masse  liquide  considérable  soumise  à  lu  pres- 
sion P, 

ou  bien,  en  désignant  par  ç  la  valeur  du  volume  spécifîquc  du  li- 
quide sous  une  certaine  pression  comprise  entre  P  et  IT^ 

L'égalité  (i6)  devient  alors 

(17)  ?i=/î-h(ar,-s-)(P-n,). 

En  tenant  compte  des  égalités  (i5)  et  (17),  Tégalilé  (i4)  devient 

(18)  I  -i-[(Aii-i-Ai,)  +  (Ajj-4-Aj,)  — (Aij-i-A,i)]0„ 

-T-(<  — ffj)e„  —  [(A^,-^-A,l)-+-(A,3-HA3^)]• 
Le  solide  est  dans  un  état  que  Ton  suppose  invariable;  il  en  est 

de  même  de  la  vapeur  si  l'on  suppose  que  la  pression  P  et  la  tem- 
pérature T  soient  données.  La  quantité 

Ai3-h  A31 

est  donc  une  simple  fonction  de  P  et  deT,  Au  contraire,  les  quan- 
tités (Ai2-f- Aji),  (A23-f- A32)  dépendent  de  l'état  interne  du  li- 
quide, c'est-à-dire  de  lia  ou  de  0*2 . 
Il  est  aisé  de  voir  que 

(19)  [(Ai,-hA,i)-h(A,3H-A3î)]-h  ^[(A|,-hAn)-H(A23-f-A32)](;  — î-) 

représenterait,  si  ^  différait  infiniment  peu  de  Tj,  la  valeur  que 


(*)  P.  DcHBVi  Le  potentiel  tfiermodynamique,  égalité  (i3),  p.  u. 
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prendrait  la  quantité 

(20)  (Ai,-4-Aji)-h(A„-hA3j) 

si  le  volume  spécifique  interne  tlu  liquide  passait  de  la  valeur  0-2  à 
la  valeur  ç.  Comme,  en  realité,  ;  diflere  certainement  peu  de  0-2,  oq 
peut  regarder  la  quantité  (19)  comme  la  valeur  que  prend  la  quan- 
tité (20)  lorsque  le  volume  spécifique  interne  du  liquide  prend  une 
valeur  ^'  voisine  de  ^.  On  peut  alors  écrire  l'égalité  (18)  de  la  ma- 
nière suivante  : 


(  -4-[(A„H-A,i)-H(A23H-A3,)-(Ai3H-Aji)]0ij. 


Dans  le  dernier  terme,  le  solide  est  supposé  avoir  l'état  interne 
invariable  que  nous  lui  attribuons  ;  la  vapeur  présente  l'état  interne 
qui  correspond  à  la  valeur  T|  du  volume  spécifique;  le  liquide  pré- 
sente l'état  interne  qui  correspond  à  la  valeur  ;'  du  volume  spéci- 
fique; cette  dernière  quantité  s'  dépend  de  s  d'une  manière  qui 
nous  est  d'ailleurs  inconnue. 

Discutons  cette  expression  en  nous  bornant  au  cas  où,  quel  que 
soil^',  on  a  Tinégalilé 

(22)  (Ai,-i-  A2,)  -f-  (  A23-H  A3j)  —  (  A,3-h  A31)  <  o. 

Deux  cas  sont  à  considérer,  suivant  que  /o —  Çi  est  positif  ou  né- 
gatif. 

Si  /a  —  çi  est  négatif,  4>'  —  ^  sera  négatif,  quel  que  soit  e  ;  quelle 
que  soit  l'épaisseur  de  la  couche  liquide  déposée  à  la  surface  du 
solide,  la  vapeur  pourra  continuer  à  se  condenser;  ce  résultat  n*a 
rien  d'étonnant,  car  l'inégalité /o  —  cpi  <  o  exprime  que  la  vapeur 
a  dépassé  son  point  de  saturation. 

Si,  au  contraire,  /a  —  'f  <  est  positif,  la  vapeur  n'est  pas  saturée. 
Dans  ce  cas  O' —  ^  est  certainement  négatif  pour  les  valeurs  de  s 
inférieures  à  une  certaine  limite  y\. 

Pour  £  :=  o,  la  formule  (21)  semble  donner  pour  ^' —  ^  une  va- 
leur finie.  Mais  on  doit  remarquer  que  les  raisonnements  qui  con- 
duisent à  l'égalité  (1 1)  ne  s'appliquent  ni  au  cas  où  e  =  o,  ni  lorsque 
£  n'est  pas  considérable  par  rapport  à  la  quantité  X.  Si  l'on  se  re- 
porte à  l'origine  de  ^'  —  ^,  on  voit  que,  pour  £  =  o,  ^' —  O  =  o. 
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Supposons  maintenant  que  e  ait  une  valeur  sensible;  la  pression 
ITj  à  rinlérîeur  du  liquide  est  sensiblement  égale  à  P,  et  par  con- 
séquent sensiblement  constante  ;  il  en  est  par  conséquent  de  même 
do  la  quantité 

(Ai,-+-\„)-t-(A,3-HA3j)  — (A,5-hA3i). 

Alors  la  quantité  ^' — 0  va  certainement  en  croissant  en  même 
temps  que  e;  pour  une  valeur  sufflsante  de  e,  elle  est  certainement 
positive. 

Les  résultats  précédents  nous  montrent  que,  lorsque  e  part  de 
zéro  pour  augmenter  indéfmiment,  4>'  part  de  la  valeur  ^,  diminue 
tout  d'abord  jusqu'à  ce  que  e  prenne  une  certaine  valeur  e^  puis 
augmente  indéfiniment. 

4>'  étant  inférieur  à  ^  pour  les  valeurs  de  e  inférieures  à  ^,  une 
couche  de  vapeur  pieut  se  condenser  au  contact  du  solide  pour 
former  une  couche  de  très  faible  épaisseur.  Lorsque  e  prend  la 
valeurs,  ^' passe  par  un  minimum;  Tétat  du  système  à  ce  mo- 
ment est  donc  un  état  d'équilibre  stable;  ainsi,  dans  le  cas  où 
l'inégalité  (22)  est  constamment  vérifiée,  l'état  d'équilibre  stable 
du  système  se  produit  au  moment  où  une  couche  liquide  est  con- 
densée à  la  surface  du  solide,  alors  même  que  la  vapeur  n'est  pas 
saturée  dans  l'espace  environnant. 

L'épaisseur  e  de  cette  couche  est  certainement  très  faible, 
puisque,  lorsque  e  prend  une  valeur  notable,  4>'  croît  en  même 
temps  que  e.  Il  se  peut  même  que  e  soit  inférieur  à  X. 

Comment  varie  cette  épaisseur  e  avec  la  tension  de  la  vapeur 
qui  environne  le  solide? 

La  quantité 

(A„-f-A,i)-+-(A,3  4-V3,)  — (A13  +  A31) 

dépend  certainement  de  la  tension  P  de  la  vapeur;  mais,  si  cette 
pression  varie  entre  des  limites  peu  étendues,  il  paraît  vraisemblable 
que  cette  quantité  sera  à  peu  près  indépendante  de  la  pression  de 
la  vapeur.  On  pourra  alors  la  regarder  comme  une  simple  fonc- 
tion de  e. 

Alors  la  valeur  e  de  e  pour  laquelle  ^' —  <>,  donné  par  l'égalité 
('4i),  passe  par  un  minimum  sera  d'autant  plus  petite  que/2 —  ^i 
sera  plus  grand  en  valeur  absolue,  c'est-à-dire  que  la  vapeur  sera 
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plus  éloignée  de  son  poinl  de  saturation.  L'épaisseur  de  la  couche 
liquide  condensée  à  la  surface  d'un  corps  hygrométrique  est  donc 
d'autant  plus  faible  que  la  tension  de  la  vapeur  dans  l'atmosphère 
est  elle-même  plus  faible.  Ce  résultat  peut  être  regardé  comme 
l'explication  théorique  de  la  méthode  imaginée  par  Rudbcrg  pour 
dessécher  les  enveloppes  de  verre. 

Ainsi  se  trouvent  expliquées  les  propriétés  fondamentales  des 
corps  hygrométriques.  Quels  sont  les  corps  qui  possèdent  ces  pro- 
priétés? ou,  en  d'autres  termes,  quels  sont  les  corps  qui  vérifient 
l'inégalité  (22)? 

La  quantité 

Aij-h  Aji 

est  certainement  positive,  en  vertu  de  l'inégalité  (3). 

L'inégalité  (22)  ne  peut  donc  être  vérifiée  que  si  la  quantité 

(A|jH-  A31)  —  (Ail -h  Asi) 

est  positive  et  supérieure  à 

AiîH-  An. 

Or  le  cosinus  de  l'angle  i  de  raccordement  du  solide  et  du  liquide 
a  pour  valeur,  d'après  l'égalité (4)? 

rn«/-    (A|3-^A3l)--(A„-4-A30 


A„ 


Aji 


Donc,  si  l'inégalité  (22)  est  vérifiée,  cosi  est  supérieur  à  l'unité; 
i  est  imaginaire  ;  dans  ce  cas,  on  sait  qu'il  n'y  a  plus  raccordement 
entre  le  solide  et  le  liquide;  le  liquide  s'étend  sous  forme  d'une 
couche  très  mince  à  la  surface  du  solide.  On  dit  alors  que  le  liquide 
mouille  le  solide.  Nous  pouvons  donc  énoncer  la  proposition  sui- 
vante : 

Les  corps  lisses  hygrométriques  sont  ceux  qui  sont  mouillés 
par  l'eau. 

Le  verre  est  un  corps  lisse  éminemment  hygrométrique;  les  ex- 
périences de  capillarité  ont  amené  depuis  longtemps  les  physiciens 
à  regarder  le  verre  comme  mouillé  par  l'eau.  Le  verre  oflVe  donc 
un  exemple  de  la  règle  que  nous  venons  d'énoncer. 
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III.  Condensation  de  la  vapeur  d'eau  par  les  corps  poreux^ 
—  Il  nous  reste  à  démontrer,  pour  compléter  ces  remarques,  qu^un 
corps  qui  n^est  pas  hygrométrique  lorsqu^il  présente  une  surface 
lisse  peut  devenir  hygrométrique  lorsque  sa  surface  est  criblée  de 
petites  cavités. 

Considérons  un  corps  solide  dont  la  surface,  très  peu  courbée, 
est  criblée  d^un  grand  nombre  de  cavités  fort  petites.  Supposons 
qu^à  la^surface  de  ce  corps  solide  la  vapeur  d'eau  vienne  se  con- 
denser, de  manière  que  le  liquide  remplisse  toutes  les  petites  ca- 
vités et  forme  en  outre,  à  la  surface  du  solide,  une  couche  régu- 
lière d'épaisseur  e.  Calculons  la  variation  ^' — ^  qui  en  résulte 
pour  le  potentiel  thermodynamique  du  système. 

Ce  calcul  se  fera  comme  dans  le  cas  où  la  surface  du  corps  est 
parfaitement  lisse;  il  faudra  seulement  remarquer  : 

1®  Que  les  deux  surfaces  O13  et  623  sont  encore  égales  entre  elles, 
mais  que  les  surfaces  O12  et  O13  ne  sont  plus  égales.  Onaévidem- 

ment 

613=6,2  +  6, 

6  désignant  la  somme  des  surfaces  internes  des  cavités  qui  vien- 
nent s'ouvrir  à  l'extérieur,  diminuée  de  la  somme  des  aires  des 
oriflces  de  ces  cavités;  cette  quantité  0  est  certainement  positive. 
Posons 

La  quantité  K  sera  une  constante  positive,  et  nous  aurons 

0,3=0,,(i-4-K). 

2**  Que  le  poids  du  liquide  a  pour  valeur 

6i,£-+-V 
, 

V  étant  la  somme  des  volumes  des  cavités. 

Il  en  résulte  que  ^' —  ^  n'est  plus  donné  par  Tégalilé  ('^  i),  mais 
par  l'égalité 


*'  — *=(/2-?l) 


Oi2£  +  V 


(23)      {  ^  '     '  (Jj 

-f-  j(Aij+  A„)  -i-  [(A23  -H  Asî)  —  (  Ai3  -h  A31  )](  1-4-  K)  J. 
On  voit  aisément  que,  pour  que  le  corps  soit  hygrométrique,  il 
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suffit  que  Ton  ait  Tlnégallté 

(24)  (  Ai5-4-  A,!  )  -+-  [(  A,3-f-  A«)  —  (A,3-t-  A3i)](l  -+-  K)<  o. 

Considérons  un  corps  avec  lequel  Teau  se  raccorde  sous  un  angle 
aigu,  mais  sans  mouiller  ce  corps.  On  aura  alors,  en  vertu  de  l'iné- 
galité (3)  et  de  Tégalité  (4), 

Aiî-f-Aii>o, 

(A13-+-A32)  — (Ais-hAsiXo, 
( Ai,  +  A,i)  -H  ( Aî3-+-  Asî)  —  (A,3-+-  A,i)  >  o. 

Le  corps  considéré  ne  sera  donc  pas  hygrométrique  s'il  pré- 
sente une  surface  lisse;  mais,  si  K  est  suffisamment  grand,  on 
pourra  avoir 

(AijH-  Aji)  H-  [(A,3-f-  A,j)  —  (Ai,4-  A3i)](i  -t-  K)<  o. 

Donc,  tout  corps  avec  lequel  l'eau  se  raccorde  sous  un  angle 
aîgu  lorsqu'il  présente  une  surface  lisse  pourra  devenir  hygro- 
métrique si  sa  surface  est  criblée  de  cavités  suffisamment  petites 
et  suffisamment  nombreuses. 

On  voit  donc  que  la  Thermodynamique  permet  d'expliquer  les 
propriétés  les  plus  saillantes  des  corps  hygrométriques  et  met  de 
plus  en  évidence  certaines  corrélations  inattendues  entre  ces  pro- 
priétés et  la  valeur  de  l'angle  de  raccordement  de  l'eau  avec  le 
corps  considéré  (*). 


SUR  Là  DÉVIATIOH  DES  LIGHES  ÉaUIPOTElITIELLES  ET  Là  VàRIàTIOH 
DE  EÉSISTàHGE  DU  BISMUTH  DàHS  UH  GHàHP  HàaHÉTiaUE  ; 

Par  m.  a.  LEDUC. 

Les  expériences  dont  je  vais  rendre  compte  ont  eu  pour  but  de 
remplacer  la  formule  grossièrement  approchée  D  =  Â*M(i  —  at) 


(*)  DaQS  un  IMémoirc  dont  la  publication  est  postérieure  à  la  nWlaction  de  la 
présente  Note,  et  dont  un  résume  étendu  a  paru  dans  ce  volume  (p.  83), 
M,  Bunsen  a  démontré  expérimentalement  que  Teau  formait  à  la  surface  du 
verre,  dans  une  atmosphère  non  saturée,  une  couche  liquide  très  mince  dont  il  a 
pu  évaluer  l'épaisseur.  L'accord  qui  existe  entre  les  phénomènes  étudiés  par 
M.  Runsen  et  les  prévisions  de  lu  théorie  fournit  une  heureuse  confirmation  de 
celle-ci. 
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que  j'avais  indiquée  dans  un  précédent  travail  (  *  )  par  une  autre 
plus  exacte  et  de  déterminer  à  —^  ou  -^  près  le  coefficient  A* 
pour  le  bismuth. 

Disposition  des  expériences. 

J'ai  opéré  sur  une  lame  de  bismuth  de  54""*  de  longueur,  de 
3a""  de  largeur,  et  dont  l'épaisseur  moyenne  calculée  d'après  sa 
résistance  serait  de  o""",o233. 

Soient  A,  B,  G,  H  les  milieux  des  côtés  de  la  lame.  Deux  pinces 
fixées  en  A  et  B  servent  d'électrodes  au  courant  qui  traverse  le 
métal  dans  le  sens  de  la  longueur.  Deux  autres  pinces  fixées  en 
G  et  H,  mais  isolées  du  métal  au  niovcn  de  mica,  portent  de  petits 
ressorts  dont  les  extrémités,  munies  de  têtes  arrondies,  viennent 
s'appuyer  en  deux  points  E  et  F  de  la  ligne  GII.  Ces  deux  points 
sont  sensiblement  au  même  potentiel.  Le  tout  plonge  dans  une 
cuve  étroite  remplie  d'eau  distillée,  afin  d'atténuer  le  plus  possible 
réchauffement  du  au  courant  qui  traverse  la  lame.  Celte  cuve  est 
placée  entre  les  armatures  d'un  électro-aimant  distantes  de  o",o3. 
J'ai  vérifié  que  le  champ  est  sensiblement  uniforme  dans  la  région 
occupée  par  la  lame.  Il  s'élève  à  10  000  C.G.S.  lorsqu'on  anime 
rélectro-aimant  par  un  courant  de  38  ampères. 

Soit  D  la  déviation  que  subit  la  ligne  équipolentielle  passant 
par  E  dans  un  champ  magnétique  d'intensité  M,  à  la  température 
/*,  et  représentons  par  rf  la  distance  EF,  par  p  la  résistance  de  la 
lame  par  centimètre  de  longueur,  et  par  I  l'intensité  du  courant 
qui  la  traverse.  Il  s'établira  entre  les  deux  points  E  et  F  une  diffé- 
rence de  potentiel  e  donnée  par  la  formule 

e  =  I  pc^tangD. 

Cette  différence  de  potentiel  est  mesurée  par  la  méthode  de  ré- 
duction à  zéro,  au  moyen  de  l'électromètre  de  M.  Lippmann. 

Afin  d'éviter  la  correction  due  au  magnétisme  rémanent  et  de 
doubler  l'effet  à  mesurer,  j'ai  toujours  opéré  par  renversement  du 
magnétisme  de  l'électro-aimant. 


(*)  Voir  Journal  de  Phrsif/ue,  j*  série,  l.  III,  |>.  i.'»i. 
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Variations  de  la  résistance  du  bismuth. 

Remarquons  d'abord  que  la  résistance  varie  avec  la  température 
et  aussi  avec  l'intensité  M  du  champ,  ainsi  que  je  l'ai  observé  pour 
la  première  fois  il  y  a  deux  ans. 

Pour  étudier  ces  variations,  j'ai  employé  deux  méthodes  qui 
m'ont  donné  des  résultats  bien  concordants.  Dans  une  première 
série  d'expériences,  la  lame  était  placée  dans  l'une  des  branches 
d'un  pont  de  Wheatslonc;  dans  une  autre  série,  j'ai  observé  la  dif- 
férence de  potentiel  établie  entre  deux  points  situés  sur  la  ligne 
AB  par  un  courant  d'intensité  donnée. 

Voici,  par  exemple,  des  nombres  tirés  de  deux  expériences;  r 
désigne  la  résistance  en  unités  britanniques  d'une  longueur  de 
19"™,  5  de  la  lame  ci-dessus. 

r.  M.  /'.  M.  t*.  r. 


Il 
14 0000  o,o333  110 

» 5ooo  o354  » 

» . .     loooo  o387  » 

» 


0 

7,0 

o,o344 

19,0 

o33i 

38,5 

o32i 

54,5 

o3i4 

67,0 

o3o9 

Les  résultats  que  j'ai  obtenus  ont  été  bien  représentés  par  des 
formules  paraboliques  de  la  forme 

r  =  /-oli-r-aM  H-6M»— cM3), 

et  j'ai    Irouvé,   pour  les  coefficients   a,  6,   c,  /?,  y,  les  valeurs 
moyennes  suivantes  : 

a  =  277  X  10-*, 

b  =  228  X  10-", 

c  —  io5  X  IO-Ï5. 

La  résistance  po  de  la  lame  par  centimètre  de  longueur  à  o®  hors 
du  champ    magnétique  est,  d'après   ces   expériences,  0^*^,0183. 

Phénomène  de  Hall. 

L'angle  D  ne  dépasse  pas  S'';  on  peut  donc  remplacer  la  tangente 
par  l'angle  lui-même. 
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Admettons  que  les  variations  de  résistance  étudiées  ci -dessus 
soient  indépendantes  Tune  de  Tautre  et  posons 

o(M,0  =  (n-aM-+-6M»—cM»)(i— />«  +  <//»)      et        8=      ^ 


I?o^' 


nous  pouvons  écrire 


D=     ^  ^  ^ 


ipd       Ipoé/[cp(MO]       ?(M,0 

n  ne  reste  plus  qu'à  étudier  la  fonction  0.  Trois  séries  d'expé- 
riences ont  été  faites,  afin  d'établir  Tinfluence  de  l'intensité  M  du 
champ  magnétique,  de  la  température  t*^  et  de  l'intensité  I  du  cou- 
rant qui  traverse  la  lame. 

J'ai  fait  varier  en  outre  d.  Bien  que  l'expression  0  m'ait  paru 
indépendante  de  celle  grandeur,  je  me  propose  de  répéter  ces  ex- 
périences sur  un  nouvel  échantillon  de  bismuth,  afin  d'éviter  les 
perturbations  que  peut  produire  le  défaut  d'homogénéilé  de  celte 
lame,  qui  a  servi  à  de  nombreux  essais. 

I**  Variation  de  M.  —  Dans  une  première  série  d'expériences, 
la  température  /^  et  l'intensité  I  sont  restées  sensiblement  inva- 
riables, tandis  que  l'intensité  du  champ  magnétique  s'est  élevée 
de  1000  à  9500  C.  G.  S. 

Dans  le  Tableau  ci-après,  extrait  de  l'une  de  ces  expériences, 
la  différence  de  potentiel  e  est  mesurée  en  unités  arbitraires;  pour 
l'obtenir  en  volts,  il  suffira  de  multiplier  les  nombres  inscrits  dans 

cette  colonne  par :  l'intensité  I  est  exprimée  en  ampères: 

*       20000 -+-e  *  *^ 

elle  est  mesurée  par  la  différence  de  potentiel  prise  aux  extrémités 
d'un  gros  fil  dont  la  résistance  est  o,o863.  L'intensité  du  magné- 
tisme est  mesurée  au  moyen  du  magnétomctre  à  mercure  précé- 
demment décrit  (*  ). 


(*)  Comptes  rendus  des  séances  de  T Académie  des  Sciences  du  28  juillet  1884. 
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d.  /.  M.  I.  e.  6,. 

mm  o 

27 11,0  i65o  4,17  87,0  i63,o 

»   10,0  2680  4)16  '^9)0  1^4}^ 

»  9,5  3ooo  4)1^  i40)5  164,9 

»  9,0  3420  4,i4  ]53,o  164,3 

1)  8,5  3940  4,o3  i63,o  164,1 

»  ]5,o  5400  4>io  198,0  166,0 

»  i5,o     Gioo     4,10     212,0     i65,4 

« 

J'ai  tracé  une  courbe  en  prenant  comme  abscisses  les  valeurs 

du  champ  et  pour  ordonnées  celles  de  y  Celte  courbe  est  bien 
représentée  par  Téqualion 

I  =  |xM(i  — aM-hPM«), 

dans  laquelle 

a  =   91  X  io-«, 

P^  3iGxio-". 

On  voit,  en  effet,  dans  la  dernière  colonne   que  Texpression 

Oi  =  r^ T-. TTTTr  est  sensiblement  constante:  ses  variations 

'        iM(i  —  aM -f-pM*;  ' 

peuvent  être  attribuées  à  la  différence  des  températures  auxquelles 
sont  faites  les  diverses  lectures. 

2"  Variation  de  l.  —  Dans  une  expérience  où  j'ai  maintenu 
constantes,  autant  que  possible,  l'intensité  du  champ  et  la  tem- 
pérature, j'ai  obtenu  les  nombres  suivants  : 

t,  M.  1.  e.  0,. 

i3,o 356o  4,12  i58,o  i6S,6 

i5,o 324O  4, "3  MOî^  168,6 

i3,o 35io  3,59  i36,o  167,7 

i5,5 3270  3,61  i3o,5  ^67,9 

i3,o 3460  3,02  ii3,5  167,8 

i5,o 33oo  3,04  110,0  166,9 

i4,o 3400  1.76  65, o  166,9 

i4,5 3340  1,75  6|,o  167,3 

14,5 3370  i,i3  4»,^  '67,0 

Les  nombres  de  la  dernière  colonne  s'élèvent  légèrcmenl  en  même 
temps  que  I  augmente;  mais  la  différence  de  1  pour  100  qui  existe 
entre  le  premier  et  le  dernier  de  ces  nombres  peut  être  attribuée  à 
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réchauffement  que  subit  la  laine  traversée  par  le  courant,  quoi- 
qu'elle soit  plongée  dans  Teau.  Il  suffit,  en  effet,  d'une  élévation 
de  température  de  2®  pour  produire  une  semblable  augmentation. 
Nous  admettrons  donc  que  la  déviation  D  est  absolument  indépen- 
dante de  Tintensité  I. 

3®  Variation  de  f*.  —  Enfin  plusieurs  expériences  ont  été 
faites  avec  des  valeurs  différentes  de  M,  dans  lesquelles  j'ai  fait 
varier  la  température  entre  o®  et  70**.  J'ai  consigné  dans  le  Tableau 
jci-dessous  les  valeurs  de  8|  calculées  au  moyen  de  la  formule  pré- 
cédente. 

d.  r>.      M.       I.       e.       S,. 

mm 

25.5 70  3900  4)92  188  164,0 

»  ^5  38oo  4)93  199  170,0 

»    40  3730  4,97  J98  169,4 

»    62  3670  5,04  i83  i56,6 

Ces  résultats  sont  bien  représentés  par  la  formule 

Oi  =  i58(i-i- m/  —  n/*), 
dans  laquelle 

m  =  0,00541,        71  =  0,000093. 

Conclusion. 

On  peut  donc  représenter  3  par  la  formule  suivante 

0  =  A:M(i  —  aiM  -h  p M»)(i  -\- mt  —  nt^) 
et,  par  suite, 

j.  ^        Q       ^  ,  (i  —  «M  -4-  ?  MM(i  -4-  mt  —  nt^) 

ou  enfin 

D  =  A:M(i  —  AM  -f-  BM«-i-  CM3)(i  -hPt  —  Qr»), 

formule  dans  laquelle  les  constantes  ont  les  valeurs  suivantes  : 

A:  =  i58  xio-7, 
A  =  a  -+-  (X  *=  882  X  îo-'^, 

B  =  p  —  6-f-aA=ii2X  lo-i»,  P  =  m  -hp  =  844  x  lo-s^ 

C  =  c  -t-  ^> A  —  aB  =  3o3  X  10-»»,        Q  =  /i  4-  ^r  —pP  =  862  x  lo-^ 
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Celte  formule  montre  que  D  atteinl  5^  environ  dans  un  champ 
égal  à  10  000.  Elle  n^est  pas  applicable  au  delà.  On  voit  aussi  que 
la  déviation  D  est  maxima  à  la  température  de  49^* 

Remarque  L  —  M.  Hall  appelle /?ow^oir  rotatoire  magnétique 
l'expression 

dans  laquelle  e  désigne  Tépaisseur  de  la  lame,  et  il  attribue  à  ce 
coefficient  pour  le  bismuth  la  valeur  858  x  io~**. 

On  remarquera  que  R  varie  avec  la  température  et  l'intensité 
magnétique.  Désignons,  en  effet,  par  pi  la  résistance  spécifique  du 
bismuth,  exprimée  en  ohms;  on  voit  que 

^^  M"' 

et,  si  l'on  adopte  pour  p,  la  valeur  donnée  par  M.  Mathiessen, 
i3i2  X  10"'^,  on  a,  d'après  l'expérience  ci-dessus, 

R  =  207  X  io-»»(i  —  aM  -h  PiM*)(i  -h  m«  —  n/*). 

Eu  égard  à  la  température,  on  voit  que  R  prend  une  valeur  maxima 
vers  29". 

La  valeur  de  R  est  toujours  inférieure  à  240  x  lo""'*  et  devient 
trois  fois  plus  petite  dans  un  champ  égal  à  iSooo.  Le  coefficient 
donné  par  M.  Hall  serait  donc  beaucoup  trop  fort.  Je  me  propose 
d'examiner  si  une  pareille  différence  peut  tenir  à  quelque  parti- 
cularité de  l'échantillon  du  métal  employé. 

Quelques  expériences  sur  l'antimoine  m'ont  donné  pour  le  coef- 
ficient k  la  valeur  44Xio-*,  que  je  crois  exacte  à  10  pour  100 
près.  Il  en  résulte  que  R  doit  rester  inférieur  à  i6xio~*^. 
M.  Hall  donne  à  ce  coefficient  une  valeur  sept  fois  plus  forte 

R=  II {  xio-»». 

Remarque  IL  —  On  a  vu  plus  haut  que  la  résistance  du  bis- 
muth peut  augmenter  de  16  pour  100  de  sa  valeur  dans  un  champ 
magnétique  égal  à  10 000  G.  G.  S.  . 

Cette  augmentation  de  résistance  est  due  en  partie  à  la  déviation 
des  lignes  équipotenticUes  ;  la  résistance  doit  être  multipliée,  en 
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effet,  par  — «^  •  Mais  il  est  facile  de  voir  que  ce  coefficient  ne  dé- 
passe pas  ici  I  ,oo5.  II  faut  donc  chercher  Texplication  de  ce  phë- 
noinène  dans  le  changement  de  structure  du  métal  qui  produit 
aussi  la  déformation  du  champ  électrique  de  la  lame. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  me  suis  proposé  d'étudier  cette  variation 
sur  des  échantillons  de  bismuth  préparés  de  diverses  manières , 
afin  de  l'appliquer  à  la  mesure  des  champs  magnétiques. 

Je  me  bornerai  à  indiquer  ici  que  la  formule  parabolique  adoptée 
plus  haut  doit  être  remplacée,  si  Ton  veut  dépasser  les  limites 
entre  lesquelles  elle  a  été  établie,  par  la  formule  hyperbolique 

dans  laquelle  z  est  le  rapport  -^ -9  et  a  et  ^  des  constantes  que 

l'on  devra  déterminer  au  moyen  de  deux  expériences.  Cela  fait, 
CD  calculera  aisément  l'intensité  M  du  champ  qui  produit  une 
variation  donnée  de  la  résistance  par  la  formule 


-/= 


M.-./-(^  +  P) 


E.-H.  HALL.  —  On  the  rotation  of  ihe  equipotential  lines  of  an  eleclric  cuirent 
by  magnetic  action  (Rotation  des  lignes  équipotentielles  dans  un  champ  ma- 
gnétique); Phil.  Atag.j  5*  série,  t.  XIX,  p.  419;  i885. 

M.  Hall  a  repris  depuis  i883  un  certain  nombre  de  ses  premières 
expériences  (*),  en  y  apportant  plus  de  précision.  En  particulier, 
il  prend  le  soin,  ainsi  que  j'en  ai  indiqué  moi-même  la  nécessité  (^), 
de  plonger  la  lame  sur  laquelle  il  opère  dans  une  cuve  étroite 
remplie  d'eau  que  l'on  peut  renouveler.  La  lame,  collée  sur  verre 
au  moyen  d'un  mélange  de  résine  et  de  cire  d'abeilles,  a,  en  général, 
o",oi  de  large  et  o°',o3  de  long. 

L'intensité  magnétique  M  est  déterminée  au  moyen  d'une  petite 
bobine  que  l'on  enlève  subitement  du  champ  magnétique  et  qui 


(•)  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  II,  p.  Sgq. 
(•)  Comptes  rendus,  17  mars  1884. 
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est  reliée  à  un  galvanomètre  balistique.  Le  courant  longitudinal  C 
dans  la  lame  est  mesuré  par  une  boussole  des  tangentes,  et  le 
courant  transverse  par  un  galvanomètre  de  Thomson  dont  la  con- 
stante est  déterminée  fréquemment  au  moyen  d'un  courant  connu. 
Les  résultats  sont  donnés  en  unités  absolues;  mais  on  peut 
constater  entre  certains  nombres  déterminés  dans  des  conditions 
identiques  des  différences  atteignant  6  pour  loo.  D'ailleurs,  cer- 
taines erreurs  peuvent  affecter  les  mesures  :  on  connaît  imparfai- 
tement : 

i"  L'épaisseur  des  lames  (l'erreur  peut  atteindre  5  pour  100)5 

2®  La  surface  du  toron  qui  sert  à  mesurer  l'intensité  magnétique  ; 

3^  L'intensité  de  la  composante  horizontale  du  magnétisme  ter- 
restre ; 

4°  La  constante  du  galvanomètre; 

5°  L'effet  exercé  par  l'éleclro-aimant  sur  le  galvanomètre  de 
Thomson  (à  la  distance  de  5o  pieds). 

i"  Cuivre,  zinc  et  leurs  alliages.  —  L'auteur  a  étudié  six 
feuilles  dont  l'épaisseur  était  comprise  entre  o"",o3  et  o°*",i  et 
dont  la  composition  a  été  déterminée  avec  soin.  Le  champ  magné- 
tique est  resté  compris  entre  556o  et  6210. 

Soient  E  la  différence  de  potentiel  que  prennent  les  électrodes 
parasites  dans  le  champ  magnétique,  D  l'épaisseur  de  la  lame  de 

métal;  le  pouvoir  rotatoirc  R  est  défini  par^^.  M.  Hall  obtient 
les  résultats  suivants  : 

Composition. 
Cuivre. 


A 100,0 

B 81,3 

C 73,0 

D 67,0 

F 6,0 


G, 


» 


Zinc. 

Tel 

npéralui 

■c.      M. 

C. 

H  X  10''. 

/ 

0 
3,0 

5700 

0,0617 

—  521 

v\ 

1 

4,8 

5640 

0,0819 

53o 

V 

j 

21,5 

556o 

0,0876 

— 520 

( 

24,5 

Co3o 

0,1906 

— 519 

18,7 

25,0 

5750 

0,1800 

-404 

27,0 

22,8 

5700 

0,1 83o 

— 25o 

33,0 

25,0 

5930 

o,i68o 

—166 

9i,o 

24,0 

5690 

0,1780 

-t-496 

( 

4,4 

6i5o 

0 , 1 860 

-+-838 

100,0 

) 

22,4 

6210 

0,1870 

-4-809 

9.5,0 

61 3o 

o,i85o 

-i-83o 
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On  voit  que  les  pouvoirs  rotaloires  du  cuivre  et  du  zinc  sont 
contraires,  et  que  les  alliages  présentent  un  pouvoir  rotatoire 
intermédiaire  entre  ceux  de  leurs  composants.  Mais  le  pouvoir 
rotatoire  de  chacun  de  ces  alliages  est  plus  voisin  de  celui  du 
cuivre  qu'il  ne  devrait  l'êlre  si  chacun  des  composants  conservait 
dans  Talliagc  son  pouvoir  rotatoire  particulier. 

2**  Fer  et  acier.  —  M.  Hall  soumet  à  l'expérience  une  lame  de 
fer  doux  dont  l'épaisseur  est  de  o""*,  o4 1 .  Contrairement  à  Topinion 
qu'il  avait  émise  autrefois,  le  pouvoir  rotatoire  de  ce  métal  paraît 
varier  fort  peu  avec  M;  celui  du  nickel,  au  contraire,  diminue 
considérablement  pour  les  grandes  intensités  magnétiques. 

Le  pouvoir  rotatoire  de  Tacier  non  trempé  vaut  une  fois  et  demie, 
et  celui  de  l'acier  trempé  \  fois  celui  du  fer  doux. 

Une  partie  de  reflet  produit  sur  l'acier  est  permanente;  on  peut 
l'évaluer  à  5  pour  loo  pour  Tacier  non  trempé  et  i^  pour  loo  seu- 
lement pour  Tacier  trempé. 

Le  fer,  ainsi  que  l'or,  n'ont  donné  aucune  trace  d'efl^et  permanent. 

3"  Bismuthy  antimoine,  etc»  —  INL  Hall  a  opéré  sur  une  lame 
de  bismuth  dont  l'épaisseur  était  de  i*""*  environ  et  sur  une  plaque 
d'antimoine  de  i"*",  2.  Ses  résultats  relatifs  au  bismuth  concordent 
avec  ceux  que  M.  Righi  et  moi-même  avons  publiés  antérieure- 
ment (*). 

4"  Influence  de  la  température,  —  D'après  un  petit  nombre 
d'observations  faites  entre  i",3  et  28^,7  et  qui  d'ailleurs  concor- 
dent souvent  assez  peu  {voir  le  Tableau  ci-dessus),  M.  Hall  croit 
pouvoir  établir  que  pour  les  métaux  non  magnétiques,  tels  que  le 
cuivre  et  le  zinc,  le  pouvoir  rotatoire  diminue  légèrement  lorsque 
la  température  s'élève;  il  augmenterait,  au  contraire,  pour  les  mé- 
taux magnétiques  : 

De  j  pour  100  par  degré  centigrade  pour  l'acier, 

De  \  pour  100  par  degré  centigrade  pour  le  fer  et  le  nickel, 

De  I  pour  100  par  degré  centigrade  pour  le  cobalt. 


(')  Journal  de  Physique^  mars  18JS4. 
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Résumé.  —  D'après  ses  dernières  expériences,  M.  Hall  donne 

comme  pouvoirs  rotatoires  de  divers  métaux  à  20**  les  nombres 

suivants  : 

Métaux.  Il  X  10». 

Bismuth — 885oooo 

Nickel —  14740 

Or —  660 

Cuivre —  620 

Cobalt -4-  a4Go 

Fer -+-  7860 

Acier  doux -+-  12060 

Acier  trempé -\-  33ooo 

Antimoine —  114000 

N,  B.  —  L*autcur  ajoute  quelques  arguments  à  la  réfutation  de 
la  théorie  de  M.  Bidwell.  A.  Leduc. 


H. -H. -M.  BOSANQLKT.  —  On  tlie  supposée!  repulsion  bctween  magnetic  lines  of 
force  (Sur  la  répulsion  supposée  entre  les  lignes  de  force  magnétiques);  Phil. 
Mag.,  5*  série,  vol.  XVIII,  p.  \ç\!\\  188.). 

On  sait  que  deux  aiguilles  aimantées  placées  côte  à  côte,  les 
pôles  dirigés  dans  le  même  sens,  se  repoussent.  Faraday  admet, 
pour  expliquer  ce  phénomène,  la  répulsion  entre  lignes  de  forces 
parallèles. 

Or  un  anneau  de  fer  aimanté  par  un  courant  qui  parcourt  un 
fil  enroulé  régulièrement  sur  lui  n'exerce  à  l'extérieur  aucune 
action,  quoiqu'il  soit  le  siège  de  lignes  de  forces  circulaires  d'une 
grande  intensité.  Deux  semblables  appareils,  suspendus  l'un  près 
de  Tautre  parallèlement,  ne  doivent  donc  montrer  aucune  répul- 
sion mutuelle.  C'est  ce  que  vérifie  l'auteur  au  moyen  d'anneaux 
assez  réguliers  pour  ne  présenter  qu'une  polarité  négligeable.  On 
peut  faire  commencer  ou  cesser  le  courant  dans  les  bobines,  ou 
l'inverser  sans  que  l'on  puisse  constater  aucun  mouvement  d'ap- 
proche ou  d'éloignement. 

I^a  répulsion  dans  l'expérience  de  Faraday  doit  être  liée  au  chan- 
gement survenu  dans  la  distribution  des  lignes  de  force,  change- 
ment qui  ne  peut  se  produire  dans  l'expérience  de  M.  Bosanquet. 

A.  Leduc 
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R.-H.-M.  BOSANQUET.  —  On  the  magnctic  permcability  of  iron  and  stccl,  willi 
a  new  theory  of  magnetism  (Perméabilité  magnétique  du  fer  et  de  l'acier. 
Nouvelle  théorie  du  magnétisme);  Phil.  Mag.,  5'  série,  t.  XIX,  p.  73;  i885. 

L'auteur  reprend  et  varie  les  expériences  de  M.  Rowland  sur 
l'ainianlalion  des  anneaux  de  fer  et  d'acier  (1873).  Le  courant 
magnétisant  est  pris  en  dérivation  sur  le  circuit  d'une  machine  de 
Gramme  et  mesuré  «par  deux  galvanomètres  du  modèle  d'IIelm- 
hollz.  Le  circuit  indiiit  est  formé  de  i  à  ajo  tours  de  fil  relié  à  un 
galvanomètre  balistique.  Une  bobine  intercalée  dans  le  circuit  de 
ce  dernier  permet  de  produire  l'induction  par  la  terre  et  de  faire 
les  mesures  en  unités  absolues.  Si  l'on  désigne  par  C  l'intensité 
du  courant  magnétisant,  par  n  le  nombre  de  tours  de  fil  enroulés 
sur  une  longueur  /,  par  B  l'induction  magnétique  ou  le  nombre 
des  lignes  de  force  par  unité  de  section,  on  a 


t 


B  =  4  -  -^  [1  ; 

et,  comme  4'ï^C/i  est  le  potentiel  magnéti(jue  total  (P)- déterminé 
par  la  spire  magnétisante 

Voici  un  extrait  des  résultats  de  M.  Bosanquet  : 

I. —  Anneau  de  fer  forgé. 

Diamètre  moyen  :  û?  =  io*^'",o33;     épaisseur  :  2R  =  1 ,298. 

B.  ;x. 

l'-^Ow 1^7 

3iS6,9 1817 

64o'i,4 2234 

Ii5i6 iGi5 

17245 117 

II.  —  Acier  jondu  doux. 
Diamètre  moyen  :  d=  i4'"",25;     épaisseur  :  2R  =  i,4'Jii. 

21 ,87 \i\S 

1825,9 2i8 

94^7,8 îOi 

18597 90 
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III.  —  Acier  fondu  dur. 
Diamètre  moyen  :  d=  i4'"",25;     épaisseur  :  2R  =  1,621. 

12,75 49 

G45 67 

6496 157 

18870 70 

Dans  presque  tous  les  anneaux  de  fer  la  valeur  de  l'induction 
magnétique  est  restée  inférieure  à  18000  ;  elle  a  cependant  dépassé 
dansTun  d'eux  19000. 

Il  ne  faut  pas  chercher  à  définir  les  qualités  d'une  espèce  de  fer 
donnée.  On  trouve,  en  effet,  entre  les  résultats  obtenus  avec  divers 
anneaux  du  même  métal,  de  très  grandes  différences  qu'il  faut 
sans  doute  attribuer  au  travail  qu'ils  ont  subi,  bien  que  l'on  ait 
pris  la  précaution  d'enlever  sur  le  tour  une  épaisseur  d'au  moins 
g-  de  pouce.  Il  semble  que  les  valeurs  de  [jl  ne  dépendent  pas  des 
dimensions  de  ces  anneaux. 

Il  est  particulièrement  intéressant  de  savoir  si,  dans  une  masse 
de  fer,  la  partie  centrale  est  plus  ou  moins  protégée  par  ce  qui 
l'entoure.  La  question  ne  présente  plus  ici  les  complications  qui 
s'offrent  dans  le  cas  des  barreaux  rectilignes  ou  des  tubes. 

Si  l'on  forme  un  tableau  des  valeurs  de  l'induction  dans  les 
divers  anneaux  pour  les  diverses  valeurs  de  la  force  magnétisante 

— >  on  devra  constater  que  l'intérieur  des  anneaux  les  plus  gros  est 

aussi  le  plus  protégé,  et  l'induction  devra  être  la  plus  petite  pour 
ces  anneaux.  Or  c'est  le  contraire  qui  semble  ressortir  du  Tableau 
suivant  : 

Valeurs  de  B  pour  divers  anneaux  du  même  fer. 

Force  magnétique. 
Diamètre 

moyen.  Epaisseur. 

21 ,5oo 2,535o 

io,o'J5 1,2980 

2'>, ,  1 00 1 ,  2920 

10,735 0,7135 

'i',7'^5 Oï7544 

L'anneau  le  plus  épais  présente  la  plus  grande  induction;  les  plus 


0,2. 

10. 

50. 

100. 

126,0 

i3o23 

162 17 

I7I48 

73,0 

13357 

15704 

16677 

65,3 

12540 

16062 

17090 

82,4 

11376 

i5i74 

16134 

85,0 

II388 

13890 

14837 
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minces  s'aimantent  le  moins,  sauf  pour  les  plus  faibles  forces  ma- 
gnétisantes. 

Quelle  que  soit  la  cause  de  ces  irrégularités,  l'hypothèse  des 
écrans  magnétiques  se  trouve  en  désaccord  avec  ces  résultats. 

Les  diverses  sortes  de  fer  n'offrent  pas  de  différences  considé- 
rables. La  perméabilité  de  l'acier  est  faible  au  début,  surtout 
celle  de  l'acier  trempé;  mais  elle  peut  atteindre  vingt-huit  fois  et 
demi  celle  du  fer  doux. 

L'auteur  ne  croit  pas  que  la  théorie  de  Weber  puisse  être  mo- 
difiée de  manière  à  conduire  à  la  formule  de  M.  Rowland 

[A  =  A  sin  — 


D 


Il  imagine  dans  chaque  molécule  de  fer  un  axe  de  transmission 
du  magnétisme  et  un  seul. 

Fig.  I. 


Dans  une  masse  de  fer  il  y  aura  peu  de  molécules  dont  les  axes 
seront  dirigés  de  manière  à  former  des  lignes  de  transmission  de 
la  force  magnétique  dans  une  direction  donnée,  de  sorte  que,  pour 
de  faibles  forces  magnétisantes,  la  perméabilité  sera  très  petite. 

Supposons  que  la  transmission  de  la  force  se  fasse  bien  mieux 
par  les  axes  qu'au  travers  d'un  espace  quelconque  ;  il  en  résulte 
que,  si  les  axes  des  molécules  ne  se  rencontrent  pas,  la  transmissi- 
bilité  sera  bien  amoindrie. 

Quand  Tinduclion  magnétique  augmente,  des  couples  prennent 
naissance  qui  tendent  à  donner  aux  axes  des  molécules  la  direction 
des  lignes  de  forces. 

Représentons  une  molécule  magnétique  (y?^.  i)en  prenant  pour 
plan  de  la  figure  celui  que  déterminent  l'axe  magnétique  AB  de 
cette  molécule  et  l'axe  MN  de  la  magnétisation.  Les  lignes  de  force 
la  traverseront  suivant  LABL',  comme  l'indique  la  figure. 
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Or  la  plupart  des  phénomènes  magnétiques  peuvent  se  repré- 
senter par  une  tension  le  long  des  lignes  de  force.  Nous  avons 
donc  ici  un  couple  dont  la  force  n'est  autre  que  la  tension  et  dont 
le  bras  de  levier  est  égal  au  diamètre  de  la  molécule  x  sinô.  Si 
les  molécules  obéissent  à  ce  couple,  les  extrémités  de  leurs  axes 
se  rapprochent,  ce  qui  diminue  le  chemin  parcouru  par  les  lignes 
de  force  dans  Tespace  intermoléculaire;  d'où  Taugmentation  de  la 
perméabilité. 

On  peut,  d'après  cela,  représenter  la  résistance  magnétique 
d'une  longueur  /  de  la  substance  magnétique  traversée  en  zigzag 

par  une  sorte  de  longueur  réduite  — >>  3  étant  un  angle  auxiliaire 

qui  représente  l'obliquité  moyenne  du  zigzag. 

11  faut  encore  tenir  compte  de  ce  que  les  diverses  sortes  de 
fer  ou  d'acier  ne  peuvent  transmettre  qu'un  certain  nombre  de 
lignes  de  force  par  centimètre  carré. 

En  l'absence  de  toute  connaissance  précise,  l'auteur  introduit 
dans  la  perméabilité  un  facteur  qui  s'évanouit  à  la  saturation  et 
arrive  à  un  système  d'équations  assez  compliqué  d'ailleurs,  qui 
représente  bien  les  résultats  de  l'expérience.  A.  Leduc 


C.  DIETERICI.  —  Ueber  dcn  zeitlichco  Verlauf  der  eleclrischen  Rûckstandsbil- 
duDg  im  Paraffin  (Influence  du  temps  sur  la  formation  des  résidus  électriques 
dans  la  paraffine);  Wied,  Ann.,  t.  XXV,  p.  545;  i885. 

L'auteur  adopte  la  théorie  des  diélectriques  de  M.  Clausius,  et 
s'efforce  d'en  tirer  une  expression  de  la  variation  avec  le  temps 
du  potentiel  résiduel,  expression  qu'il  compare  à  l'expérience. 

M.  Dieterici  place  une  lame  mince  de  paraffine  sur  le  plateau 
circulaire  inférieur  d'un  condensateur  à  lame  d'air  horizontal, 
plateau  en  communication  constante  avec  le  sol.  Le  plateau  su- 
périeur est  chargé  par  une  batterie  de  petits  daniells  secs  de  Beetz 
dont  l'un  des  pôles  est  à  la  terre. 

Une  disposition  assez  compliquée  permet  d'interrompre  à  un 
certain  moment  la  charge  du  condensateur,  de  le  décharger,  puis 
de  mettre  le  plateau  supérieur  en  communication  avec  un  électro- 
mètre de  Kirchhoff;  alors  on  lit,  de  minute  en  minute,  le  potentiel 
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auquel  le  résidu  charge  le  plateau  supérieur  du  condensateur.  La 
perle  de  charge  due  à  la  déperdition  a  été,  pour  une  charge  de 
5  daniells,  après  dix  minutes,  de  i  ,îè  pour  i  oo  dans  une  expérience. 
Mais  on  a  à  lutter  contre  le  déplacement  inconnu  du  zéro  de 
l'éleclromètre  observé  quinze  minutes  de  suite. 

Uauteur  donne  les  résultats  de  quatre  séries  d'expériences  ou 
les  temps  de  charge  ont  été  respectivement  deux  minutes,  dix  mi- 
nutes, une  heure  et  vingt-quatre  heures  ;  puis  il  expose  la  série  des 
raisonnements  qui  Font  conduit  à  la  formule 

donnant  le  potentiel  résiduel  P^  en  fonction  du  temps  et  du  po- 
tentiel initial  Pq.  Cette  formule  renferme  deux  constantes  a  et  ^ 
qui  dépendent  de  la  durée  de  la  charge  du  condensateur,  et  ilne 
fonction  '^  défînie  par 

<KR)  =  --    /        e-'-'rf/'. 

Les  fonctions  '{^  ont  été  calculées  au  moyen  des  Tables  de  Kramp. 

Cette  formule  suppose  qu'on  peut  considérer  la  polarisation 
initiale  du  diélectrique  comme  complète  ou  presque  complète,  ce 
qui  arrive  après  un  long  temps  de  charge.  Cependant  M.  Dieterici 
s'en  est  servi  pour  calculer  les  résidus  observés  après  un  court 
temps  de  charge.  L'accord  du  calcul  et  de  l'expérience  est  parfait. 

IjA  formule  précédente  permet  de  retrouver  deux  propositions 
que  les  expériences  de  l'auteur  avaient  mises  en  évidence,  à  savoir  : 

I®  Pour  des  temps  de  charge  égaux,  le  résidu  est  proportionnel 
à  la  charge  primitive  du  condensateur; 

2"  Les  résidus  fournis  par  des  charges  égales,  après  des  temps 
égaux,  dépendent  de  la  durée  de  la  charge. 

Dans  la  théorie  qu'il  donne,  M.  Dieterici  suppose  le  diélectrique 
d'épaisseur  infinie.  Si  l'on  introduit  l'épaisseur  de  la  couche  dié- 
lectrique dans  les  calculs,  on  est  conduit  aux  fonctions  6,  comme 
dans  le  passage  de  la  chaleur  à  travers  une  lame  à  faces  parallèles. 
L'auteur  n*a  pas  réussi  à  mettre  d'accord  avec  l'expérience  les 
séries  que  Ton  obtient  ainsi,  et  qui  sont  précisément  celles 
auxquelles  Riemann  est  arrivé.  E.  Mathias. 
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S.-T.  MOUELAND.  —  Méthode  pour  montrer  la  formation  des  franges 

de  diffraction,  p.  5. 

Deux  règles  plates  minces  ont  un  de  leurs  bords  découpé  en 
sinusoïde  et  sont  attachées  par  deux  ficelles  d'égale  longueur  à 
deux  points  fixes  qui  représentent  les  points  lumineux.  On  pro- 
mène ces  règles  dans  le  plan,  de  manière  à  amener  les  profils  sinus- 
oïdaux en  contact  et  en  maintenant  les  ficelles  tendues.  Pour  tous 
les  points  du  plan  oiiles  sommets  des  deux  sinusoïdes  se  touchent, 
il  y  a  frange  lumineuse  ;  il  y  a  au  contraire  frange  obscure  pour  tous 
les  points  où  les  deux  courbes  rentrent  l'une  dans  l'autre. 

On  montre  ainsi  mécaniquement  : 

1°  Que  la  largeur  des  franges  augmente  quand  la  distance  des 
deux  points  lumineux  diminue; 

2**  Que  la  largeur  des  franges  augmente  avec  la  longueur  d*onde 
de  la  lumière  5 

3°  Que,  pour  les  franges  brillantes,  la  différence  des  distances 
avec  deux  sources  de  lumière  est  un  multiple  de  la  longueur  d'onde, 
tandis  qu'elle  est  un  multiple  de  la  demi-longueur  d'onde  pour  les 
franges  obscures,  etc. 

H.  DRAPER.  —  Usage  du  sulfure  de  carbone  dans  les  prismes,  p.  269. 

Ce  travail  a  été  rédigé  par  M.  Barker  au  moyen  des  notes  laissées 
par  le  savant  dont  TAmérique  et  l'Europe  regrettent  également 
la  mort  prématurée.  Dans  ses  travaux  de  speclroscopic  photogra- 
phique, M.  H.  Draper  avait  eu  occasion  de  remarquer  qu'un  seul 
prisme  à  sulfure  de  carbone  de  M.  Thollon  donnait  une  disper- 
sion égale  aux  sept  huitièmes  de  celle  d'une  série  de  six  prismes 
de  flinl,  et  en  même  temps  quatre  fois  plus  de  lumière  dans  tout 
le  spectre,  et  huit  fois  plus  dans  la  région  voisine  de  G.  L'emploi 
du  prisme  ïhoUon  à  sulfure  de  carbone  s'imposait  donc  pour  les 
recherches    photographiques.    Mais   les  images   étaient  rarement 
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bonnes,  par  suite  des  différences  de  température  dans  la  masse  du 
liquide.  M.  Draper*  reconnut  que,  pour  rendre  les  images  excel- 
lentes, il  suffisait  d'agiter  constamment  le  sulfure  de  carbone,  au 
moyen  d'une  petite  hélice  commandée  par  un  moteur  électro- 
magnétique. Il  n'y  avait  plus  alors  qu'un  inconvénient,  résultant 
du  déplacement  de  tout  ce  spectre  par  suite  des  variations  pro- 
gressives de  température  de  l'appareil.  Une  variation  de  tempé- 
rature de  I**  C.  déplaçait  les  raies  du  sodium  de  près  de  o",oo8. 
M.  Draper  décrit  un  système  d'étude  grâce  auquel  la  tempéra- 
ture des  prismes  ne  varie  pas  de  plus  de  o°,  i  en  sept  heures; 
pendant  ce  temps,  les  lignes  du  sodium  ne  se  déplacent  que  d'une 
quantité  égale  à  leur  distance.  Avec  ces  dispositions,  on  peut  donc 
employer  le  prisme  à  sulfure  de  carbone  dans  les  recherches  pho- 
tographiques, même  celles  qui  exigent  les  plus  longues  durées  de 
pose. 

TROWBRIDGE  et  Mac  R.\E.  —  Élasticité  de  la  glace,  p.  349. 

Les  auteurs  ont  essayé  de  déterminer  le  module  d'élasticité  de  la 
glace  en  opérant  sur  des  barreaux  déglace  naturelle  ou  artificielle, 
en  plein  air,  par  des  températures  variant  de  —  3°  à  —  i3°.  Trois 
méthodes  ont  été  employées  :  on  faisait  vibrer,  longitudinalement 
ou  transversalement,  un  barreau  de  glace  en  inscrivant  les  vibra- 
tions à  côté  de  celles  d'un  diapason,  ou  bien  en  mesurant  la  flexion 
transversale  d'une  barre  de  glace  fixée  à  une  extrémité  et  chargée 
de  poids  à  l'autre.  On  a  obtenu  ainsi  les  valeurs  suivantes  pour 
le  module  d'élasticité  : 

Par  les  vibrations  transversales Ci  x  10* 

Par  les  vibrations  longitudinales 8C  x  10^ 

Par  la  flexion  transversale 84  x  10^ 

C'est  le  dernier  nombre  auquel  les  auteurs  accordent  le  plus  de 
confiance.  Il  en  résulte  que  la  vitesse  du  son  dans  la  glace  doit 
être  de  2900™  par  seconde,  soit  environ  neuf  fois  la  vitesse  du  son 
dans  l'air. 
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J.  TROWBRIDGE  et  H.-V.  HAYES.  —  Application  de  la  Photographie 

aux  mesures  électriques,  p.  374. 

Les  auteurs  ont  employé  l'en  registre  ment  photographique  pour 
étudier  les  variations  progressives  d^intensité  du  courant  fourni 
par  une  pile,  et  qui  traverse  un  galvanomètre  dont  Taiguille  porte 
un  miroir.  Ils  donnent  les  spécimens  de  deux  courbes  obtenues 
quand  on  ferme  le  circuit  d'un  élément  Trouvé  sur  des  résistances 
de  5  ohms  ou  de  10  ohms.  La  diminution  rapide  de  la  force  électro- 
motrice  par  suite  de  la  polarisation  est  nettement  mise  en  évidence 
sur  ces  courbes. 

Vol.  XXX.  —  2*  semestre  i885. 

FLETCHER.  —  Détermination  de  Tunité  britannique  (B.A.U)  en  fonction 
de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur,  p.  22. 

Un  courant  d'intensité  I  traverse  pendant  un  temps  t  une  résis- 
tance R  placée  dans  un  calorimètre;  on  mesure  la  quantité  Q  de 
chaleur  développée,  et  l'on  a 

Q---E"' 

E  étant  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  De  cette  équation,  on 
tirera  R  si  l'on  connaît  E.  Cette  méthode  a  été  déjà  employée  par 
divers  auteurs,  notamment  Joule  et  Weber.  M.  Fletcher  signale 
dans  les  déterminations  antérieures  quelques  causes  d'erreurs  qu'il 
a  évitées.  Il  trouve  enfin  que  E  est  égal  à  4^068000  fois  l'unité 
britannique  (R.A.U.)  exprimée  en  quarts  de  la  circonférence  de 
la  Terre  par  seconde  (ohm  théorique). 

En  combinant  ce  nombre  avec  la  valeur  de  l'équivalent  méca- 
nique de  la  chaleur  fournie  par  les  déterminations  de  Joule  et  de 
M.  Rowland,  M. Fletcher  trouve  que  l'unité  britannique  (B.A.U.) 
vaut  la  fraction  0,9904  de  l'ohm  théorique.  Ce  nombre  paraît  un 
peu  fort,  la  moyenne  de  toutes  les  déterminations  antérieures  faites 
dans  tous  les  pays  de  l'Europe  est  seulement  o,  9887  (  '  ). 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  1*  série,  t.  III,  p.  240;  1884. 
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H.-V.  HAYES  et  J.  TROWBRIDGE.  -  Cause  des  irrégularités 

dans  les  piles  électriques,  p.  34- 

I^s  auteurs  ont  étudié  par  rcnregistrement  photographique  les 
variations  progressives  d'intensité  des  courants  produits  par  di- 
verses piles.  La  courbe  de  l'intensité  ne  montre  pas  d'ondulations 
quand  la  pile  ne  contient  pas  de  vase  poreux.  Dans  le  cas  contraire, 
la  courbe  présente  de  grandes  ondulations  sillonnées  de  fluctua- 
tions plus  petites;  les  grandes  ondulations  sont  produites  par  une 
diminution  du  courant  qui  a  lieu  quand  les  pores  du  vase  sont 
remplis  par  la  base  de  la  dissolution  saline;  Tacide  ne  peut  plus 
alors  arriver  au  zinc  avant  d'avoir  dissous  cette  base.  Les  petites 
fluctuations  sont  produites  par  une  diminution  de  l'acide  au  pôle 
positif,  diminution  qui  est  due  à  l'endosmose  électrique. 

E.-L.  NICHOLS.  —  Sensibilité  de  l'œil  aux  couleurs  d'un  faible  degré 

de  saturation,  p.  87. 

L'auteur  a  préparé  un  grand  nombre  de  mélanges,  en  difTérenles 
proportions,  de  carbonate  de  magnésie  parfaitement  blanc  avec 
d'autres  poudres  colorées,  minium  (rouge),  chromate  de  plomb 
(jaune),  oxyde  de  chrome  (vert),  outremer  (bleu);  il  a  cherché  à 
partir  de  quelle  proportion  de  matière  colorante  difl'érentes  per- 
sonnes (3i  hommes  et  a3  femmes)  commençaient  à  pouvoir  indi- 
quer et  reconnaître  la  teinte.  La  teinte  a  été  distinguée  dans  un 
mélange  qui,  pour  cent  millions  de  parties  de  carbonate  de  ma- 
gnésie, contient  en  moyenne  le  nombre  de  parties  suivantes  de 


Hommes 
Femmes. 


Chromate 

Oxyde 

de 

de 

Minium. 

plomb. 

chrome. 

Outremer 

16 

'7 

818 

149 

60 

33 

9"4 

108 

Contrairement  à  l'opinion  généralement  reçue,  les  hommes  ap- 
précieraient donc  les  couleurs  très  faibles  avec  plus  de  sensibilité 
que  les  femmes,  sauf  pour  l'outremer.  On  remarque  que  la  sensi- 
bilité est  beaucoup  moindre  pour  le  vert  que  pour  les  autres  cou- 
leurs. 
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L'auteur  a  déterminé,  d'autre  part,  le  degré  de  sensibilité  pour 
apprécier  les  différentes. teintes  d'une  même  couleur;  pour  cela  il 
donnait  aux  personnes  soumises  à  l'étude  une  série  de  tubes  con- 
tenant les  mélanges  colorés  en  diverses  proportions  et  qu'on  de- 
vait ranger  dans  l'ordre  des  teintes.  Sur  loo  tubes  gradués  on  en 
a  disposé  en  moyenne  dans  l'ordre  exact  le  nombre  suivant  : 

Chroma  te         Oxyde 
de  de 

xMioium.  plomb.  chrome.  Outremer. 

Hommes 87  87  98  78 

Femmes 91  93  98  83  . 

Au  contraire  de  la  première  expérience,  les  femmes  ont  donc 
montré  une  plus  grande  sensibilité  que  les  hommes  pour  apprécier 
les  différentes  nuances  d'une  même  couleur,  et,  pour  les  deux 
sexes,  la  sensibilité  a  été  la  plus  grande  dans  le  vert. 

T.-C.  MENDENIIALL.  —  Thermomètre  différentiel  à  résistance,  p.  114. 

Ce  thermomètre  est  destiné  à  indiquer  la  température  des  lieux 
difficilement  accessibles  :  il  se  compose  d'un  gros  thermomètre 
à  mercure  dont  la  lige  est  traversée  dans  toute  la  longueur  par  un 
fil  très  fin  de  platine;  la  résistance  électrique  du  système  change 
avec  la  température  quand  le  mercure  monte  ou  descend  dans  la 
tige,  et  si  Rq  est  la  résistance  à  o",  la  résistance  à  la  température  t 
est  de  la  forme 

où  rt  et  6  sont  des  coefficients  que  l'on  détermine  une   fois  pour 
toutes  sur  l'appareil  même. 

L'appareil,  placé  par  exemple  à  une  certaine  profondeur  dans  le 
sol,  est  relié  à  la  station  par  des  fils  de  cuivre  peu  résistants,  de 
façon  que  Ton  puisse  négliger  l'effet  de  la  température  sur  le 
cable.  L'avantage  de  ce  système  sur  la  simple  bobine  de  fil  em- 
ployée dans  le  thermomètre  électrique  Siemens  est  que  la  varia- 
lion  de  la  résistance  avec  la  température  est  beaucoup  plus 
grande,  ce  qui  permet  d'obtenir  toute  la  sensibilité  désirable. 
Pour  avoir  la  température  au  lieu  où  est  placé  le  thermomètre,  on 
n'a  qu'à  faire  une  mesure  de  résistance  en  employant  un  galvano- 
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mètre  quelconque  ou  même  un  téléphone,  ce  qui  rend  l'opération 
beaucoup  plus  rapide. 

S.-P.  LANGLEY.  —  Transmission  de  la  lumière  à  travers  un  écran  de  gaze, 

p.   210. 

Dans  certaines  observations  astronomiques  on  emploie  souvent, 
pour  diminuer  l'intensité  de  la  lumière,  un  écran  de  gaze  composé 
de  fils  qui  se  croisent  à  angle  droit.  Si  Ton  mesure  à  la  lumière 
diffuse  l'absorption  produite  par  un  pareil  réseau,  on  trouve  un 
nombre  qui  correspond  bien  au  rapport  de  la  surface  occupée  par 
les  fils  opaques  à  la  surface  totale,  et  en  superposant  deux  ou  trois 
épaisseurs  de  gaze,  la  lumière  transmise  décroît  en  progression 
géométrique;  mais  on  n'a  pas  le  droit  d'appliquer  ces  conclusions 
quand  on  observe  à  travers  ces  écrans  un  simple  point  lumineux, 
par  exemple  une  étoile.  Les  phénomènes  de  diffraction  inter- 
viennent alors  et  réduisent  considérablement  la  quantité  de  lu- 
mière  transmise;  ainsi  un  écran  qui  laisse  passer  les  0,47  de  la 
lumière  diffuse  réduit,  quand  on  le  place  devant  l'objectif  d*une 
lunette,  l'intensité  de  l'image  centrale  d'une  étoile  dans  le  rapport 
de  I  à  0,170;  deux  épaisseurs  superposées  laissent  passer  les  0,21 
de  la  lumière  diffuse  et  seulement  les  0,02  de  la  lumière  de  l'é- 
toile. Dans  l'emploi  de  pareils  écrans  en  Astronomie,  il  faudra  donc 
toujours  déterminer  directement  la  quantité  de  lumière  transmise, 
et  ne  pas  se  contenter  de  la  détermination  faite  à  la  lumière  dif- 
fuse, qui  donne  des  nombres  beaucoup  trop  forts. 

C.-A.  PERKINS.  —  Variation  de  la  perméabilité  magnétique  du  nickel 

à  différentes  températures,  p.  218. 

L'auteur  s'est  proposé  de  déterminer  par  expérience,  à  diffé- 
rentes températures,  la  relation  qui  existe  entre  l'aimantation  du 
nickel  et  la  force  magnétisante.  Il  a  opéré  sur  trois  anneaux  de 
nickel  entre  —  i4°  et  -4-  3i4^  et  donne  des  courbes  qui  indiquent 
la  relation,  à  diverses  températures,  entre  le  coefficient  d'aiman- 
tation induite  et  le  coefficient  de  perméabilité  magnétique.  Pour 
une  même  température,  la  perméabilité  magnétique  croît  d'abord 
avec  l'aimantation  induite,  passe  par  un  maximum,  puis  décroît. 
Le  maximum  se  produit  d'autant  plus  tôt  et  est  d'aulant  plus  élevé 


f3«  AMBRICAN  JOURNAL. 

que  la  température  est  elle-même  plus  haute.  Ces  résultats  sont 
vrais,  aussi  bien  pour  la  perméabilité  totale  que  pour  la  perméa- 
bilité relative  au  magnétisme  temporaire. 


E.-H.  COWLES,  A.-H.  COWLES  et  C.-F.  MABERY.  —  Creuset  électrique  et  ré- 
duction des  oxydes  de  bore,  de  silicium,  d'aluminium  et  d'autres  corps  par  le 
charbon,  p.  3o8. 

Les  auteurs  emploient  maintenant  industriellement  le  procédé 
imaginé  par  W.  Siemens  pour  réduire  les  oxydes  par  l'arc  élec- 
trique dans  un  creuset  de  carbone.  Avec  une  machine  Brush,  mue 
par  une  force  de  4^*^***»  on  obtient  facilement  par  jour,  dans  le 
laboratoire  d'essai,  aS*'^  de  bronze  d'aluminium  à  lo  pour  loo.  La 
manœuvre  ne  présente  aucune  difficulté  et  permet  d'obtenir  le 
bronze  au  tiers  du  prix  actuel,  de  même  pour  le  bronze  silicié  et 
d'autres  alliages.  Les  auteurs  se  proposent  d'organiser  pour  ce 
genre  de  traitement  une  usine  qui  emploiera  une  force  de  1200**'*. 

S. -P.  LANGLEY.  —  Sur  les  propriétés  optiques  du  sel  gemme,  p.  477. 

M.  Langley  est  parvenu  à  faire  construire,  en  sel  gemme  parfai- 
tement transparent,  des  lentilles  de  jS'"™  d'ouverture  et  deux 
prismes  de  60**  de  64"*"  de  côté.  Un  seul  de  ces  prismes  montre  les 
raies  de  Fraunhofer  avec  la  même  netteté  qu'un  prisme  de  flint  et 
donne  la  raie  du  nickel  entre  les  deux  raies  D,  résultat  qui  n'avait 
jamais  été  obtenu  jusqu'ici  avec  le  sel  gemme.  Le  seul  inconvé- 
nient est  qu'il  faut  retravailler  fréquemment  les  surfaces  qui  s'al- 
tèrent très  vite  dès  que  l'air  est  humide. 

L'auteur  compte  employer  ces  lentilh's  et  ces  prismes  à  l'étude 
de  toutes  les  propriétés  optiques  du  sel  gemme,  notamment  à  celle 
de  son  pouvoir  absorbant  pour  les  sources  calorifiques  à  très  basse 
température.  Pour  le  moment,  il  donne  la  valeur  de  l'indice  de  ré- 
fraction du  sel  gemme,  à  la  température  de  24^*,  pour  les  princi- 
pales raies  du  spectre,  depuis  l'ullra-violet  jusqu'à  Tultra-rouge. 
Nous  reproduisons  quelques-uns  de  ces  nombres. 
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MERCADI£R.  —  THÉORIE  DU  TÉLÉPHONE.  i4i 

ÉTUBES  SUR  U  THÉORIE  DU  TÉltFIOIB  ; 
Pab  m.  E.  MERCADIER. 

Une  étude  complète  du  téléphone  électromagnétique  comporte 
trois  recherches  principales,  savoir  : 

I.  Recherches  du  mécanisme  en  vertu  duquel  des  ondes  sonores 
simples,  comme  celles  des  sons  musicaux,  ou  complexes,  comme 
celle  de  bruits  ou  de  la  parole  articulée,  font  varier  le  champ  ma- 
^^nétique  d'un  aimant  où  se  trouve  une  lame  de  fer  ou  d'acier  et 
produisent  ainsi  dans  une  hélice  qui  entoure  l'aimant  des  courants 
induits. 

II.  Recherche  de  la  nature  intime  de  ces  courants. 

III.  Recherche  du  mécanisme  en  vertu  duquel  la  propagation 
de  ces  courants  dans  un  appareil  semblable  au  transmetteur  per- 
met de  reproduire  les  sons  ou  bruits  qui  leur  ont  donné  naissance, 
avec  leur  hauteur,  leur  timbre,  leur  complexité,  sauf  une  réduction 
considérable  d'intensité. 

De  ces  trois  genres  de  recherches,  le  second  n'a  guère  donné 
lieu  qu'à  des  éludes  théoriques,  basées  sur  des  hypothèses  rela- 
tives au  mécanisme  qui  doit  faire  l'objet  du  premier,  et  à  quelques 
expériences  en  vue  de  déterminer  l'intensité  des  courants  induits 
téléphoniques. 

Le  troisième,  au  contraire,  a  été  effectué,  on  peut  le  dire,  sous 
presque  toutes  les  faces,  au  point  de  vue  expérimental,  dans  le  but 
de  chercher  à  accroître  l'intensité  des  effets  produits.  Une  quan- 
tité considérable  de  Mémoires  ont  été  publiés  à  ce  sujet  dans  la 
plupart  des  pays  du  monde;  mais  il  est  à  remarquer  que,  dans  le 
plus  grand  nombre  de  ces  recherches,  on  ne  s'est  pas  servi  comme 
transmetleur  du  récepteur  lui-même,  en  profitant  de  sa  réversibi- 
lité :  on  a  employé  des  transmetteurs  microphoniques  à  pile,  dont 
les  effets  sont  plus  intenses,  mais  qui  compliquent  au  fond  les 
études  de  cette  espèce. 

Quoi  qu'il  en  soit,  peu  de  personnes  ont  cru  devoir  s'occuper 
de  l'étude  du  transmetteur  électromagnétique  lui-même  et  de  son 
/.  de  Phy$.,  a*  série,  t.  V.  (Avril  1886.)  11 
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perfectionnement.  Et  Ton  est  étonné  de  lire,  dans  des  livres  scien- 
tifiques où  la  question  du  téléphone  est  traitée,  que  la  théorie  du 
téléphone  électromagnétique  transmetteur  n'offre  pas  de  difficul- 
tés! Je  crois  qu'il  serait  certainement  plus  exact  d'affirmer  que 
cette  théorie  n'a  pas  encore  été  véritablement  étudiée. 

Jusqu'à  présent,  en  effet,  on  s'en  est  à  peu  près  tenu  aux  expli- 
cations données  par  M.  G.  Bell  dans  son  Mémoire  présenté  à  la 
Société  des  ingénieurs  télégraphistes  de  Londres,  leSi  octobre  1877. 
Or,  dans  ce  Mémoire,  si  remarquable  d'ailleurs,  M.  G.  Bell  a  défini 
ce  qu'il  entend  par  courants  ondulatoires,  courants  qui  se  suc- 
cèdent d'une  manière  continue  avec  des  intensités  successivement 
croissantes  et  décroissantes  ;  il  a  soutenu  la  nécessité  de  leur  em- 
ploi pour  reproduire,  par  des  moyens  électromagnétiques,  la 
parole  articulée;  mais  le  mécanisme  même  en  vertu  duquel  ces 
courants  sont  produits  n'est  pas  nettement  expliqué;  toutes  les 
explications  à  ce  sujet  se  réduisent  à  dire  que  les  courants  en 
question  sont  les  courants  qui  résultent  des  rapprochements  et 
éloignements  de  l'armature  vibrante  qui  est  en  face  du  pôle  d'un 
aimant,  sous  l'influence  des  ondes  aériennes  produites  par  la  voix. 

Jusqu'à  ce  jour  (du  moins  à  ma  connaissance)  on  n'a  pas  donné 
d'autres  explications  du  mécanisme  par  lequel  l'énergie  sonore, 
renfermée  dans  les  ondes  aériennes  si  complexes  produites  par 
la  voix  humaine,  est  transformée  en  énergie  électrique  ciné- 
tique, sous  la  forme  de  courants  induits,  par  suite  de  l'interposi- 
tion, entre  les  ondes  et  le  pôle  d'un  aimant  entouré  d'une  hélice, 
d'un  diaphragme  en  matière  magnétique  comme  le  fer  ou  l'acier. 

Je  me  propose  d'exposer  une  série  de  recherches  expérimentales 
liiites  en  vue  de  rendre  compte,  autant  que  possible,  de  ce  méca^ 
nisme. 

THÉORIE  DU  TRANSMETTEUR. 
I.  —  Étude  du  diaphragme  au  point  de  vue  élasticpie. 

Bien  que  ce  ne  soit  nullement  nécessaire  (car  j'ai  construit  de 
bons  téléphones  avec  des  diaphragmes  de  formes  diverses),  le  dia- 
phragme des  téléphones  a  ordinairement  la  forme  d'un  disque 
mince  en  fer  ou  en  acier. 

Avant  de  l'étudier  au  point  de  vue  spécial  de  son  application  au 


THÉORIE  PU  TÉLÉPHONE.  ij|3j 

téléphone,  il  était  indispensable  de  réludier  en  lui-même  au  point 
de  vue  de  ses  propriétés  élastiques  ou  acoustiques. 

Tel  a  été  le  but  des  recherches  sur  les  vibrations  des  lames  rec- . 
tangulaîres  et  circulaires,  en  fer  et  en  acier,  qui  ont  été  publiées; 
dans  ce  Journal  (*),  En  particulier,  Tétudé  sur  les  vibrations  des 
lames  circulaires,  publiée  en  décembre  i885,  répond  précisément 

0 

au  titre  ci-dessus  :  Etude  du  diaphragme  au  point  de  vue  élus- 
tique.  Je  la  supposerai  connue  dans  ce  qui  suit  : 

II.  —  £tade  da  diaphragme  au  point  de  vne  téléphonique. 

Rappelons,  avant  tout,  ce  qu'on  peut  appeler  la  définition  d'un 
téléphone  transmetteur. 

Un  téléphone  électromagnétique  transmetteur,  tel  que  M.  G. 
Bell  l'a  réalisé  après  de  nombreux  essais,  se  compose  essentielle- 
ment d^un  diaphragme  en  forme  de  disque  mince,  en  fer  ou  en 
acier,  encastré  sur  ses  bords,  à  peu  de  distance  d'un  pôle  d'aimant 
oa  d'électro-aimant  entouré  d'une  hélice  métallique. 

Quand  on  relie  les  deux  bouts  de  riiélice  à  celle  d'un  appareil 
semblable,  servant  de  récepteur^  on  reconnaît  au  transmetteur 
les  camclëres  suivants  : 

1**  Quand  on  produit  des  vibrations  simples  de  l'air,  dans  le 
voisinage  du  disque»  ces  vibrations  se  trouvent  reproduites  à  dis- 
tance par  le  récepteur,  avec  leur  période  et  une  intensité  beaucoup 
moindre; 

2®  Si  l'on  produit  simultanément  plusieurs  vibrations  simples, 
formant  par  exemple  des  accords,  le  récepteur  les  reproduit  aussi 
sans  altération  des  intervalles  ; 

S''  Si  les  vibrations  sont  plus  complexes^  comme  celles  de  la  pa- 
role articulée,  leur  articulation  est  reproduite,  et  leur  timbre 
aussi,  au  moins  approximativement; 

4**  Si  l'on  fait  varier  d*une  manière  continue  la  période  (la 
hauteur)  des  sons,  des  accords  ou  des  sons  complexes  correspon- 
dant à  ces  vibrations,  le  récepteur  les  reproduit  d'une  manière 
continue. 

1 
(»)  Journal  de  PhysiquCy  »•  série,  U  III,  189;  IV,  54i;  i8S4-83. 
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Celte  continuité  dans  les  effets  produits  est  la  propriété  capi- 
tale et  caractéristique  du  téléphone.  Elle  suppose  évidemment 
dans  le  diaphragme  du  transmetteur  la  possibilité  de  mouvements 
très  complexes  et  susceptibles  de  varier  d'une  manière  continue 
dans  leurs  éléments.  C'est  le  premier  point  à  étudier. 

A.  Rôle  du  diaphragme  au  point  de  vue  élastique,  relative- 
ment à  la  nature  des  mouvements  quHl  effectue.  —  Le  dia- 
phragme est  un  corps  élastique  susceptible  de  vibrer  :  j'appellerai 
sons  particuliers  ou  propres  de  ce  diaphragme,  ceux  qu'il  est 
capable  de  produire  (fondamental  et  harmoniques)  en  vertu  de 
son  élasticité,  de  sa  forme  géométrique,  de  la  nature  de  son  sup- 
port, et  caractérisés  par  l'existence  de  lignes  nodales  déterminées. 

Quand  on  produit  dans  l'air,  devant  le  diaphragme,  des  mouve- 
ments vibratoires  simples  ou  complexes  comme  ceux  qui  résultent 
de  la  parole  articulée,  il  s'agit  de  savoir  si  les  mouvements  qui  se 
produisent  sont  ceux  qui  correspondent  aux  sons  particuliers  du 
diaphragme  ou  des  mouvements  d'une  autre  nature. 

I.  Il  est  à  remarquer  d'abord  que,  dans  le  fonctionnement  or- 
dinaire du  téléphone  transmetteur,  le  diaphragme  n'est  jamais  mis 
en  mouvement,  comme  on  le  fait  quand  on  veut  produire  la  série 
des  harmoniques  et  des  lignes  nodales  qui  les  caractérisent^  car 
on  ne  les  abandonne  pas  à  eux-mêmes  lorsqu'ils  ont  commencé  à 
vibrer,  on  ne  laisse  pas  un  libre  jeu  à  l'action  des  forces  élas- 
tiques; en  un  mot,  les  mouvements  qu'ils  peuvent  effectuer  sont 
des  mouvements  foi*cés;  observation  importante,  car,  si  l'on  ne 
peut  en  conclure  rimpossibilité  des  mouvements  correspondant 
aux  sons  particuliers  du  diaphragme,  elle  permet  déjà  de  conce- 
voir la  possibililé  de  mouvements  d'une  autre  nature. 

* 

II.  En  second  lieu,  la  continuité  nécessaire  des  mouvements 
indiqués  ci-dessus  est  en  contradiction  avec  les  résultats  de  la 
théorie  des  disques  vibrants  et  de  TexpiTience. 

En  effet,  considérons  en  premier  lieu  un  disque  vibrant  libre- 
ment; il  ne  peut  prendre  qu'une  série  limitée  de  déformations 
correspondant  au  son  fondamental  et  à  ses  harmoniques,  et  II  y 
en  a  très  peu  :  2  dans  l'oclave  du  son  fondamental^  2  dans  la 
2°  octave  ;  4  dans  la  3*  ;  4  dans  la  4*?  etc. 
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L'expérience  conGrme  ces  résultats,  même  pour  des  disques  de 
fer,  de  fer-blanc  ou  d^acier  très  minces,  tels  que  ceux  des  télé- 
phones ordinaires.  Les  résultats  qu'on  obtient,  en  eflet,  en  étu- 
diant les  diaphragmes  dont  on  se  sert  dans  la  fabrication  usuelle 
des  transmetteurs  téléphoniques,  ne  diffèrent  pas  de  ceux  que 
nous  avons  indiqués  dans  la  première  partie  de  ces  études,  pour 
des  disques  minces  en  acier  le  meilleur  possible  et  le  mieux  tra- 
vaillé. 

Ainsi  :  i®  ils  présentent  la  même  hétérogénéité  intérieure,  ma- 
nifestée à  Toreille  par  des  battements  de  sons  simultanés,  quand 
on  produit  le  son  fondamental,  et  à  Tœil,  parles  déformations  de 
la  nodale  circulaire  du  i***  harmonique.  En  voici  un  exemple, 
pour  fixer  les  idées.  J'ai  pris  au  hasard  ii4  diaphragmes  en  fer- 
blanc,  de  o",  lo  de  diamètre  et  de  o™"*,6  à  o"*™,7  d'épaisseur,  ser- 
vant à  construire  des  transmetteurs  d'Ârsonval.  Sur  ce  nombre, 
lo  pour  loo  ont  présenté  une  nodale  circulaire  et  donnent  un  son 
musical  assez  pur;  ;35  pour  loo  ont  une  nodale  circulaire  un  peu 
déformée;  3opour  loo  sont  médiocres  au  point  de  vue  acoustique  ; 
ou  bien  leur  nodale  est  franchement  elliptique,  ou  bien  elle  a  la 
forme  ovoïde  ;  leur  son  est  généralement  médiocre.  Enfin  a5  pour  i  oo 
produisent  généralement  un  son  mauvais  et  ont  des  nodales  encore 
plus  déformées  ;  soit  que  l'un  des  axes  de  la  figure  s'allonge  à  une 
extrémité;  soit  que  la  nodale  prenne  une  forme  triangulaire  curvi- 
ligne qui  n'est  bien  nette  que  lorsque  les  trois  sommets  coïncident 
avec  les  trois  points  d'appui  en  triangle  équilatéral  des  supports  sur 
lesquels  les  disques  sont  placés,  et  il  est  à  remarquer  que,  dans  cette 
position,  le  son  du  disque  est  généralement  pur,  soit  que  la  nodale 
ait  une  forme  hexagonale,  ou  enfin  qu'il  n'y  ait  pas  de  nodale  nette, 
auquel  cas  le  disque  ne  rend  qu'un  son  matou  plutôt  un  bruit  sonore. 

a"  Des  diaphragmes  de  ce  genre  qui  ne  sont  pas  travaillés  avec 
soin  et  dont  la  surface  est  ctamée  ou  nickelée,  et  dont  l'épaisseur 
varie,  par  suite,  généralement  en  chaque  point,  offrent  d'ailleurs, 
cela  va  sans  dire,  la  même  discordance  que  les  disques  minces  du 
meilleur  acier,  entre  la  théorie  et  Texpérience,  en  ce  qui  concerne 
la  hauteur  des  sons  fondamentaux  et  des  harmoniques. 

3®  Enfin,  et  c'est  le  point  sur  lequel  il  y  a  lieu  d'insister  actuel- 
lement, les  sons  particuliers  de  ces  disques,  fondamental  et  har- 
moniques, forment  toujours  une  série  discontinue  et  limitée. 
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Considérons  maintenant  des  diaphragmes,  non  plus  libres, 
mais  encastrés  sur  leur  contour^  comme  ils  le  sont  dans  les  télé- 
phones. 

Dans  ce  cas,  la  théorie  supposant  des  disques  infiniment  minces 
et  un  encastrement  absolu,  c'est-à-dire  où  tous  les  points  encas- 
trés sont  complètement «/?îmoWfe5,  indique  qu'un  tel  encastrement 
fait  seulement  varier  légèrement  la  hauteur  du  son  fondamental 
et  des  premiers  harmoniques  qu'avait  le  disque  non  encastré; 
mais  ils  restent  toujours  discontinus  et  en  nombre  limité. 

Voici  ce  que  dit  Wertheim  à  ce  sujet  {Annales  de  Chim.  et  de 
Phys.f  3*  série,  t.  XXXI,  p.  i8)  :  «  On  ne  peut  vérifier  cette 
partie  de  la  théorie,  puisqu'il  est  impossible  d'encastrer  une  plaque 
sur  toute  sa  circonférence  ;  cependant  on  peut  obtenir  des  sons  et 
des  figures  correspondantes  qui  forment  la  transition  du  bord 
libre  au  bord  encastré  et  qui  s'accordent  tout  à  fait  avec  la  théorie. 
A  cet  cflet,  on  fixe  certains  points  de  la  circonférence  au  mo^en 
d'un  support  à  bouchons  et  l'on  continue  à  ébranler  parle  centre  ; 
on  obtient  alors  de  ces  figures  à  festons  qui  sont  connues  depuis 
Chladni,  mais  dont  la  théorie  n'a  pas  encore  été  donnée,  et  en 
même  temps  le  son  monte  sensiblement,  tant  qu'on  n'a  pas  dé- 
ps^ssé  le  troisième  son.  Les  figures  ne  se  sont  bien  formées  que  sur 
les  plaques  en  laiton....  » 

En  premier  lieu,  notons  ce  dernier  point,  car  il  n'est  pas  réalisé 
dans  le  téléphone  où  l'on  n'emploie  jusqu'ici  que  des  lames  en 
fer(*)  ou  en  acier. 

En  second  Heu,  il  est  à  remarquer  que  les  figures  dont  parle 
Wertheim,  et  qui  sont  des  sortes  de  cercles  festonnés,  n'ont  ja- 
mais été  obtenues  qu'en  employant  des  moyens  énergiques,  tels 
que  celui  qui  consiste  à  percer  au  milieu  de  la  plaque  un  trou 
dont  on  frotte  les  bords  avec  une  mèche  de  crin  colophanée,  ce 
qui  n'a  véritablement  qu'un  rapport  extrêmement  éloigné  avec  le 
mode  d'ébranlement  qui  consiste  à  parler  sur  le  centre  de  la 
plaque. 

Il  paraît  donc  nécessaire  de  voir  quels  peuvent  être  les  effets  de 


(*)  Wcrlheim  n'a  jamais  employé  dans  ses  expériences  qu'un  disque  en  fer  doux, 
et  il  avait  4""")  1^  d'épaisseur,  condition  indispensable  pour  que  la  théorie  soit  véri- 
fiée, ainsi  qu'on  l'a  montré  {Journal  de  PhysiquCt  a*  série,  t.  IV,  décembre  i885). 
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rencastrement  dans  les  cas  des  plaques  habituellement  en  usage 
en  téléphonie,  et  avec  un  mode  d'ébranlement  en  rapport  avec 
celai  qu'on  y  emploie. 

A  cet  effet,  dans  un  téléphone  de  forme  particulière  {^fig-  i) 
que  j'ai  fait  construire  pour  servir  à  des  études  variées,  je  puis,  à 

Fiff.  I. 


volonté,  serrer  la  membrane  de  fer  étudiée  m  {fig»  i)(*)  sur  une 
portée  bien  plane  circulaire/?,  avec  un  anneau  plat  de  bronze  épais , 
à  Taide  de  huit  écrous  E,  placés  au  sommet  d'un  octogone,  ou 
bien  en  encastrer  successivement,  entre  de  petits  blocs  de  cuir  6, 
huit  points  de  la  circonférence  (les  autres  restant  libres),  à  l'aide 
de  brides  convenables  B  serrées  par  les  huit  écrous. 

J'ai  soumis  à  des  expériences  de  ce  genre  des  plaques  de  toutes 
les  catégories  spécifiées  précédemmenl,  et  j'ai  observé  les  faits 
suivants  : 

En  encastrant  un  point  de  la  circonférence  d*une  de  ces  plaques, 
on  obtient,  en  la  frappant  au  centre  à  petits  coups  répétés,  un 
mélange  de  sons  confus,  plus  ou  moins  clairs,  mais  il  est  impos- 
sible d'obtenir  une  Ggure  nodale  stable  quelconque. 

Eln  essayant  d'entretenir  électriquement  le  mouvement  à  l'aide 
d'un  style  placé  au  centre  de  la  plaque,  on  peut  obtenir  avec 
beaucoup  de  difficulté  un  son  continu  qui  s'entend  à  peine. 

On  peut  étudier  ainsi  ce  qui  arrive  quand  on  fixe  successive- 
ment entre  deux  blocs  de  cuir  2,  3,  4)«  •  •  points  de  la  circonfé- 
rence du  disque,  ou  quand,  appliquant  celte  circonférence  sur  la 
portée  du  support  et  l'anneau  de  bronze  au-dessus,  on  serre  suc- 
cessivement les  écrous.  On  reconnaît  ainsi  :  1°  qu'on  ne  peut 
obtenir  de  figure  nodale  nette  en  frappant  le  centre;  2°  que  l'en- 

(')  Les  ûgurcâ  conlenues  dans  cet  arliclc  ont  été  obligeamment  mises  à  notre 
disposition  par  le  journal  La  Lumière  électrique. 


148  MERCADIER. 

trctien  électrique  du  mouvement  ne  peut  s'eflectuer  que  très  mal 
avec  de  grandes  difficultés;  3^  que  les  disques  ne  produisent  plus 
de  son  soutenu  et  musical,  mais  bien  plutôt  une  sorte  de  bruit 
sonore,  de  tonalité  assez  vague  quand  on  les  frappe;  4^  qu'en  fai- 
sant varier  graduellement  le  degré  d'encastrement  ou  plutôt  de 
serrage  on  fait  varier  cette  tonalité  (fait  déjà  signalé  dans  les  té- 
léphones ordinaires).  Cette  variation  peut  être  de  plus  d'une 
octave  pour  des  disques  de  o",  lo  de  diamètre  et  de  o""*,  7  d'épais- 
seur, d'une  quarte  pour  des  disques  de  5™"^  d'épaisseur,  et  même 
d'une  seconde  et  plus  pour  les  disques  de  10""^  d'épaisseur. 

Un  disque  téléphonique  aussi  imparfaitement  encastré  est 
donc,  au  point  de  vue  mécanique  et  élastique,  un  système  très 
complexe  et  fort  peu  déterminé;  on  ne  peut  guère  lui  supposer 
applicables  que  les  résultats  les  plus  généraux  de  la  théorie  des 
disques  vibrants,  à  bords  parfaitement  encastrés  et  considérés 
comme/ixes,  tels  que  l'élévation  des  premiers  harmoniques  du 
disque  libre.  Nous  venons  de  voir  ce  résultat  réalisé  pour  le  son 
le  plus  grave  du  disque;  mais  il  importe  beaucoup  de  savoir  s*il 
existe  encore  une  série  d'harmoniques  analogues  à  ceux  du  disque 
non  encastré. 

A  cet  cflet,  imitant  la  méthode  dont  s'est  servi  M.  Bourget  pour 
Tétiidc  des  membranes  circulaires,  j'ai  soumis  des  disques  serrés 
dans  une  monture  ordinaire  de  téléphone  (par  exemple  de  télé- 
phone Gower)à  l'action  des  vibrations  de  tuyaux  d'orgue  dont 
Touvcrturc  était  placée  au-dessous  de  leur  centre. 

Je  me  suis  servi  d'une  série  de  vingt-six  tuyaux  produisant  des 
sons  croissant  par  intervalle,  de  secondes  majeures  ou  mineures  ; 
(les  appendices  cylindriques  en  carton  permettaient,  en  allongeant 
^graduellement  chacun  d'eux,  de  passer  du  son  de  l'un  à  celui  de 
l'autre  sans  discontinuité;  j\)btenals  ainsi  une  série  continue  de 
sons  allant  du  la^  à  Viito,  c'est-à-dire  dépassant  de  beaucoup  les 
limites  des  sons  de  la  parole  articulée. 

En  versant  du  sable  sur  le  disque  maintenu  horizontal,  on 
chcrclie  si,  indépendamment  des  faibles  mouvements  inévitables 
communs  aux  disques  et  à  la  monture,  il  y  a  des  sons  que  le  disque 
renforce  visiblement,  en  produisant  des  lignes  nodalcs  plus  ou 
moins  régulières,  et  qui  correspondraient  ainsi  à  des  harmoniques 
particuliers. 


ÈLÊPH 
(  résuit 

de  o"",  l5  d'épaisseur;  les  dessins  représenlenl  les  lignes  nodules 
im'gïilières  oliteniies  pour  un  certain  degré  de  serrage  du  disque 

Ufig-  ')  ■ 


I   (a)  correspond  à  l'«fj;  (b)  aux  sons  compris  entre  s/j  et  h/,; 
|fc)àuÏ4;((/)â/«,;  (c)  à /«»»;(/)  à r^«i;(^)à./h»,.. 
■  Entre  les  sons  indiqués,  sauf  mi'i,  qui  a  produit  une  ébanclie 
t  ligne  nodale,   tous  les  autres  n'ont  rien    ou   a  peu  près  rion 
■oduit  de  sensible. 

a  disconiinnité  de  ce  qu'on  peut  !^\iy(\er  les  sons  particuliers 
K  disque  est  donc  bien  évidente. 

Si  l'on  soumet  à  cette  expérience  des  disques  de  plus  en  plus 
(épais,  on  reconnaît  que,  toutes  choses  égales  d'ailleur.s,  le  nombre 
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des  sons  qui  produisent  dans  le  disque  des  nodales  sensibles  di- 
minue. Â  partir  de  o™™,5  d'épaisseur,  la  série  se  réduit  à  un  cer- 
tain son  et  à  des  octaves  pour  lesquels  le  disque  vibre  en  tous  ses 
points  ;  mais  on  peut  admettre  que  pour  ces  épaisseurs  le  mode 
de  mise  en  vibration  n'est  pas  assez  énergique,  et  que  les  séries 
d'harmoniques  peuvent  néanmoins  exister  en  produisant  des  mou- 
vements d'amplitude  trop  petite  pour  être  directement. visibles-, 
mais  cette  circonstance  ne  saurait  évidemment  changer  leur  dis- 
continuité en 'Continuité. 

En  remplaçant  l'action  des  tuyaux  d'orgue  par  celle  de  la  voix, 
en  chantant  des  sons  formant  une  échelle  continue  dans  un  tube 
dont  Pexlrémité  est  placée  au-dessous  du  centre  du  disque,  on  ob- 
tient des  résultats  analogues  aux  précédents,  mais  beaucoup  plus 
faibles. 

En  parlant,  au  lieu  de  chanter,  les  effets  sont  encore  plus 
faibles. 

En  résumé,'  il  paraît  démontré  que  les  mouvements  correspon- 
dant aux  sons  particuliers  de  disques  encastrés,  comme  ils  le  sont 
dans  les  téléphones,  forment,  comme  ceux  des  disques  vibrant 
librement,  une  échelle  discontinue  ;  dès  lors  ils  ne  sufHsent  point 
à  expliquer  la  transmission  d'une  série  continue  de  sons  ou  d'ac- 
cords, et  l'on  est  conduit  ainsi  d'une  nouvelle  manière  à  admettre 
là  possibilité  Ae  mouvements  d'une  autre  espèce. 

111.  Nous  pouvons  aller  plus  loin  et  montrer  que  cette  possibi- 
lité est  véritablement  une  nécessité. 

En  elîet,  prenons  des  disques  de  a"*"  d'épaisseur  au  moins  et 
de  100"^°^  de  diamètre  :  leur  son  fondamental  et,  par  suite,  leurs 
harmoniques  sont  supérieurs  à  Tw/s,  lorsqu'ils  sont  encastrés.  Si 
nous  produisons  devant  ces  diaphragmes  une  série  continue  de 
sons  ou  d'accords  d'une  hauteur  inférieure  à  l'w/5,  ou  bien  si  un 
homme  parle  devant  eux  en  émettant  ainsi  des  sons  articulés  qui 
sont  toujours  compris  dans  la  gamme  d'indice  3  au  plus,  il  est  im- 
possible que  les  sons  particuliers  du  diaphragme  soient  mis  en 
jeu.  Pourtant  avec  des  téléphones  transmetteurs,  dont  le  dia- 
phragme a  2"",  3™"  ou  4™"*  d'épaisseur,  on  entend  fort  bien,  avec 
une  faible  intensité  il  est  vrai,  dans  le  récepteur  l'échelle  continue 
de   sons   ou   d'accords  indiques   ci-dessus  et  la  parole  articulée 
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ivec  son  timbre.' Il  est  donc  nécessaire  ici  qu'il  se  produise  dans 
fci  '  ciîaphragrae  des  mouvements  dififérents  de  ceux  qui  corres- 
i>ondent  à  la  production  du  son  fondamental  et  des  harmoniques. 
•  Les  considérations  précédentes,  basées  sur  les  lois  de  Tacous- 
tîquè  et  de  l'élasticité,  présentent  principalement  un  caractère 
théorique,  bien  que  s'appuyant  sur  un  certain  nombre  d'expé- 
riences très  simples.  Elles  peuvent  être  confirmées  par  une  seconde 
série  de  faits  d'un  caractère  plus  expérimental  encore. 

IV.  On  peut  agir  sur  le  disque  d'un  téléphone,  non  plus  direc- 
tcment,  mais  par  l'intermédiaire  de  substances  quelconques,  sus- 
ceptibles ou  non  d'émettre  des  sons  propres,  métalliques  ou  non, 
corps  magnétiques  ou  non,  élastiques  ou  mous,  fibreux  ou  cristal- 
lisés, homogènes  ou  hétérogènes,  ainsi  qu'on  le  voit  dans  l'énu- 
mération  suivante  «des  corps  essayés  :  mica,  verre,  zinc,  fer, 
cuivre,  liège,  caoutchouc,  bois,  papier,  coton,  plume,  linge,  cire 
molle. 

Il  suflGt  d'appuyer  une  lame  de  ces  corps  sur  les  bords  destinés 
4iabituellementàvi8ser  le  couvercle  de  l'instrument,  emprisonnant 
ainsi  une  couche  d'air  plus  ou  moins  épaisse  entre  le  disque  de  fer 
et  la  plaque  essayée. 

On  reconnaît  que  l'interposition  de  cette  lame  n'altère  pas  les 
propriétés  téléphoniques,  en  particulier  la  reproduction  du  timbre, 
et  ne  fait  même  pas  varier  sensiblemé'nt  l'intensité  des  eflets, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs  (*  ). 

Pour  éviter  qu'on  ne  puisse  attribuer  ce  résultat  aux  vibrations 
directes  des  parties  latérales  de  l'instrument,  on  entoure  le  télé- 
phone tout  entier  d'une  épaisse  couche  d*ouate  et  Ton  constate 
préalablement  qu'on  ne  transmet  rien  quand  on  parle  contre  les 
parois,  dans  ces  conditions. 

La  même  précaution  étant  prise,  en  augmentant  l'épaisseur  de 
la  lame  interposée,  on  affaiblit  bien  en  général,  il  est  vrai,  graduel- 
lement l'intensité  de  l'effet  produit;  mais  la  hauteur  et  le  timbre 
de  la  voix  ne  sont  nullement  altérés,  et  ce  dernier  au  contraire 
devient  de  plus  en  plus  net. 


(*)  M.  Ochorowicz  avait  déjà  montré  qu'on  peut  interposer  une  lame  de  caout- 
chouc entre  la  bouche  et  un  téléphone. 
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J^ai  observé  ce  fait,  par  exemple,  avec  une  lame  de  verre  4e 
5mm  d'épaisseur,  une  lame  de  cuivre  de  a"",  5,  une  plaque  de  liège 
de  75™",  un  bloc  de  bois  de  5o"*™»  une  couche  d^ouale  de  ap""", 
un  livre  broché  de  5o""*,  une  couche  d'édredon  d'environ  o",  3o 
entourant  Tinstrument  de  toutes  parts,  une  couche  de  sable  de 
o",o5. 

Dans  Teau,  TefTet  produit  est  remarquable  :  quand  l'instrument 
est  entouré  d'une  couche  d'eau  de  0^,02  ou  o'^^oS,  il  donne,  quand 
on  parle  à  la  surface  du  liquide,  des  résultats  un  peu  affaiblis, 
mais  le  timbre  est  parfaitement  reproduit,  et,  si  l'on  augmente 
jusqu'à  o*",i  5  Tépaisseur  de  la  couche  d'eau,  il  n'y  a  pas  de  nouvel 
affaiblissement  sensible. 

V.  Au  lieu  de  faire  varier  l'action  extérieure  sur  les  disques, 
on  peut  les  mettre  manifestement  hors  d'état  de  produire  des  sons 
fondamentaux  et  des  harmoniques  par  le  jeu  de  leur  élasticitc^ 
propre. 

i^On  sait  d'abord  qu'on  construit  de  bons  téléphones  trans- 
metteurs en  prenant  pour  diaphragme  une  membrane  quelconque 
sur  laquelle  est  collé  un  petit  morceau  de  fer,  auquel  cas  il  n'y  a 
])as  lieu  de  songer  à  des  sons  propres  de  ce  fragment  de  fer  :  c'est 
même  la  forme  primitive  du  transmetteur  de  M.  G.  Bell.  Mais  on 
peut  agir  sur  les  disques  ordinaires  :  il  suffit  de  les  charger  de 
petites  masses  eu  quelques  points  irrégulièrement  distribués  sur 
leur  surface.  On  leur  enlève  ainsi  ce  qu'on  peut  appeler  leurs  pro- 
priétés acoustiques  habituelles,  mais  nullement  leurs  qualités 
téléphoniques, 

2**  On  peut  agir  sur  la  substance  même  du  disque  {Jig-  3). 

Pour  cela,  on  prend  deux  disques  aussi  identiques  que  possible, 
au  point  de  vue  acoustique  et  téléphonique;  on  perce  l'un  d'eux 
comme  une  écumoire,  de  façon  u  enlever  environ  la  moitié  de  la 
matière  de  la  plaque  :  celle-ci,  acoustiquement,  ne  donne  plus 
aucun  son  musical;  mais,  téléphoniquement,  elle  donne  absolu- 
ment les  mêmes  effets  que  la  première,  seulement  avec  moins  d'in- 
tensité; mais  il  s'agit  ici  de  la  qualité  et  de  la  nature  des  phéno- 
mènes et  non  de  leur  intensité.  Il  faut  prendre  la  précaution,  dans 
cette  expérience,  d'encastrer  avec  la  plaque  un  disque  de  papier 
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Gd  de  même  diamètre,  ou  de  recouvrir  le  léiéphonc  d'une  lame  de 
caoutchouc,  pour  empêcher  l'air  mû  par  la  voix  de  traverser  la 
plaque  et  de  produire  une  rcsonnance  gênante  dans  la  boîte  même 
de  l'instrument. 

La  première  plaque  est  à  son  tour  déconpée  en  forme  de  roue 
à  3  ou  6  ravoas  étroits,  soutenant  un  disque  central  dont  la  surface 
est  un  peu  supérieure  à  celle  du  pôle  magnétique  en  présence. 
Dans  cet  état,  sa  masse  est  diminuée  de  moitié,  et  elle  donne  les 
mêmes  résultats  téléphoniques  que  lorsqu'elle  était  |)leine. 


Dans  ces  deux  expériences,  il  paraît  vraiment  bien  difficile 
d'admettre  la  possibilité  de  mouvements  de  la  plaque,  caractérisés 
par  ime  division  en  sections  séparées  par  des  lignes  nodales. 

3°  En  poussant  à  l'extrême  les  expériences  pré'céden les,  on  est 
conduit  naturellement  à  essayer  un  système  magnétique,  manquant 
autant  que  possible  d'homogénéité  et  de  consistance  au  point  de 
vue  élastique  ou  acoustique. 

A  cet  effet,  on  peut  prendre  une  toile  métallique  en  (il  de  fer. 
En  plaçant  un  disque  de  cette  toile  à  la  place  du  disque  ordinaire 
du  téléphone,  de  façon  qu'il  ne  soit  pas  en  contact  avec  le  pôlu 
de  l'aimant,  en  encastrant  avec  la  loile  une  feuille  de  papier, 
pour  éviter  les  effets  de  résonnance  dus  à  l'introduction  de  l'air 
par  les  mailles  de  la  toile,  on  obtient  des  effets  de  même  nature 
qu'avec  un  disque  en  fer,  mais  avec  une  intensité  moindre. 

Il  n'est  d'ailleurs  pas  nécessaire  d'encastrer  la  toile  métallique; 
il  suffit  de  la  fîxer  sur  un  support  par  trois  points,  à  une  petite 
distance  du  pdle  de  l'aimant. 

On  peut  se  servir  de  toiles  à  mailles  de  grandeur  variable,  depuis 
i""i  jusqu'à  o'"^,^  et  o^^^iS;  les  toiles  les  plus  serrées  donnent 
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les  résultats  les  plus  intenses,  ce  qui  se  conçoit  fort  bien,  indé- 
pendamment de  toute  théorie,  le  nombre  par  unité  de  surface  des. 
éléments  ma^iétiques  susceptibles  dé  réagir  d^une  manière  quel- 
conque sur  Taimant  placé  en  face  d'eux  augmentant  avec  la  finesse 
du  tissu.  Il  paraît  encore  bien  diflicile  de  songer,  avec  un  dia- 
phragme magnétique  de  cette  nature,  à  des  mouvements  transver- 
saux d'ensemble,  avec  division  en  concamérations  séparées  par 
des  lignes  nodales. 

Toutes  les  expériences  qui  viennent  d'être  indiquées  ont  été 
faites  d'ailleurs  avec  des  téléphones  à  champs  magnétiques  fort 
diflfSSrents,  savoir  : 

i^  Un  téléphone  du  système  Bell  avec  aimant  recliligne,  dont 
un  pôle  de  forme  circulaire  est  en  face  du  diaphragme  magné- 
tique ; 

2**  Un  téléphone  du  système  Gower,  où  le  diaphragme  est  attiré 
par  deux  pôles  contraires  voisins,  de  forme  rectangulaire  allongée; 

3°  Un  téléphone  du  système  d'Arsonval  agissant  par  deux  pôles 
contraires  concentriques,  l'un  circulaire  intérieur,  l'autre  annu- 
laire extérieur. 

Tous  les  trois  ont  donné  des  résultats  de  même  nature  (à  l'in- 
tensité près  des  phénomènes,  qui  n'est  pas  en  question  pour  le 
moment). 

On  ne  peut  alors  s'empêcher  de  penser  que  le  mécanisme  en 
vertu  duquel  les  diaphragmes  téléphoniques  exécutent  leurs  mou- 
vements est  tout  au  moins  analogue,  sinon  identique,  à  celui  par 
lequel  tous  les  corps  solides  de  forme  quelconque,  un  mur  par 
exemple,  transmettent  à  l'une  de  leurs  surfaces  tous  les  mouve- 
ments vibratoires,  simples  ou  complexes,  successifs  ou  simultanés, 
de  période  variant  d'une  manière  continue  ou  discontinue,  qu'on 
produit  dans  l'air  en  contact  avec  Tautre  surface.  Ce  serait  un 
phénomène  comme  ceux  qu'on  caractérise  en  Acoustique  par  le 
mot  de  résonnance. 

Dans  les  diaphragmes  d'épaisseur  suffisante,  ce  genre  de  mou- 
vements existerait  seul;  dans  les  diaphragmes  minces,  leurs 
mouvements  d'ensemble  correspondant  à  leurs  sons  propres  et 
caractérisés  par  des  formes  particulières  de  lignes  nodales  se 
superposeraient  aux  précédents,  en  vertu  de  la  loi  de  la  superpo- 
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sitîon  des  petits  mouvements,  toutes  les  fois  que  Ton  émettrait 
des  vibrations  dont  la  période  serait  la  même  que  celle  de  ces  sons 
eox*mémes  :  superposition  peut-être  plus  fâcheuse  qu'utile, 
d^ailleurs,  car,  s'il  en  résulte  en  ce  cas,  une  augmentation  d'inten- 
sité, c'est  aux  dépens  de  la  reproduction  du  timbre,  les  harmo- 
niques du  diaphragme  ne  pouvant  coïncider  que  par  le  plus  grand 
hasard  avec  ceux  des  sons  qui  mettraient  en  jeu  le  son  fonda- 
mental de  ce  diaphragme. 

Dans  le  premier  cas,  les  plaques  se  comporteraient  véritablement 
comme  de  simples  transmetteurs  de  mouvements  vibratoires, 
indépendamment  de  leur  forme  géométrique.  Dans  le  second,  elles 
agiraient  toujours  de  la  même  manière,  et  de  plus,  à  l'occasion, 
d*une  manière  en  quelque  sorte  plus  active,  plus  personnelle, 
d*après  les  lois  de  l'élasticité  relatives  à  leur  forme  géométrique, 
plus  ou  moins  modifiées  par  l'hétérogénéité  de  leur  constitution 
moléculaire,  et  par  l'indétermination  et  l'insuffisance  de  leur  encas- 
trement. 

Il  me  semble  qu'on  se  rendrait  ainsi  assez  bien  compte  des 
mouvements  généraux  et  complexes  des  diaphragmes  téléphoniques 
transmetteurs,  permettant  la  reproduction  d'une  échelle  continue 
de  sons  successifs,  et  superposés  en  accords  musicaux  ou  en  séries, 
telles  que  celles  que  l'on  considère  dans  l'explication  du  timbre; 
et,  en  même  temps,  on  s'expliquerait  les  renforcements  produits 
par  les  diaphragmes  très  minces,  à  certains  points  de  cette  échelle 
continue  et  les  altérations  du  timbre  qui  les  accompagnent  géné- 
ralement. 

Le  premier  point  de  la  théorie  du  téléphone  transmetteur, 
savoir,  la  nature  des  mouvements  du  diaphragme,  se  trouverait 
par  là  même  ramené  à  un  phénomène  connu  d'acoustique  ou 
d'élasticité. 

B.  Rôle  du  diaphragme  au  point  de  vue  de  la  transformation 
d^ énergie  qui  résulte  de  ses  nioui'ements.  —  Les  mouvements 
du  diaphragme  se  produisent  dans  un  champ  magnétique  :  il  en 
résulte  une  transformation  d'énergie  mécanique  cinétique  en 
énergie  magnétique  également  cinétique,  constituant  le  second 
point  à  étudier  dans  la  théorie  du  transmetteur. 

En  remplaçant  dans  un  téléphone  Bell  l'aimant  permanent  par 
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n'a  électro-aimant,  on  peut  faire  varier  Fintensité  du  champ  dans 
lequel  est  placé  le  diaphragme,  et  produire  d^ailleurs  des  champs 
beaucoup  plus  intenses  que  ceux  dont  on  se  sert  ordinairement. 
En  opérant  de  cette  manière,  on  constate  : 

I**  Que  si  le  disque  est  simplement  Jixé  sur  ses  bords  sans  ôtre 
encastré  complètement,  en  faisant  varier  Tintensité  du  champ,  la 
hauteur  du  bruit  produit  par  le  choc  sur  le  disque  augmente  comme 
si  on  Fencaslrait  de  plus  en  plus;  mais  cette  variation  de  hauteur, 
même  avec  des  champs  intenses,  est  beaucoup  plus  petite  que  celle 
qui  résulte  de  la  pression  sur  les  bords  due  à  Tencastrement  pro- 
gressif. Avec  des  champs  magnétiques  ordinaires  de  téléphone, 
la  variation  en  question  est  à  peu  près  insensible. 

2°  Si  le  disque  est  fortement  encastré,  l'eflet  du  champ  est  éga- 
lement à  peu  près  insensible  (*). 

Il  résulte  de  cette  première  observation  que  la  présence  du 
champ  magnétique  dans  un  téléphone  ne  change  pas  les  faits  pré- 
cédemment indiqués  relatifs  aux  effets  de  rencastrenient  ni  la  con- 
clusion qui  en  a  été  tirée. 

En  second  lieu,  il  est  évident  que  Tessentiel,  pour  la  production 
des  phénomènes  léléjphoniqucs,  est  la  présence  de  ce  champ  ma- 
gnétique :  l'intensilé  de  ces  phénomènes  dans  le  récepteur  en 
dépend  directement,  suivant  une  loi  plus  ou  moins  complexe,  et 
c'est  par  suite  de  variations  de  cette  intensité  aux  divers  points  du 


('  )  Si  Ton  pose  des  disques  sur  leur  ligne  nodalc  circulaire,  à  peu  de  distance 
du  pôle  d'un  téléphone,  les  figures  nodales  ne  sont  pas  sensiblement  allcrces;  il 
en  est  de  niùine  de  la  qualité  des  sons  produits  par  le  choc  et  de  leur  hauteur, 
(juand  les  disques  sont  bien  plans. 

Quand  les  disques  sont  un  peu  courbes,  ce  qui  arrive  souvent  quand  ils  sont 
minces,  la  hauteur  du  son  varie  (|uand  on  les  met  à  une  petite  distance  de  l'ai- 
mant; ce  son  s'élève  quand  la  convexité  est  tournée  vers  le  pôle;  il  s'abaisse^ 
(juand  c'est  la  concavité.  Avec  des  champs  suriisamment  intenses,  la  variation 
peut  atteindre  un  intervalle  d'une  seconde  mineure  environ;  mais  la  nodale  n'est 
[)us  sensiblement  altérée.  C'est  comme  si,  les  disques  ne  changeant  pas  de  diamètrct 
leur  épaisseur  augmentait  légèrement  dans  le  premier  cas  et  diminuait  dans  le 
second.  Je  n'insiste  pas  pour  le  moment  sur  ce  fait  ;  mais  il  est  bon  de  le  connaître, 
car  il  est  sensible,  même  avec  le  champ  magnétique  d'un  téléphone  Gowcr,  par 
exemple,  et  il  explique  en  même  temps  la  difliculté  d'entretenir  électriquement 
le  mouvement  de  plaques  courbes,  la  période  du  son  de  la  plaque  libre  étant  dif- 
férente de  celle  du  son  de  la  plaque  attirée  par  l'électro-aimant  d'entretien  au 
moment  mémo  de  l'attraction. 
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champ  que  s^opère  la  transformation  qui  se  manifeste  par  la  pro- 
duction de  courants  induits  dans  la  bobine  enroulée  autour  du 
pôle  magnétique.  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  ces  variations, 
dues  aux  mouvements  des  points  du  diaphragme,  ne  sont  pas 
nécessairement  liées  à  la  rigidité  de  ce  diaphragme  et  aux  qualités 
acoustiques  ou  élastiques  correspondant  à  sa  forme  géométrique. 

En  songeant  à  la  faible  rigidité  d'une  toile  métallique  en  fer 
qui  possède  pourtant,  ainsi  que  je  Tai  montré,  les  propriétés  télé- 
phoniques; en  concevant  qu'on  diminue  graduellement  cette  rigi- 
dité jusqu'à  arriver  à  une  série  de  molécules  de  fer  disséminées 
dans  un  champ  magnétique  et  qui  pourraient  en  quelque  sorte 
être  indépendantes  les  unes  des  autres,  j'ai  été  conduit  à  l'idée 
qu'on  pourrait  se  passer  de  diaphragme  rigide  ou  non,  et  agir  plus 
directement  sur  le  champ  magnétique  même. 

A  cet  effet,  j'ai  essayé  tout  d'abord,  enlevant  tout  diaphragme, 
d'agir  sur  le  pôle  unique  ou  multiple  de  divers  téléphones.  On 
n^obtient  alors  rien  de  net  dans  un  récepteur  ordinaire  :  quelque- 
fois on  produit  un  eflet  extrêmement  faible,  qui  se  traduit  dans 
un  téléphone  récepteur  par  un  son  aigu  très  faible,  se  reproduisant 
quand  on  prononce  la  même  consonne;  mais  il  n'est  pas  possible 
de  tenir  compte  d'un  phénomène  aussi  faible  et  aussi  confus,  et  il 
ne  saurait  entrer  en  rien  en  ligne  de  compte  dans  les  expériences 
suivantes  : 

J'ai  songé  ensuite  à  matérialiser,  pour  ainsi  dire,  le  champ  ma- 
gnétique avec  de  la  limaille  de  fer  jetée  sur  le  pôle  ou  les  pôles 
d'un  téléphone.  On  obtient  alors  ce  résultat  remarquable  :  il  suffit 
de  quelques  grains  de  limaille  de  fer  dessinant  dans  Vespace 
des  amorces  de  ligne  de  force  sur  le  pôle  d'un  aimant  de  télé- 
phone pour  reproduire  les  sons  musicaux  et  la  parole  arti- 
culée. 

Pour  s'en  assurer,  on  prend  comme  récepteur  un  téléphone 
ordinaire  du  système  d'Ârsonval,  par  exemple,  et  un  transmetteur 
identique.  On  enlève  le  diaphragme  en  fer-blanc  de  ce  dernier, 
puis  on  remet  le  couvercle  portant  une  embouchure  circulaire, 
dont  les  dimensions  sont  à  peu  près  égales  à  celles  du  pôle  central 
de  l'aimant. 

On  commence  par  parler  sur  l'aimant  lui-même,  à  travers  l'em- 
bouchure :  on  n'entend  rien  de  sensible  dans  le  récepteur. 
/.  de  Phy$,,  a*  série,  t.  V.  (Avril  1886.)  la 
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On  dévisse  le  couvercle,  on  pose  une  rondelle  de  papier  mince 
sur  Taimant  (pour  éviter  de  remplir  de  limaille  de  fer  rintervalle 
entre  les  pôles  de  Taimant  de  la  bobine);  on  remet  le  couvercle, 
puis  on  prend  une  petite  pincée  de  limaille  de  fer  pesant  environ 
un  décigramme  seulement,  et  on  la  laisse  tomber  à  travers  Tembou- 
chure  sur  la  rondelle  de  papier,  où  elle  se  dispose  en  forme  de 
petites  houppes  dessinant  des  amorces  de  lignes  de  force;  le  papier 
se  trouve  d^ailleurs  ainsi  appliqué  contre  les  pôles,  ce  qui  permet 
de  tourner  le  téléphone  en  tous  sens,  et  même  de  le  renverser 
sans  que  la  limaille  ni  le  papier  ne  bougent. 

On  obtient  ainsi  un  appareil  qui  possède,  sauf  l'intensité  des 
effets,  toutes  les  propriétés  d'un  téléphone  ordinaire.  En  particu- 
lier, si  l'on  parle  sur  la  limaille  à  travers  l'embouchure,  comme  on 
fait  d'ordinaire  sur  le  diaphragme,  on  entend  dans  le  récepteur, 
très  faiblement,  il  est  vrai,  mais  avec  une  articulation  nette, 
quelques  mots  des  phrases  prononcées. 

Si,  d'ailleurs,  on  veut  éviter  de  parler  directement  sur  la  limaille, 
à  cause  des  inconvénients  que  peut  produire  la  vapeur  d'eau 
exhalée  par  la  bouche,  on  peut  fermer  l'embouchure  avec  une  lame 
mince  de  mica,  de  verre  ou  de  caoutchouc,  ce  qui  n'altère  en  rien 
l'effet  produit. 

On  ajoute  ensuite,  graduellement,  de  nouvelles  quantités  de 
limaille;  les  lignes  de  force  se  dessinent  de  mieux  en  mieux  : 
l'effet  devient  de  plus  en  plus  intense.  Mais,  en  continuant  à 
ajouter  de  la  limaille,  on  arrive  à  un  maximum  d'effet,  que  l'addi* 
tion  d'une  nouvelle  quantité  de  limaille  diminue  nettement,  cir- 
constance intéressante  sur  laquelle  je  reviendrai  plus  tard. 

Cet  effet  maximum  est  certainement  de  beaucoup  inférieur,  dans 
ces  conditions,  à  l'effet  du  diaphragme  en  fer  ordinaire,  ce  qui 
lient  à  ce  que  le  nombre  de  molécules  de  fer  par  centimètre  carré 
y  est  beaucoup  moindre. 

Après  avoir  obtenu  ce  premier  résultat,  j'ai  cherché  à  augmenter 
l'intensité  de  l'effet  produit.  Pour  cela,  j'ai  songé  à  ajouter  à 
l'action  mécanique  directe  des  ondes  aériennes  sur  les  lignes  de 
force  en  limaille  l'action  de  ces  ondes  sur  un  diaphragme  non 
magnétique,  ou  du  moins  dont  le  pouvoir  magnétique  spécifique 
est  extrêmement  petit  par  rapport  à  celui  du  fer,  de  sorte  que  son 
effet  particulier  dans  le  champ  de  l'aimant  est  négligeable  dans  les 
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conditions  de  l'expérience.  Les  mouvements  propres  de  ce  dia- 
phragme servant  de  sappon  à  ta  limaille,  devaient  contribuer, 
sans  être  nuisibles  en  ce  cas,  à  augmenter  les  variations  du  cbamp. 

C'est  en  effet  ce  qui  s'est  produit  avec  des  diaphragmes  minces 
lires  des  substances  les  plus  variées,  savoir  :  carton,  mica,  verre, 
caoutchouc  vulcanisé,  eÎdc,  aluminium,  cuivre,  etc. 

Poor  faire  l'expérience,  on  découpe  les  disques  de  ces  sub- 
stances sous  une  épaisseur  de  deux  à  trois  dixièmes  de  millimètre, 
en  leur  donnant  les  dimensions  du  diaphragme  en  fer  du  téléphone 
que  l'on  emploie,  et  on  les  dispose  dans  l'instrument  comme  on  le 
fait  de  ce  diaphragme  même.  Il  suffit  alors  de  laisser  tomber  de  la 
limaillesurces  disques  à  travers  l'embouchure  du  couvercle,  comme 
on  l'a  indiqué  tout  à  l'heure,  et  l'on  obtient  on  téléphone  trans- 
metteur qui  peut  être  retourné  en  tous  sens,  et  dont  les  eiVets  sont 
|)lus  intenses  que  lorsque  la  limaille  est  posée  sur  le  pôle  même 
sans  intermédiaire.  On  peut  d'ailleurs  remplacer  le  couvercle  par 
une  lame  de  mica,  de  verre  ou  de  caoutchouc,  qui  n'altère  pas  les 
clFets  produits  tout  en  protégeant  la  limaille  et  son  support 
ifig.A). 


On  arrive  donc  ainsi  à  coiistniiic  im  télvphonc  à  limaille  de 
fer  L,  dont  les  clFcts  sont  moins  intenses,  il  est  vrai,  que  ccuv  du 
même  téléphone  à  diapitragmc  mince  en  fer,  mais  qui  possède 
peut-être,  à  un  degré  plus  élevé,  les  propriétés  téléphoniques 
essentielles,  et  en  particulier  la  reproduction  du  timbre  de  la 
parole  articulée;  de  plus,  il  est  réversible  comme  les  autres  et 
peut  servir  de  récepteur,  il  est  vrai,  peu  intense.  Mais,  si  l'on 
augmente  l'intensité  du  champ  magnétique,  l'intensité  des  elTets 
indiqués  ci-dessus  augmente  notablement. 

l'ar  exemple,  on  prend  un  gros  électro-aimant  (tel  que  ceux  qui 
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servent  à  montrer  les  courants  de  Foucault),  animé  par  un  courant 
de  5  ou  6  ampères;  on  remplace  le  noyau  aimanté  d^un  téléphone 
Bell  par  un  noyau  en  fer  doux  de  o",o4  à  o",o5  de  longueur  dont 
on  met  une  extrémité  en  contact  avec  Tun  des  pôles  de  Télectro- 
aimant  :  on  obtient  ainsi  à  Tautre  extrémité  un  champ  magnétique 
assez  intense.  En  répétant  avec  le  téléphone  ainsi  constitué  les 
expériences  ci-dessus,  les  effets  obtenus  sont  plus  intenses;  si 
bien  qu'avec  un  diaphragme  en  clinquant  de  cuivre  ou  en  carton 
et  de  la  limaille  on  peut  arriver  à  un  résultat  comparable,  pour 
rintensité,  à  celui  qu'on  obtient  avec  un  téléphone  ordinaire  muni 
de  son  diaphragme  de  fer. 

En  résumé,  la  construction  du  téléphone  à  limaille  de  fer  dé- 
montre nettement  ces  deux  points  : 

1°  La  présence  dans  le  champ  magnétique  d'un  téléphone  trans> 
metteur  de  diaphragmes  magnétiques  rigides  ou  non  n'est  nulle- 
ment indispensable  pour  produire  les  effets  téléphoniques  ;  mais 
ils  sont  utiles  pour  en  augmenter  l'intensité,  en  présentant  par 
unité  de  volume  un  plus  grand  nombre  de  molécules  magnétiques 
à  l'action  des  forces  extérieures,  ou  bien,  comme  on  dit  souvent, 
en  opérant  une  grande  concentration  des  lignes  de  force  du  champ. 

2°  Il  suffit,  pour  produire  ces  effets,  d'exercer  des  déformations 
mécaniques  directes  sur  les  lignes  de  force  du  champ  réalisées 
avec  de  la  limaille  de  fer. 

Ce  résultat  paraît  de  nature  à  mettre  mieux  en  évidence  la 
transformation  d^énergie  mécanique  en  énergie  magnétique  ciné- 
tique qui  constitue  le  fond  même  de  la  théorie  du  téléphone  trans- 
metteur. 

THÉORIE  DO  RÉCEPTEUR. 

Un  téléphone  électromagnétique  récepteur  se  compose,  d'une 
manière  générale,  d'un  aimant  à  pôles  unique  ou  multiples, 
entourés  d'hélices,  d*un  diaphragme  mince  en  fer  ou  en  acier,  de 
forme  quelconque,  encastré  sur  ses  bords  et  placé  très  près  des 
pôles  de  l'aimant. 

Lorsqu'un  transmetteur  quelconque,  téléphonique  ou  micropho- 
nique, fonctionne  dans  le  circuit  du  récepteur,  les  hélices  de  celui-ci 
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sont  sillonnées  de  courants  dont  la  nature  intime  n'est  pas  encore 
bien  connue,  mais  (et  cela  suffit  pour  Tobjet  que  nous  avons  en 
vue),  par  suite  de  la  manière  même  dont  ces  courants  sont  produits, 
par  eiLemple  quand  on  parle  sur  le  transmetteur,  il  est  certain 
qu^ils  résultent  de  la  superposition  d'effets  complexes  et  éprouvent 
à  chaque  instant  des  variations  continuelles  dans  toutes  leurs  pro- 
priétés, soit  qualitatives,  comme  leur  signe,  soit  quantitatives, 
comme  leur  intensité. 

L'étude  de  ces  courants,  de  leur  nature  propre,  de  leurs  varia- 
tions est  fort  difficile  et  fort  délicate,  et  nous  la  laissons  de  côté 
pour  le  moment.  Les  effets  propres  du  récepteur  commencent -à 
partir  du  moment  où  ces  courants  lui  arrivent  et  où  s'opère  la 
transformation  d'énergie  électrocinétique  en  énergie  magnétique 
dans  l'aimant  et  dans  le  champ  magnétique  qui  l'entoure. 

Les  recherches  relatives  à  ces  effets  ont  été  faites  à  deux  points 
de  vue  :  au  point  de  wlq  pratique,  en  vue  d'augmenter  le  rende- 
ment des  récepteurs  et  l'intensité  de  leurs  mouvements.  Une  quan- 
tité considérable  de  travaux  ont  été  effectués  dans  toutes  les  parties 
du  monde  et  l'on  travaille  encore  beaucoup,  de  toutes  parts,  dans 
cette  voie.  Je  compte  revenir  bientôt  sur  les  résultats  acquis  à  cet 
égard  ;  mais  ce  qui  m'occupe  en  ce  moment,  c'est  un  second  point 
de  vue  de  la  question  des  récepteurs,  celui  de  la  théorie  de  ses 
effets. 

Un  grand  nombre  d'études  intéressantes  ont  été  faites  aussi  de 
toutes  parts  sur  ce  sujet,  et  leur  bibliographie  serait  certainement 
très  étendue.  Du  Moncel,  principalement,  a  donné  dans  La  Lu- 
mière électrique  une  analyse  de  ces  études,  au  fur  et  à  mesure 
qu'elles  étaient  connues,  et  il  a  résumé  les  plus  importantes  dans 
les  éditions  successives  de  son  livre  sur  le  Téléphone,  en  indiquant 
les  noms  de  ceux  qui  les  ont  faites. 

Je  crois  qu'on  peut  résumer  les  résultats  ainsi  acquis  en  vue 
(l'éclaircir  la  théorie  du  récepteur  dans  les  deux  points  suivants  : 

1°  Toutes  les  parties  d'un  récepteur  électromagnétique  :  noyau, 
hélice,  plaque,  manche,  etc.,  sont  simultanément  en  vibration; 

2°  On  peut  employer  dans  les  transmetteurs  des  diaphragmes 
en  fer  de  toutes  épaisseurs,  jusqu'à  o™,i5. 

Il  résultait  déjà  du  premier  point,  mis  en  lumière  principalement 
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par  MM.  Boudet  de  Paris,  Labordc,  A.  Bréguet,  Ader,  du  Moncel, 
que  ]a  présence  du  diaphragme  n'était  pas  pins  indispensable  dans 
le  transmetteur  qu'elle  ne  Test  dans  le  récepteur,  ainsi  que  je  l'aï 
montré  plus  haut. 

Cependant  il  faut  bien  remar([uer  que  les  effets  de  beaucoup 
les  plus  énergiques  sont  ceux  de  la  plaque.  On  n*a  pu  mettre  hors 
de  doute  les  vibrations  du  noyau  et  de  l'hélice  dans  les  récepteurs 
ordinaires  qu'en  employant  des  courants  transmetteurs  extrême- 
ment énergiques,  et,  quand  on  a  voulu  se  servir  de  transmetteurs 
ordinaires,  il  a  fallu  opérer  sur  des  récepteurs  présentant  des  dis- 
positions spéciales  ou  très  simplifiées,  comme  l'ont  fait  particu- 
lièrement MM.  Ader  et  du  Moncel. 

Il  résultait  du  second  point,  indiqué  déjà  par  M.  G.  Bell  et 
nettement  prouvé  par  M.  A.  Bréguet,  qu'il  y  avait  dans  le  récepteur 
d'autres  effets  que  ceux  qui  pouvaient  résulter  des  vibrations 
transversales  correspondant  au  son  fondamental  et  aux  harmo- 
niques du  diaphragme. 

On  sait  que  du  Moncel,  appuyant  une  théorie  sur  ces  deux 
catégories  de  faits,  a  soutenu  que  les  efl'ets  du  téléphone  récepteur 
étaient  principalement  dus  à  des  vibrations  moléculaires  du  noyau 
de  l'électro-aimant  (analogues  à  celles  qu'avaient  étudiées  Page, 
de  la  Rive,  Werlheim,  Ilciss,  etc.)  surexcitées  et  renforcées  par 
le  diaphragme  fonctionnant  comme  une  armature. 

Voici  du  reste  un  passage  extrait  de  la  4*^  édition  (1882)  de  son 
livre  sur  le  Téléphone  (p.  268),  qui  résume  bien  la  théorie  : 

«  Quelles  que  soient  les  conditions  magnétiques  du  barreau, 
les  courants  induits  de  différente  intensité  qui  agissent  sur  lui 
provoquent  des  modifications  dans  son  état  magnétique,  d'où 
résultent  des  vibrations  moléculaires  par  contraction  et  dilatation. 
Les  vibrations  se  produisant  également  dans  rarinature,  sous 
l'iniluence  des  aimantations  et  désaimantations  qui  y  sont  déter- 
minées par  Faction  magnétique  du  noyau,  renforcent  celles  de  ce 
r^oyau,  en  même  temps  que  les  modifîcations  dans  Tétat  magné- 
tique du  système  se  trouvent  amplifiées  par  suite  de  la  réaction 
des  deux  pièces  magnétiques  l'une  sur  l'autre.  » 

Il  V  a  certainement  du  vrai  dans  cette  théorie;  mais  elle  est 
incomplète,  en  ce  sens  que  les  vibrations  moléculaires  du  noyau 
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du  récepteur  ne  sont  qu^un  phénomène  accessoire  et  non  principal. 

En  tout  cas,  je  crois  qu'on  peut  présenter  assez  simplement  la 
théorie  du  téléphone  électromagnétique  récepteur,  en  se  reportant 
aux  faits  qui  m'ont  servi  de  base  pour  la  théorie  du  transmetteur, 
qui  résultent  d'études  faites  sur  des  téléphones  de  formes  ordi^ 
naires  et  qui  ont  été  étendus  à  des  récepteurs  de  même  forme. 

Il  me  suffira  de  les  rappeler  successivement  en  les  résumant,  et 
je  n'aurai  presque  partout  qu'à  remplacer  le  mot  transmetteur 
par  le  mot  récepteur. 

I.  Le  récepteur  est  soumis  constamment  à  des  effets  variables  : 
les  mouvements  qui  en  résultent  dans  le  diaphragme  ne  peuvent 
être  que  forcés;  ils  ne  peuvent  pas  correspondre  en  général  aux 
sons  particuliers  de  ce  diaphragme  (fondamental  et  harmoniques). 

II.  Le  diaphragme  du  récepteur,  avec  son  encastrement  indé- 
terminé, ne  peut,  pas  plus  que  celui  du  transmetteur,  effectuer, 
en  vibrant  transversalement,  une  série  continue  de  sons  ou  d'ac- 
cords musicaux  dont  la  hauteur  varie  graduellement  :  ses  sons 
particuliers  forment  une  série  limitée  et  discontinue.  A  plus  forte 
raison,  ne  peut-il,  à  l'aide  de  mouvements  transversaux,  effectuer 
les  vibrations  complexes  nécessaires  pour  la  reproduction  du 
timbre  d'une  voix  qui  parle  sur  le  transmetteur. 

III.  II  est  nécessaire  que  ce  diaphragme  prenne  des  mouvements 
d'un  autre  genre,  car  on  peut  lui  donner,  sans  altérer  ses  propriété.s 
de  reproduction  téléphonique  des  sons  (intensité  des  effets  mise  à 
part),  des  épaisseurs  telles  (de  o", 002  ào"*,i5o)  que  le  son  fonda- 
mental et  ses  harmoniques  soient  beaucoup  au-dessus  de  ceux  de 
la  voix  humaine. 

IV.  Ainsi  que  je  l'ai  indiqué  pour  le  transmetteur,  on  peut 
interposer  entre  l'oreille  et  le  récepteur  des  lames  d'une  matière 
quelconque  :  les  propriétés  téléphoniques  et,  en  particulier,  la 
reproduction  du  timbre  ne  sont  pas  altérées  par  cette  interposi- 
tion. 

V.  Un  diaphragme  fonctionne  aussi  bien  comme  récepteur  que 
comme  transmetteur^  lorsqu'il  est  chargé  de  masses,  même  irrégu- 
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lièrement  distribuées;  il  suiBt,  à  la  rigueur,  pour  en  être  convaincu 
de  songer  que  les  diaphragmes  du  téléphone  Gower,  chargés  de 
leur  appareil  d'appel,  sont  excellents. 

Il  en  est  de  même  quand  on  fend,  perce,  découpe  le  diaphragme. 

VI.  Enfin,  le  téléphone  transmetteur  à  limaille  de  fer,  que  j*ai 
décrit  ci-dessus,  est  réversible,  ainsi  que  je  Tai  déjà  indiqué,  et 
peut  fonctionner  comme  récepteur. 

Il  est  donc  bien  démontré  par  cet  ensemble  de  faits  : 

1°  Que  pour  la  réception,  pas  plus  que  pour  la  transmission,  la 
rigidité  du  diaphragme  n'est  indispensable; 

2°  Qu'il  suffit,  pour  recevoir  comme  pour  transmettre,  de  donner, 
en  quelque  sorte,  un  support  matériel  aux  modifications  rapides 
produites  dans  le  champ  magnétique  du  récepteur  par  les  courants 
induits  qui  parcourent  l'hélice  ;  on  y  arrive  simplement  avec  de  la 
limaille  de  fer  qui  se  dispose  suivant  les  lignes  de  force  ; 

3°  Que  le  diaphragme  ne  sert  qu'à  augmenter  V intensité  des 
effets  :  d'abord,  en  concentrant  les  lignes  de  force  du  champ,  et, 
en  second  lieu,  en  augmentant  la  masse  d*air  à  laquelle  sont  trans- 
mis les  mouvements  résultant  de  la  transformation  d'énergie  qui 
s'opère  aux  divers  points  du  champ  magnétique. 

Quand  le  diaphragme  est  épais,  les  mouvements  dont  il  est 
animé  et  qui  se  transmettent  à  l'air  environnant  et  à  l'oreille  sont, 
lorsqu'il  fonctionne  comme  transmetteur,  des  mouvements  de  ré- 
sonnance  indépendants  de  la  forme  extérieure. 

Quand  il  est  très  mince,  les  mouvements  particuliers  correspon- 
dant aux  sons  qu'il  peut  produire  (fondamental  et  harmoniques), 
en  vertu  de  sa  forme  géométrique  et  de  sa  structure  en  vibrant 
transversalement,  peuvent  se  superposer  aux  précédents.  En  effet, 
il  peut  arriver  alors  que  ces  sons  se  trouvent  dans  les  limites  de 
hauteur  où  se  meut  ordinairement  la  voix  humaine,  de  Vut^  à  Vut^  ; 
mais  alors,  comme  les  harmoniques  de  la  voix,  pas  plus  que  ceux 
des  instruments  de  musique  usuels,  ne  peuvent  coïncider  avec 
ceux  du  diaphragme  que  par  le  plus  grand  des  hasards,  l'intensité 
des  effets  ne  peut  s'obtenir  ainsi  qu'aux  dépens  de  la  bonne  repro- 
duction du  timbre.  L'expérience  ne  laisse  aucun  doute  sur  l'exac- 
titude de  cette  conséquence  de  la  théorie. 
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Ainsi  donc,  en  diminuant  Tépaisseur  du  diaphragme,  on  perd 
en  qualité  ce  qu^on  peut  gagner,  pour  ainsi  dire,  en  quantité  ou 
intensité.  Mais,  même  sur  ce  dernier  point,  il  y  a  un  maximum 
pour  le  récepteur,  comme  je  Tai  indiqué  pour  le  transmetteur  à 
limaille  de  fer.  Pour  un  champ  magnétique  d'intensité  donnée,  il 
y  a,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  une  épaisseur  de  diaphragme 
qui  donne  un  effet  téléphonique  maximum.  Ce  résultat,  analogue 
à  celui  qu'on  trouve  dans  d'autres  phénçmènes  électromagné- 
tiques, peut  expliquer  l'insuccès  de  beaucoup  de  tentatives  faites, 
un  peu  au  hasard,  en  vue  d'augmenter  l'intensité  des  effets  des 
récepteurs  téléphoniques  électromagnétiques. 
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Par  m.  VASCHY. 

Étant  admise  a  priori  l'attraction  de  la  matière,  on  conçoit 
comme  une  chose  presque  évidente  qu'elle  doit  s'exercer  en  raison 
inverse  du  carré  des  distances,  ou  en  raison  inverse  des  surfaces 
des  sphères  ayant  pour  centres  les  masses  influençantes  et  passant 
par  les  masses  influencées.  Mais  on  n'a  pas  démontré  jusqu'ici,  à 
notre  connaissance,  la  nécessité  même  de  cette  attraction,  quoique 
l'on  ait  fait  diverses  tentatives  à  ce  sujet,  en  partant  de  certaines 
hypothèses  sur  la  constitution  de  la  matière. 

L'un  des  essais  de  démonstration  qui  ont  été  publiés  est  le  sui- 
vant. On  considère  la  matière  dite  pondérable  comme  composée 
d'atomes  grossiers  M  plongés  dans  l'éther,  c'est-à-dire  dans  un 
milieu  extrêmement  subtil  constitué  par  des  atomes  m  lancés 
également  dans  toutes  les  directions.  Les  atomes  m  d'éther  qui 
viennent  choquer  M  dans  tous  les  sens  tendent  à  lui  imprimer  des 
impulsions  dont  la  résultante  est  nulle  à  cause  de  la  symétrie  du 
milieu.  Toutefois,  si  un  autre  atome  M'  se  trouve  en  présence 
de  M,  il  lui  constitue  un  écran  qui  détruit  cette  symétrie  en  em- 
pêchant un  certain  nombre  d'atomes  m  d'aller  bombarder  M. 
L'impulsion  communiquée  à  M  par  les  atomes  m  venant  du  côté 
de  M'  est  donc  diminuée.  Il  en  résulte  que  M  subit  une  attraction 
apparente  dans  cette  direction. 
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Cette  démonstration  est  très  simple  et  peut  séduire  au  premier 
abord,  mais  elle  est  inexacte.  Si,  en  effet,  un  certain  nombre 
d^atomes  d'éther,  qui  viendraient  choquer  M,  en  sont  empêchés 
par  la  rencontre  de  M',  d'autres,  par  contre,  qui  ne  seraient  pas 
venus  sur  M,  y  sont  renvoyés  par  leur  réflexion  sur  M';  et  rien  ne 
prouve  qu'il  n'y  ait  pas  compensation  entre  ces  deux  eflels  qui 
tendraient,  le  premier  à  attirer  M  vers  M',  le  second  ù  le  re- 
pousser. 

Nous  allons  reprendre  la  même  hypothèse  d'une  matière  con- 
stituée par  des  atomes  grossiers  M  plongés  dans  l'élher,  et  mon- 
trer que  l'application  des  lois  de  la  Mécanique  rationnelle  conduit 
à  la  nécessité  de  l'attraction  apparente  de  la  matière  par  la  ma- 
tière. Nous  devons  ajouter  que  nous  considérons  celle  liypolhèso 
simplement  comme  un  cas  idéal  que  nous  prenons  comme  sujet 
d'étude  et  ([ui,  s'il  ne  correspond  pas  à  la  constitution  réelle  de  la 
matière,  ne  renferme  en  lui-même  aucune  impossibilité  méca- 
nique. Nous  n'admettrons  a  priori  aucune  action  à  dislance,  do 
telle  sorte  que  les  atomes  M  et  m  auront  des  mouvements  recti- 
lignes  et  uniformes  tant  qu'ils  ne  se  rencontreront  pas.  Mais  nous 
ferons  les  suppositions  suivantes  :  i"  il  n'y  a  pas  lieu  de  consi- 
dérer pour  un  atome  un  état  de  chaleur  ou  d'énergie  potentielle 
quelconque;  sa  seule  énergie  est  représenlée  |)ar  sa  denii-forre 
vive  de  translation,  d'où  il  résulte  que  le  choc  dos  deux  atomes  i\v 
doit  pas  changer  la  somme  de  leurs  forces  vives;  'i^  les  masses  m 
sont  égales  et  ne  font  par  conséquent  qu'échanger  leurs  vitesses 
réciproques  lorsqu'elles  se  rencontrent  ;  tout  se  passera  dans  celto 
hypothèse  comme  si  elles  ne  se  rencontraient  jamais. 

Cela  posé,  considérons  un  atome  M  isolément  plongé  dans 
l'élher  et  en  repos  apparent.  Nous  disons  apparent,  car  le  repos 
de  M  ne  saurait  être  absolu,  chacun  dos  atomes  m  qui  viennent  lo 
choquer  successivement  lui  donnant  une  poussée,  M  décrit  des  os- 
oillalions  qui,  à  cause  de  l'égalité  de  ces  poussées  successives  dans 
tous  les  sens,  sont  très  restreintes  et  très  rapides  au  point  de 
donner  l'illusion  de  l'immobilité.  La  considération  de  ces  poussées 
et  de  ces  oscillations  est  d'ailleurs  essentielle  pour  la  démonstra- 
tion; car,  si  Ton  regardait  M  comme  inébranlable,  la  présence  de 
cette  masse  ne  modifierait  pas  l'état  général  du  milieu  environnant; 
les  pressions^  et//  de  l'élher  sur  les  deux  faces  d'un  élément  a* 
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quelconque  seraient  égales,  comme  si  M  n'existait  pas,  et  une 
masse  M' placée  en  «•  n'éprouverait  de  la  part  de  M  ni  attraction  ni 
répulsion. 

M  cédant,  au  contraire,  sous  le  choc  de  chacun  des  atomes  /?i, 
la  vitesse  de  Tun  de  ceux-ci,  qui  était  V,  deviendra  (V  -j-  c)  après 
le  choc,  i'  étant  positif  ou  négatif;  el,  si  Ton  considère  les  1\ 
atomes  m  qui   rencontrent  M  dans  Funilé  de  temps,  leur  force 
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vive,  qui  était  ^^mV^,  deviendra  \^  /?i(V  -h  r)-.  Comme  le  mon- 

vcmenl  de  M  est  oscillatoire  et  (jue  sa  variation  de  force  vive  dans 
l'unité  de  temps  est  nulle,  il  doit  en  être  de  même  de  la  variai io:» 
de  force  vive  des  N  atomes  m.  On  a  donc 


^m{\^vy=^^m\^', 


do  II 

N  N 

et  Ton  voit  que  ^/«i'  est  essentiellement  négatif. 


N 


D'autre  part,  le  nombre  des  atomes  m  ayant  choqué  M  et  qu» 
traverseront  dans  l'unité  de  temps  la  surface  de  la  sphère  ayant  M 
pour  centre,  R  pour  rayon  et  contenant  l'élément  o-,  sera  égale- 
ment N  lorsque  le  régime  permanent  sera  atteint.  Sur  ces  N 
atomes,  qui  sortent  tous  normalement  à  la  sphère,  le  nombre  de 
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ceux  qui  arrivent  sur  o-  est 

Ils  déterminent  sur  cet  élément,  considéré  comme  une  paroi, 
une  pression  proportionnelle  à  leur  quantité  de  mouvement 

n 

Soit 

n 

cette  pression.  Sans  la  présence  de  M,  elle  serait  simplement 

n 

les  vitesses  V  n'ayant  pas  été  modifiées,  et  elle  serait  exactement 
équilibrée  par  la  pression  due  aux  atomes  venant  sur  o-  dans  les 
autres  directions.  Donc  l'excès  de  pression  sur  7  dû  à  la  présence 
de  M  sera 


Puisque  n  est  égal  à  N  ; — ^  >  on  aura 


et,  comme  nous  avons  vu  que  \^  nii^  est  essentiellement  négatif, 

N 

en  réalité  l'élément  o-  subit  une  attraction  vers  M  au  lieu  d'une 
poussée. 

Que  l'on  suppose  maintenant  à  la  place  de  l'élément  idéal  o-  un 
atome  M',  il  subira  l'action  de  celte  force  attractive  /,  qui,  ainsi 
que  le  montre  la  formule,  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la  dis- 
tance. 

Nous  avons  supposé  implicitement,  dans  cette  démonstration, 
que  les  vitesses  Y  des  atomes  d'éther  avant  le  choc  étaient  égales. 
Il  est  aisé  de  voir  que  cette  restriction  est  inutile,  car  il  suilit  de 
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diviser  les  atomes  qui  viennent  choquer  M  en  groupes  dans  les- 
quels les  vitesses  sont  égales.  Chacun  de  ces  groupes  donnera  lieu 
à  une  attraction  et  la  résultante  de  leurs  eflets  sera  une  attrac- 
tion. 

Il  résulte  des  considérations  exposées  plus  haut  que  la  présence 
de  M  trouble  Tétat  de  l'éther  ambiant;  elle  doit  en  particulier 
modifîer,  en  un  point  quelconque  7,  sa  densité  et  la  force  vive  des 
atomes  m  contenus  dans  Tunité  de  volume.  Nous  allons  calculer 
ces  modifications  : 

1^  Soit  N'  le  nombre  des  atomes  m  ayant  choqué  M  dans  Tunité 
de  temps  et  Payant  quitté  avec  la  vitesse  (V  -f-  v).  Lorsqu'ils  ar- 
rivent sur  la  sphère  de  rayon  R,  ils  occupent  une  couche  sphë- 
vique  d'épaisseur  (V  -h  v)  dont  le  volume  est,  par  suite, 

4iîR«(V-+-(^), 

en  supposant  Tunité  de  temps,  qui  est  arbitraire,  assez  faible  pour 
que  l'épaisseur  (V  -H  v)  soit  très  petite  par  rapport  à  R.  La  den- 
sité de  ces  N'  atomes  dans  la  couche  en  question  est  donc 

N'fw  I      ^7^     m 


V 


4itR«(V-^i^)       iTzK^J^M  -^v 


N' 


et  l'ensemble  des  N  atomes  ayant  choqué  M,  dans  l'unité  de  temps, 
avec  des  vitesses  diverses,  aura  pour  densité 


4 


I      "^      m 

N 

Sans  la  présence  de  M,  cette  densité  serait 


4 


I       ^  m 
¥R«  JL  V 


Donc  l'excès  de  densité  de  l'éther  en  o-,  dû  à  la  présence  de  M, 

est 


^  __       I      ^     m  1      ^  m 


N 

OU 


'  =  -"4¥Ri2- 


4icR«jirfV(V-hP)' 
aleur  essentiellement  positive. 


i-a  VASCHY. 

Si  Ton  regarde  ^  comme  très  petit,  ce  qui  doit  être,  r^  étant  luî- 
niémc  très  petit,  on  aura  une  eiiprcssion  très  simple  de  o  en  le 
développant  suivant  les  puissances  de  y> 

L    >  i^  *^  J 


—7-,  >  mi'*  =  —  >  mv  =  — - —  - 


en  remarquant  que 

mv  = 

et  en  négli^jcant  les  termes  du  développement  a  partir  de  ^  wiç»^, 
ce  qui  donne  finalement 

L'inconnue  (S//ip)  a  disparu  cl  l'on  voil  que  Tattraction  spéci- 

f 
fiquo  ^  de  M  sur  rélémcnl  o-  est  proportionnelle  à  l'exccs  de  den- 
sité 0  de  Télhcr  en  o-,  au  carré  de  la  vitesse  V  des  atomes  //î,  et 

K 

contenant  un  facteur  numérique  —  dont  la  valeur  nous  est  actuel- 
lement inconnue. 

'.4"  Nous  venons  de  voir  que,  dans  Tunité  de  volume  en   a-,  la 
jnasse  des  atomes  qui  ont  choqué  M  est 


N 


Si,  au  lieu  de  la  masse  de  ces  atomes,  on  veut  connaître  leur  force 
vive  totale,  on  n'a  qu'à  ronq)laccr  chaque  masse  m  par  la  force 
vivo  m{\  -r  v)-,  ce  (jui  donne 

N  N 

L'accroissement  de  force  vive  dû  à  la  présence  de  M  est  donc 
évidemment 
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ou 

X 

et  l'on  peut  écrire 

/  =  -  K\V. 

W  est  négatif,  et  l'on  voit  que  l'attraction  spécifique  de  M  en  o- 
est  proportionnelle  au  décroissement  de  la  force  vive  de  l'éthcr 
contenu  dans  l'unité  de  volume  en  o-. 

En  résumé,  nous  avons  mis  en  évidence  dans  un  cas  simple  la 
nécessité  de  l'attraction  de  la  matière,  la  loi  de  l'inverse  du  carré 
des  distances,  ainsi  qu'un  phénomène  essentiellement  lié  à  l'attrac- 
tion, savoir  le  mouvement  oscillatoire  forcé  d'un  atome  M  plongé 
dans  l'éther.  Quant  à  la  démonstration  de  la  loi  du  produit  des 
masses  et  au  calcul  du  coefiicient  dit  numérique  dans  la  for- 
mule de  Newton,  ils  paraissent  bien  difficiles  sans  l'introduction 
d'une  hypothèse  sur  la  notion  même  de  masse.  Ainsi,  en  suppo- 
sant que  les  atomes  M  et  M'  en  présence  soient  des  sphères  de 
grands  cercles  o-  et  o^,  la  force /d'attraction  entre  eux  serait  pro- 
portionnelle :    I**  à  la  section   cr'  que  M'   présente  au  choc  des 

atomes  m  venant  de  M;  a"  à  ^''î^*   et,  par  suite,   à  la  section  t 

X 

de  M,  puisque  le  nombre  N  des  atomes  m  qui  choquent  M  dans 

l'unité  de  temps  doit  évidemment  être  proportionnel  à  t;  3"  à  rr-» 

comme  on  l'a  vu  plus  haut.  Par  suite,  on  aurait  la  formule  symé- 
trique 


011  le  produit  77'  paraît  devoir  jouer  le  rôle  du  produit  des  masses 
M  et  M'.  Nous  ne  chercherons  point  au  moyen  de  quelle  hypo- 
thèse on  pourrait  remplacer  tt'  |)ar  iMM'. 

La  démonstration  que  nous  avons  donnée  de  "la  loi  d'attraction 
ne  s'applique  pas  si  la  distance  des  atomes  M  et  M'  est  du  même 
ordre  de  grandeur  que  leurs  dimensions.  Elle  est  également  en  dé- 
faut si  entre  ces  atomes  s'en  trouvent  d'autres  en  ligne  droite  avec 
eux.  Ces  cas  paraissent  plus  difficiles  à  traiter;  ils  présentent 
d'ailleurs   d'autant  moins  d'intérêt   que,  pour  diverses    raisons. 
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Fhypothèse  qui  nous  a  servi  d'étude,  d'un  éther  constitué  par  des 
atomes  m  tous  égaux  entre  eux,  nous  semble  n'être  pas  la  vraie. 
Une  autre  hypothèse  plus  compliquée,  en  vertu  de  laquelle  l'éther 
serait  composé  d'atomes  m  très  ténus  et  plongés  eux-mêmes  dans 
un  milieu  d'atomes  [x  infiniment  plus  subtils,  se  prêterait  sans 
doute  mieux  à  la  démonstration  générale  de  la  loi  d'attraction, 
ainsi  qu'à  l'explication  des  phénomènes  optiques. 

Nous  ferons  encore  remarquer  que  la  gravitation,  telle  que  nous 
venons  de  la  constater,  résulte  du  seul  fait  de  la  présence  d'a- 
tomes M  en  repos  apparent  dans  le  milieu.  Si  l'atome  M  est  animé 
d'un  certain  mouvement,  à  l'attraction  newtonienne  qu'il  exerce 
s'ajouteront  d'autres  actions.  Par  exemple,  si  ce  mouvement  est 
rectiligne,  on  sera  conduit  à  des  actions  du  genre  de  celles  que  l'on 
constate  en  Électrodynamique  et  qui  varient  non  seulement  avec 
la  distance,  mais  encore  avec  l'orientation.  Si  le  mouvement  est 
vibratoire,  comme  paraît  être  celui  des  atomes  pondérables,  on 
aura  des  actions  à  distance  qui  afiecteront  un  caractère  de  périodi- 
cité comme  en  Chaleur  et  en  Optique. 

Ces  considérations  n'offrent  qu'un  très  vague  aperçu.  Elles  jus- 
tifient toutefois,  jusqu'à  un  certain  point,  le  choix  de  l'hypothèse 
admise  plus  haut  sur  la  constitution  de  la  matière  en  montrant 
qu'elle  peut  être  assez  féconde  pour  conduire  à  diverses  lois  de  la 
Physique  et  que  ses  applications  ne  sont  pas  bornées  à  celle  de  la 
gravitation  universelle. 


EZPÉRIEHGES  DE  THERMO-ÉLEGTRIGITÉ; 
Par  mm.  L.  PILLEUR  et  E.  JANNETTAZ. 

Nous  nous  sommes  eflbrcés  de  prouver  que,  si  l'on  chauffe  en  un 
point  déterminé  un  corps  conducteur  présentant  une  texture  schis- 
teuse, on  détermine  dans  ce  corps  des  courants  thermo-électriques. 

Nos  expériences  ont  porté  sur  le  zinc,  l'étain,  le  fer  et  le  cuivre. 
On  a  communiqué  la  texture  schisteuse  ou,  si  l'on  veut,  le  long- 
grain,  à  chacun  de  ces  métaux,  par  des  laminages  soignés  exécutés 
sous  nos  yeux  dans  les  ateliers  de  M.  Pirot. 

On  chauffe  un  point  A  au  centre  de  la  plaque  à  étudier  et  l'on 
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établit  une  prise  de  courant  au  point  B  situé  sur  Tautre  face  de  la 
plaque,  à  Textrémité  de  la  ligne  qui  va  rejoindre  le  point  chaud  A 
par  le  travers  du  long-grain,  l'autre  prise  en  un  point  C  situé  à 
l'extrémité  de  la  ligne  qui  va  rejoindre  le  point  chaud  A  en  siti- 
vcuit  le  sens  du  long-grain. 

On  a  toujours  obtenu  un  courant  dirigé  de  B  vers  G,  à  travers 
le  circuit  extérieur.  LUntensité  du  courant,  pour  un  même  métal, 
parait  liée  à  l'importance  du  long-grain.  Ainsi,  du  zinc  laminé 
quatre  fois  a  donné  un  courant  moins  fort  que  du  zinc  laminé  six 
fois.  Mais  du  cuivre  ayant  beaucoup  de  long-grain,  c'est-à-diro 
bien  plus  cassant  dans  un  sens  que  dans  Tautre,  a  donné  un  cou- 
rant moins  fort  que  de  Tétain  qui  ne  paraissait  pas  avoir  de  long- 
grain  appréciable.  Il  faut  d^ailleurs  noter  que  cet  étain  avait  passé 
six   fois   sous  le   laminoir;    ainsi   donc,  le    phénomène  thermo- 
rlectrique  que  nous  étudions  révèle   l'action  du  laminoir,  alors 
même  qu'elle  n'est  pas  appréciable  sous  le  rapport  de  la  cassure. 
Les  courants  les  plus  forts  ont  été  donnés  par  le  zinc,  et  les 
inoins  forts  par  le  cuivre. 

Mais  ces  courants  sont,  somme  toute,  assez  difficiles  à  constater, 
sans  doute  par  la  facilité  qu'ils  ont  à  se  rejoindre  à  travers  la 
]>laque  méme^  on  a  pu  obtenir  des  effets  beaucoup  plus  intenses 
CD  découpant,  dans  la  plaque  métallique,  une  équerre  dont  une 
branche  prenait  le  long-grain  en  travers,  l'autre  branche  en  long, 
et  réunissant,  par  le  circuit  extérieur,  les  deux  extrémités  de 
Téquerre. 


DOUBLE  LURETTE  PHOTOMÉTRiaUE  A  LUMIÉBE  POLARISÉE  (  >  ) , 

Par  m.  Léon  GODARD. 

Cet  appareil  {/ig»  1),  commandé  par  P.  Desains  en  mai  1884, 
se  compose  d'un  oculaire  positif,  de  o™,  01  de  foyer,  d'un  parallé- 
lépipède en  crown  PP  à  double  réflexion.  L'une  des  lunettes  porte 
un  objectif  achromatisé,  un  foucault  F  faisant  fonction  de  polari- 
seur,  un  nicol  analyseur  N,  pouvant  tourner  autour  de  l'axe  du 


(*)  Construite  par  MM.  J.  Duboscq  cl  Ph.  Pcllin. 

/.  de  Phys.,  a*  série,  t.  V.  (Avril  1886.)  ,3 
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luhe  de  cette  lunette.  Une  alidade,  mobile  sur  un  petit  cercle  di- 
visé (yî»".  a),  indique  la  position  de  ce  nicol.  L'autre  lunette  porle 
une  lame  de  verre  V,  destinée  à  compenser  le  retard  produit  par 
le  Foucault  et  le  nicol,  ainsi  qu'un  objectif  achromatisé  dont  la 
distance  focale  est  différente  de  celle  du  premier  objectif.  Ces 
deux  objectifs  peuvent  être  déplacés  au  moyen  de  vis  à  crémaillère. 
Cet  appareil  avait  été  imaginé  par  P.  Desains  pour  servir  aux 
recherches  que  j'avais  entreprises  au  laboratoire  d'enseignement 
<!e  la  Physique  à  la  Sorbonne,  sur  la  réflexion  de  la  lumière. 
Malheureusement  il  ne  put  servir,  car  la  lame  de  verre  V  et  l'ob- 
jectif correspondant  ne  donnaient  pas  une  compensation  suffisante 
pour  permettre  la  mise  au  point. 

Fig.  3. 


1^» 


\\i 


La  lunette  fut  modifiée  sur  mes  indications  en  octobre  1884. 
Les  deux  tubes  portent  des  objectifs  égaux,  de  5o'""  de  fover,  des 
foucaults  F,  F  (jftff'  3  )  identiques,  ainsi  que  des  niçois  identiques 
IS,  N.  Un  petit  bouton  extérieur  permet  de  donner  un  très  faible 
mouvement  de  rotation  au  nicol  du  tube  inférieur,  de  façon  àamener 
l'égalité  des  deux  images  quand  on  commence  les  expériences. 
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Un  faisceau  horizontal  de  rayons  parallèles,  émanant  d'une 
source  unique,  tombe  sur  un  écran  percé  de  deux  ouvertures  con- 
venablement espacées,  puis  sur  une  glace  inclinée,  et  enfin  est 
concentré  soit  sur  une  plaque  diffusante,  soit  sur  un  miroir  poli. 
Les  faisceaux  diffusés  ou  réfléchis  sont  reçus  dans  les  deux  tubes 
de  celte  lunette  photométrique  qui  est  mobile  le  long  d'un  cercle 
divisé  vertical,  passant  entre  ceux-là,  et  dont  le  centre  se  trouve 
sur  le  miroir  au  point  de  symétrie  des  fentes  lumineuses.  On  fait 
tomber  tout  d'abord  les  deux  faisceaux  sur  le  miroir  qui  doit  servir 
de  terme  de  comparaison  ;  puis,  le  système  étant  réglé  et  Tun  des 
faisceaux  tombant  sur  ce  miroir,  on  fait  arriver  l'autre  sur  la  plaque 
réfléchissante  que  Von  veut  étudier. 

Cette  disposition  a  l'avantage  de  n'employer  qu'une  seule  source 
de  lumière,  et  par  suite  de  rendre  constamment  identique  la  com- 
position des  faisceaux  incidents.  On  conçoit  aisément  la  possibilité 
de  se  servir  dans  ces  expériences  de  sources  monochromatiques, 
ou  de  modifier  à  volonté  la  composition  de  ces  sources,  en  interpo- 
sant soit  des  cuves  contenant  différents  liquides,  soit  des  lames  à 
faces  parallèles  formées  de  différentes  substances,  telles  que  sel 
j;emme,  alun,  verres  colorés,  etc. 


0.  KIRCIIIIOFF.  —  Ue!)cr  die  Formanclerung,  die  cin  foslcr  claslischer  Korpcr 
crfahrt,  A\enn  er  magnclisch  oder  diclcclrisrh  polarisirt  wird  (Sur  le  changc- 
mciil  de  forme  qu'éprouve  un  solide  élasli(]ue  quand  il  est  soumis  à  la  polari- 
sation magnétique  ou  diélectrique);  Wied.  Ann.,  t.  X\IV,  p.  âa;  i885. 

Dans  une  Communication  à  l'Académie  des  Sciences  de  Berlin, 
faite  en  1881,  M.  Ilelmholtz  a  étudié  les  forces  qui  agissent  sur 
les  corps  polarisés  magnétiquement  et  diélectriquement,  et  il  a 
trouvé  l'expression  de  ces  forces  en  appliquant  le  principe  de  la 
conservation  de  l'énergie,  et  en  supposant  la  théorie  du  magné- 
tisme induit  de  Poisson  applicable  aux  isolants  polarisahics  diélec- 
triquement. Les  résultats  auxquels  il  arrive  s'accordent  du  reste 
avec  ceux  obtenus  antérieurement  par  Sir  W.  Thomson  et 
Cl.  Maxwell;  seulement,  ils  renferment  à  côté  de  la  constante 
d'induction  une  quantité  dépendant  de  la  naUire  du  milieu,  et 
qui  est  déterminée  par  la  variation  que  la  nature  du  milieu  éprouve 
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par  suite  de  la  variation  delà  densité.  Dans  ce  travail,  M.  Helm- 
hollz  n'a  considéré  que  des  fluides. 

Voulant  traiter  le  cas  des  corps  solides,  M.  Kirchhoff  suppose 
que  les  forces  à  étudier  dépendent  d'une  troisième  constante  qui 
s'introduit  lorsqu'on  veut  exprimer  la  variation  que  rinduction 
éprouve  par  ce  fait  que  les  dilatations  sont  différentes  dans  les  dif- 
férentes directions. 

M.  Kirchhoflf  considère  le  cas  d'une  masse  de  fer,  placée  dans 
l'air  et  soumise  à  l'action  de  forces  magnétiques  extérieures;  si  'k^, 
^29  ^3  sont  les  dilatations  dans  trois  directions  rectangulaires  et  si 
[Al  est  la  composante  de  l'intensité  de  l'aimantation  dans  la  di- 
rection X|  produite  par  un  champ  magnétique  dont  la  compo- 
sante dans  cette  direction  est  J|,  on  a 

1^1  =  [P  —p'O'i  -^It—  >3)  — />'X,  ]  J|, 

/?,  p'^  p'^  étant  trois  constantes  dépendant  de  la  nature  de  la  sub- 
stance. A  ces  trois  constantes  M.  Kirchhoff  en  substitue  trois 
autres,  A*,  A*',  A",  définies  par 

''        -k        —P——  -  k'  P"  -  k^ 


Soient  //,  v^  (V  les  déplacements  infiniment  petits  que  le  point 
(.r,^',  -3}  éprouve  par  suite  de  la  polarisation. 

Soient  A,  B,  C  les  forces  magnétiques  rapportées  à  l'unité  de 
volume  qui  agissent  dans  les  directions  des  axes  de  coordonnées; 
on  trouve,  en  supposant  A*,  A',  A"  constants  dans  l'intérieur  du 
fer,  et  nuls  dans  l'air  (la  transition  se  faisant  à  travers  une  couche 
infiniment  mince) 

et  deux  expressions  semblables  pour  B  et  C,  <p  étant  le  potentiel 
total,  provenant  tant  des  forces  magnétisantes  que  de  la  polarisation 
de  la  substance,  pris  au  point  (Xy  y  y  z)  du  fer. 

Aux  forces  A,  B,  C  qui  agissent  sur  Tintérlcur  du  fer,  doivent 
être  ajoutées  d'autres  forces  qui  sont  exercées  sur  les  éléments  de 

sa  surface;  soient  A,  B,  C  leurs  composantes  rapportées  à  l'unité 
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de  surface  :  on  trouve 

Â  =  — 27cA-M^j   cos(na?) 


[(S)"-(|)'-(g)']-<'")*?£S- 


et  deux  expressions  semblables  pour  B  et  C. 

Si  l'on  désigne  par  X^c,  X^,  ...  les  composantes  des  pressions 
élastiques  provoquées  par  les  déplacements  i/,  Vj  iv;  si  de  plus 

X,  Y,  Z,  X,  Y,  Z  sont  les  composantes  des  forces,  rapportées  à 
Tunité  de  volume,  et  des  pressions  rapportées  à  l'unité  de  surface, 
qui  s'exercent  sur  l'intérieur  et  la  surface  du  fer,  et  qui  pro- 
viennent de  causes  autres  que  celles  de  son  élasticité  et  de  sa  po- 
larisation, les  équations  diflférentielles  qui  déterminent  les  chan- 
gements de  forme  sont 

d\x        àXy        à\z       -.         . 

z.  -^  -1  _f-  — -  =  X  -h  A 

dx  ày         ôz  * 

et  deux  analogues  ; 

x,=-.K(g-.e,). 

et  deux  analogues  ; 
et  deux  analogues,  où 

du        dç         dw 
~~  Ojc  ~^  &y    '    dz 


'■=^.=-"(1*^1 


et  où  K  et  6  sont  les  deux  constantes  de  l'élasticité  qui  sont  reliées 
au  coefficient  d^ élasticité  E  par  la  relation 


20 


Puis  M.  Kirchhoff  applique  les  équations  précédentes  au  cas 
d'un  condensateur  sphérique,  qui  a  été  aussi  traité  par  M.  Boltz- 
mann  et  M.  Korteweg  (•). 


(«)  BoLTZMA!<N,  Îf7e/i.  Bev.,  t.  LXXXÏI,  pp.  826  et  1157;  1880.  Korteweg,  Wied, 
Ann.,  t.  IX,  p.  ^8;  1880. 
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11  prend  le  centre  de  la  sphère  pour  origine  des  coordonnées. 

Soit  p  l'accroissement  de  r,  compté  positivement  dans  la  direction 
où  /•  croît,  les  déplacements  ayant  lieu  dans  la  direction  du  rayon  : 

11=0-,  V  =  p'—j  W  =  p-' 

'   r  '    r  '  /• 

Soit  Ti  le  rayon  delà  surface  intérieure  du  verre;  on  trouve, 
a  et  b  étant  deux  constantes, 

R  étant  une  fonction  de  /•  déGnie  par 

r  r  r 

Si  l'on  suppose  le  verre  muni  de  deux  armatures  conductrices, 
^0  6St  le  potentiel  sur  l'armature  intérieure  ;  le  potenlicl  est  nul  sur 
Tarmaturc  extérieure.  En  un  point  du  verre  le  potentiel  y  a  pour 
valeur 

i  —  i- 
?  =  ?o-p— ^        ou         ç  =  G(^---j, 

en  posant 

C=  -^î 

I  I 

La  détermination  des  constantes  a  cl  b  donne  enfin,  en  sup- 
posant que  l'épaisseur  /'a —  r^  de  la  paroi  de  verre  est  infiniment 
petite  par  rapport  à  /•<  ou  à  r^, 


Comme  M.  Kirclihoff  le  remarque  lui-même,  celte  équation  s'ac- 
corde avec  une  de  celles  que  M.  Korteweg  a  obtenues  dans  le  travail 
déjà  cité  par  des  considérations  qui,  dans  l'cssenliel,  sont  semblables 
à  celles   qu'emploie  M.  KirchkofT,  mais  qui  revêtent  une  autre 
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forme  et  sont  d'une  moindre  généralité.  A  la  place  des  quantités 
/r,  A/,  k'^  M.  Korleweg  en  a  introduit  trois  autres,  À*,  Xx  et  Xa,  qui 
ont  avec  les  précédentes  les  relations 

k  =  i-\-  ^Tzk^        a7|  —  4'7:(  A-' -T- A"),        x%— ^tik'. 

Enfin  M.  Kirchhoff  mentionne  le  récent  travail  de  M.  Lorberg  sur 
rélectrostriction,  qui  traite  le  même  sujet  que  lui  et  qui  con- 
duit par  des  considérations  d'une  autre  forme  à  des  résultats 
semblables.  E.  Mathias. 


G.  KIRCHHOFF.  —  Ueber  einige  Anwendungen  der  Théorie  der  Fonnândcrun^ 
wclche  ein  Kôrper  crfUhrt,  wenn  cr  magnelisch  oder  dielectrisch  polarisirl  wird 
(Quelques  applications  de  la  ihéorie  des  changements  de  forme  éprouvés  par 
un  corps  qui  subit  la  polarisation  magnétique  ou  diélectrique);  Wied.  Ann., 
t.  XXV,  p.  601;  i885. 

Les  formules  trouvées  dans  le  cas  des  corps  solides  sont  appli- 
cables au  cas  des  fluides,  liquide  ou  gaz,  en  y  faisant  la  constante 
k^  égale  à  zéro.  On  retrouve  ainsi  les  formules  données  en  1881 
par  M.  Helmholtz  :  si  Ton  suppose  le  fluide  incompressible,  on  fera 
de  plus  A''=  o,  et  Ton  retombera  sur  les  formules  données,  anté- 
rieurement à  M.  Helmholtz,  par  Sir  W.  Thomson  et  Cl.  Maxwell. 

C'est  à  ce  cas  simple  que  se  rapportent  les  recherches  faites  en 
i883  et  1884  par  M.  Quincke,  pour  la  détermination  de  la  constante 
diélectrique  et  de  la  constante  diamagnétiqiie  d'un  grand  nombre 
de  fluides. 

Il  faut  remarquer  que,  dans  le  cas  particulier  des  fluides,  il  faut, 
à  côté  des  forces  magnétiques  ou  électriques,  faire  intervenir,  dans 
les  changements  de  forme,  la  pesanteur  et  les  forces  capillaires. 

Soient,  dans  un  champ  magnétique,  difl*érents  fluides  incom- 
pressibles que  l'on  afi^ccte  d'indices;  soient  [Xi  et  p^  la  densité  et 
la  pression  en  un  point  du  fluide  1  :  on  a,  ^ ^  étant'  le  potentiel 
lotal  et  l'axe  des  x  étant  vertical, 

C|  étant  une  constante. 
En  particulier,  M.  Kirchhofl*  considère  le  cas  où  deux  fluides  1 
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et  2  sont  seuls  en  présence,  et  où  l'équilibre  s'établit  au  moyen 
d'un  simple  changement  de  pression  qui  ne  modifie  pas  les  positions 
relatives  des  deux  fluides  lorsqu'on  excite  les  forces  magnétiques. 
Pour  faire  le  calcul,  il  suppose  k^  et  k^  infiniment  petits,  hypo- 
thèse qui  est  satisfaite  dans  les  expériences  de  M.  Quincke  sur  les 
fluides^  la  valeur  maximum  de  Ar,  atteinte  par  une  solution  aqueuse 
de  chlorure  de  fer,  de  densité  i,5i,  étant  de 

k  =  65.10-', 

si  Ton  s'arrange  de  façon  que  la  variation  de  pression  du  fluide  2 
soit  nulle,  on  trouve,  pour  la  variation  de  pression  du  fluide  1, 


K-^m -{%)'- m] 


cp  étant  la  valeur  que  le  potentiel  aurait  si  tout  le  champ  magné- 
tique était  rempli  d'air  (pour  lequel  k  =  o). 

C'est  d'après  cette  formule  que  M.  Quincke  a  calculé  ses  expé- 
riences. 

Dans  ces  recherches,  le  cas  précédent  était  réalisé  de  deux 
façons  diflférentes  qui  sont  les  mêmes  au  fond.  Dans  l'une  des 
méthodes,  M.  Quincke  se  servait  d'un  tube  de  verre  en  U  rempli  en 
partie  du  liquide  à  examiner,  dont  l'une  des  branches  se  trouvait 
entre  les  surfaces  polaires  d'un  électro-aimant  et  dont  l'autre 
était  à  l'extérieur  de  ces  pôles.  Le  liquide  à  examiner  est  le  fluide  1 , 
l'air  est  le  fluide  2.  Dans  l'autre  méthode,  le  liquide  à  examiner 
emplissait  la  plus  grande  partie  de  l'espace  situé  entre  les  surfaces 
polaires  placées  horizontalement,  pendant  qu'une  bulle  d'air 
occupait  le  reste,  touchait  les  deux  surfaces  polaires  et  communi- 
quait avec  un  manomètre.  Ici,  le  liquide  à  examiner  est  le  fluide  2, 
l'air  est  le  fluide  1. 

Quand,  au  lieu  des  forces  magnétiques,  ce  sont  les  forces  élec- 
triques qui  agissent,  les  formules  subsistent,  et  M.  Quincke  a  fait, 
dans  ce  cas,  des  expériences  entièrement  semblables  aux  précé- 
dentes. 

Entre  les  deux  plateaux  horizontaux  d'un  condensateur  placé 
dans  un  vase  rempli  du  liquide  à  examiner,  il  plaçait  une  bulle 
d'air  plate,  touchant  les  deux  plateaux  et  communiquant  avec  un 
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manomètre  extérieur.  Quand  on  chargeait  le  condensateur,  le  ma- 
nomètre accusait  une  augmentation  de  pression. 

Si  la  bulle  ne  touchait  que  le  plateau  supérieur,  le  condensateur 
chargé,  la  bulle  s'allongeait  dans  la  direction  des  lignes  de  force 
et  se  contractait  perpendiculairement. 

Si  l'on  remplace  le  condensateur  par  un  électro-aimant,  on 
n'observe  pas  ce  phénomène  ;  on  ne  Tobscrve  pas  non  plus  quand 
on  suspend  une  goutte  de  différents  liquides  magnétiques  entre 
les  deux  pôles  de  Féleclro-aimant. 

Pour  appliquer  le  calcul  à  ces  différents  cas,  M.  Kirchhoff  sup- 
pose deux  fluides  1  et  2  séparés,  lorsque  les  forces  magnétiques  ou 
électriques  n^agissent  pas,  par  une  sphère  de  rayon  R,  c'est-à-dire 
des  fluides  non  pesants. 

Il  trouve  dans  la  direction  des  lignes  de  force  une  dilatation 
dont  l'expression  est 

où  H  et  Qi  sont  deux  constantes. 

Dans  les  directions  perpendiculaires,  on  a  une  contraction 
moitié  aussi  grande.  On  voit  que  les  contractions  et  les  dilatations 
sont  proportionnelles  au  carré  de  la  différence  k\  —  k^'t  il  s'ensuit 
qu'elles  se  montrent  dans  un  champ  électrique  où  cette  différence 
a  une  valeur  considérable,  tandis  que,  dans  les  champs  magné- 
tiques où  cette  différence  est  singulièrement  petite,  elles  échappent 
à  l'observation. 

Enfin  M.  Kirchhoff  calcule  le  changement  de  forme  que  fait 
éprouver  à  une  sphère  une  force  magnétique  constante. 

Le  calcul  numérique  exige  la  connaissance  de  Xr,  que  les  expé- 
riences de  M.  Stoletow  ont  montré  variant  avec  la  force  magnétique 

V   (Ê)'  "^  (^)'  "^  {%y  ^*"^  ^^^  limites  très  larges. 

Comme  on  n'a  aucune  expérience  sur  k!  et  À",  M.  Kirchhoff  les 
suppose  petits  et  les  néglige  vis-à-vis  de  k.  Il  arrive  alors,  pour 
l'allongement  du  rayon  de  la  sphère  dans  la  direction  de  la  force 
magnétique,  à  l'expression 

170^  Ë     ' 
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et  pour  la  contraction  dans  la  direction  perpendiculaire,  à 


'^   iiR. 


1767:  E 

Le  champ  magnétique  J  peut  être  produit  à  Taide  d^une  spirale 
suffisamment  longue,  parcourue  par  un  courant;  si  n  est  le  nombre 
de  tours  par  centimètre,  et  si  i  est  Tintensité  du  courant  en  am- 
pères, on  a 


j  =  —  m 


10  ^ 

cm-'  .sec 


Si  l'on  remplace  le  coefficient  E  d'élasticité  du  fer  par  sa  valeur, 

E  =  i,88.io»î  — ^—-, 

cm .  sec* 

on  a,  pour  rallongement  du  rayon  de  la  sphère  parallèle  à  l'axe  de 
la  spirale, 

M.  KirchhofT  remarque  que,  déjà  en  1847,  Joule  a  mesuré  les 
allongements  qu'un  tube  de  fer  éprouve  quand  il  est  aimanté  dans 
une  spirale,  allongements  qui,  au  maximum,  atteignent  i,4  millio- 
nième de  la  longueur,  et  il  conclut  qu'il  serait  difficilement  pos- 
sible d'effectuer  de  semblables  mesures  sur  une  sphère,  à  cause  de 
la  petitesse  des  changements  de  forme.  E.  Mathias. 
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Tome  IV;  i885. 

BERTHELOT.  —  Sur  le  calcul  des  températures  de  combustion,  des  chaleurs 
spécifiques  et  de  la  dissociation  des  mélanges  tonnants,  p.  17-28. 

Autrefois  on  calculait  la  température  de  combustion  d'un  mé- 
lange gazeux,  d'après  la  chaleur  développée,  en  supposant  la 
chaleur  de  combinaison  totale  et  la  chaleur  spécifique  des  gaz  com- 
posés, tels  que  l'acide  carbonique  et  la  vapeur  d*eau,  constantes  et 
égales  à  la  valeur  qu'elles  possèdent  à  la  température  ordinaire. 
Mais,  depuis  la  découverte  de  la  dissociation,  on  a  reconnu  que 
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les   températures  ainsi    calculées    devaient    être   beaucoup  trop 
élevées. 

Dans  ce  Mémoire  purement  théorique  Tauteur  rappelle  d'abord 
les  procédés  de  calcul  qu'il  a  exposés  en  1877  pour  l'évaluation 
rigoureuse  des  limites  entre  lesquelles  la  température  de  com- 
bustion d'un  mélange  gazeux  est  nécessairement  comprise.  Il 
insiste  surtout  sur  le  calcul  des  chaleurs  spécifiques  réelles  et 
apparentes  et  sur  celui  de  la  dissociation,  ainsi  que  sur  l'influence 
exercée  sur  ces  diverses  données  par  la  pression  initiale,  c'est- 
à-dire  par  la  condensation  de  la  matière,  d'après  la  combustion 
(les  mélanges  isomères. 

BERTHELOT  et  VIEILLE.  —  Recherches  sur   les   mélanges   gazeux   détonants 

(six  Mémoires),  p.  i3>84. 

Le  premier  Mémoire  a  pour  objet  la  détermination  expéri- 
mentale des  pressions  développées  au  moment  de  l'explosion  des 
mélanges  détonants.  La  mesure  des  pressions  a  été  obtenue  en 
déterminant  l'explosion  dans  une  bombe  de  forme  sphérique  et 
en  enregistrant  sur  un  cylindre  tournant  la  loi  du  déplacement 
d'un  piston  de  section  et  de  masse  connues,  conformément  aux 
procédés  déjà  employés  par  MM.  Sebert,  Ricq  et  Vieille.  La 
pression  est  donnée  par  la  formule 

V  =  m  -r- . 

Les  mesures  de  pression  n'acquièrent  toute  leur  certitude, 
surtout  au  point  de  vue  des  déductions  ultérieures  relatives  aux 
gaz  combustibles  composés  et  aux  mélanges  de  gaz  combustibles, 
que  si  l'on  peut  comparer  la  vitesse  relative  de  combustion  des 
divers  mélanges  gazeux  :  c'est  l'objet  du  deuxième  Mémoire. 

Les  auteurs  ont  pensé  qu'il  convenait,  pour  mieux  établir  la 
théorie  générale,  d'exécuter  un  certain  nombre  d'expériences 
dans  des  conditions  telles  que  les  conclusions  théoriques  fussent 
indépendantes  de  toute  loi  spéciale  et  controversable,  relative  aux 
propriétés  des  gaz  à  de  hautes  températures  et  pressions,  telles 
que  sont  les  lois  de  Mario tte  et  de  Gay-Lussac.  Dans  cette  re- 
cherche, ils  se  sont  surtout  attachés  à  étudier  l'inQuence  de  la 
densité  des   mélanges  gazeux   sur  la   pression    développée,   soit 
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en  comprimant  à  l'avance  ces  mélanges,  soit  en  opérant  sur  des 
mélanges  isomères,  constitués  à  l'origine  par  les  mêmes  éléments 
diversement  combinés,  de  façon  à  faire  varier  à  volonté,  tantôt 
la  condensation  initiale  des  éléments,  tantôt  la  chaleur  dégagée 
pendant  le  changement  d'état  de  combinaison  des  corps  mis  en 
expérience,  tantôt  enfin  ces  deux  données  simultanément.  Ce 
groupe  d'expériences,  fort  intéressant  pour  la  théorie,  est  exposé 
dans  le  troisième  Mémoire,  intitulé  :  Influence  de  la  densité  des 
mélanges  gazeux  sur  la.pression;  mélanges  isomères. 

Cet  ensemble  de  données  expérimentales  étant  acquis,  on  peut 
aborder  la  série  des  déductions.  Elles  comprennent  d'abord  le 
Calcul  des  températures  et  des  chaleurs  spécifiques  des  mé- 
langes gazeux  (quatrième  Mémoire).  Le  calcul  des  chaleurs  spé- 
cifiques en  particulier  est  présenté  pour  le  système  total,  c'est- 
à-dire  comme  valeur  moyenne  et  apparente,  comprenant  à  la  fois 
les  chaleurs  spécifiques  réelles  et  les  dissociations;  les  résultats 
évalués  ainsi  sont  indépendants  de  toute  hypothèse  particulière 
sur  le  dernier  point.  Ils  fournissent  dès  lors  une  base  plus  solide 
à  la  discussion.  Dans  les  Mémoires  suivants,  on  a  tâché  d'établir 
cette  discussion  de  façon  à  obtenir  séparément  et  en  valeurs 
approchées  : 

Les  chaleurs  spécifiques  des  éléments  gazeux  à  de  très  hautes 
températures  (cinquième  Mémoire),  variant  entre  2800®  et  44oo°' 

Et  les  chaleurs  spécifiques  de  l'eau  et  de  r acide  carbonique 
également  à  de  très  hautes  températures  (sixième  Mémoire). 

Voici  quelques  résultats  relatifs  à  l'eau  : 


Mélange.  T. 

1.  H«-4-0» 3a4o** 

2.  n»-^0»-t-}Az 2860 

3.  H» -t- O» -r- Az« 2543 

4.  H«-hO«-T-2Az« 2180 

5.  H«^  0«-+-  3  Az« 1798 

6.  H*-+-Az«0» 3i33 

7.  H*4-Az«0«-t-Az» 2601 


spécifique 

moléculaire 

Chaleur 

moyenne 

Chaleur 

spécifique 

de  H«0« 

spéciûque 

de 

entre 

totale. 

l'azote. 

0    et  T. 

18,12 

)> 

18,12 

20,52 

1,69 

18, 83 

23,08 

6,26 

16,82 

26,93 

11,36 

i5,57 

32,  o5 

l5.2I 

• 

16,84 

25,09 

7,20 

i7i89 

3o,6o 

12,70 

<7.y> 
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La  concordance  des  nombres  relatifs  à  la  vapeur  d^caii,  observés 
pour  une  même  température,  mais  avec  deux  systèmes  et  deux 
densités  différents,  tels  que  (1)  comparé  à  (6),  et  (3)  comparé  à 
(7))  est  aussi  grande  qu'on  peut  Tcspérer  dans  de  telles  mesures 

On  voit  que  la  chaleur  spécifique  moyenne  de  la  vapeur  d'eau, 
à  volume  constant,  s'accroît  avec  la  température,  assez  lentement 
d'ailleurs,  et  conformément  à  la  formule  empirique 

i6,a  -r-  o,ooi9(T  —  2000). 

Rappelons  que  la  chaleur  spécifique  moyenne  de  la  vapeur  d'eau 
entre  i3o**  et  23o**  peut  être  évaluée  à  6,65  (à  volume  constant). 
Elle  serait  donc  plus  que  doublée  vers  2000",  triplée  à  4ooo". 

La  chaleur  spécifique  élémentaire,  c'est-à-dire  le  rapport  -^j 

sera 


it 


Vers  aooo 16,2 

^)     3ooo 'io ,  « 

»     35oo  .  .    5*  I  ï  9 

»>     4000 '-i'i  ,^ 

BERTHELOT.  —  Sur  Téchellc  des  températures  et  sur  les  poids  moléculaires, 

p.  8'|-9o. 

L'auteur  examine  les  conséquences  résultant  des  expériences 
faites  avec  M.  Vieille  et  il  conclut  ainsi  : 

«  Si  nous  imaginons  deux  thermomètres  à  air,  définis  l'un  par 
les  dilatations  (ou  les  accroissements  de  pression  à  volume  con- 
stant), Tautre  parles  quantités  de  chaleur,  ces  deux  thermomètres 
marcheront  d'accord  entre  o**  et  200";  mais  ils  discorderont  de 
plus  en  plus  aux  hautes  températures,  à  tel  point  que  le  premier 
indiquant  4^00^,  le  second  marquera  881 5^. 

»  Une  telle  transformation  des  propriétés  connues  des  gaz  donne 
«réfléchir.  Au  milieu  de  ces  changements  incessants  et  progressifs 
des  gaz  réputés  simples  sous  l'influence  des  hautes  températures, 
que  deviennent  nos  conventions  et  nos  hypothèses  atomiques 
sur  le  nombre  des  molécules,  hypothèses  construites  seulement 
d'après  les  données  observées  au  voisinage  de  la  température 
ordinaire?  La  constitution  des  particules  dernières  de  nos  corps 
élémentaires  pourra-t-elle  désormais  être  ainsi  simplifiée  arbitrai- 
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rcmenl?  En  fait,  Tétude  approfondie  des  chaleurs  spécifiques, 
invoquées  naguère  à  l'appui  de  ces  hypothèses,  lend  à  établir  que 
la  chaleur,  qui  dissocie  les  qiolécules  composées  en  leurs  éléments, 
s'exerce  pareillement  pour  désagréger  les  groupements,  sans 
doute  bien  complexes,  des  particules  qui  constituent  les  matières 
mêmes  appelées  jusqu'ici  élémentaires,  » 

LAGARDE.  —  Recherches  photomélriques  sur  le  spectre  de  l'hydrogène,  p.  248. 

Le  but  de  ce  travail  est  de  démontrer  que,  pour  les  gaz  illuminés 
par  la  décharge  électrique  avec  des  pressions  et  des  courants  va- 
riables, la  comparaison  rigoureuse  des  spectres  d'intensité  diCfé- 
rente  est  possible  et  relativement  facile,  grâce  à  certains  dispositifs 
appropriés.  L'auteur  a  étudié  un  seul  gaz,  l'hydrogène,  et  dans 
des  limites  assez  étroites  d'énergie  électrique  et  de  pression.  Il 
a  choisi  l'hydrogène  parce  que  c'est  le  seul  gaz  qui  ne  présente 
qu'un  petit  nombre  de  lignes  spectrales  bien  définies.  Il  s'est  par- 
liculièrement  attaché  à  la  mesure  des  intensités  relatives  des  trois 
raies  Ha,  Hp,  Ily,  celle  des  raies  ultra-violettes  n'étant  accessible 
que  pour  la  photographie  ou  par  les  phénomènes  de  fluorescence. 

La  première  Partie  de  ce  Mémoire  est  consacrée  à  définir  les 
spectres  accidentels  d'impuretés  capables  de  faire  varier  Téclat 
des  raies  propres  de  l'hydrogène  et  les  conditions  dans  lesquelles 
ils  se  manifestent.  Ces  considérations  ont  conduit  à  une  disposition 
pratique  des  voltamètres  producteurs  du  gaz,  du  tube  électrique  et 
des  pompes  destinées  à  eftectuer  un  vide  aussi  parfait  que  possible. 

L'hvdrogène  pur  est  donné  par  un  voltamètre  à  eau  acidulée 
avec  de  l'acide  phosphorique.  Le  gaz  bien  sec  passe  dans  le  tube 
à  vide  qui  est  formé  de  deux  ampoules  cylindriques  de  i5""*  de 
diamètre  intérieur,  reliées  par  un  tube  capillaire  de  0^,09  de  long. 
IjCs  machines  à  faire  le  vide  se  composent  d'une  trompe  à  mercure 
à  six  chutes  en  communication  avec  une  machine  à  mercure 
d'Alvergniat,  et  d'une  jauge  de  Mac  Leod.  En  une  demi-heure,  on 
pouvait  obtenir  un  vide  d'un  millionième  d'atmosphère;  cette 
pression,  qu'on  représente  généralement  par  M,  est  liée  au  milli- 
mètre de  mercure  par  les  relations 

jM—  o"",  00076, 
1"""  de  mercure  —  1315^,789. 
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M.  Lagarde  propose  de  substituer  à  Tunité  M  la  dyne,  qui  vaut 
à  peu  près  i",  car  une  pression  de  i"™  de  mercure  équivaut  à 
i333,o5o4  dynes  par  centimètre  carré  en  unités  C.G.S. 

La  description  des  appareils  électriques  et  la  mesure  de  Ténergie 
disponibleaux  électrodes,  dans  des  conditions  diversesde  pressions, 
font  l'objet  de  la  seconde  Partie  de  ce  travail.  Les  décharges  ont 
été  fournies  par  une  pelite  bobine  donnant  dans  Tair  une  étincelle 
de  2*^™  environ.  La  diiïerence  de  potentiel  aux  bornes,  qui  dé- 
finit l'état  électrique  du  tube  à  vide,  était  évaluée  par  la  mé- 
thode des  étincelles  équivalentes,  employée  par  Schultz  dans  ses 
mesures  sur  la  résistance  électrique  des  gaz.  Le  micromètre  à 
étincelles  était  constitué  par  un  sphéromètre.  La  distance  ex- 
plosive, facilement  déterminée  avec  cet  appareil,  varie  avec  la 
pression.  Elle  est  supérieure  à  2™°*  quand  l'hydrogène  est  à  une 
pression  de  5""  à  6"™;  elle  décroît,  passe  par  un  minimum  de 
o""",5  et  s'élève  jusqu'à  3"™  et  plus,  tandis  que  la  pression  décroît 
jusqu'à  quelques  centièmes  de  millimètre. 

La  décharge  commençant  à  passer  dans  le  tube  à  hydrogène 
quand  la  pression  était  d'environ  7™"*,  elle  présente  la  forme 
d'un  filet  lumineux  très  délié,  joignant  les  électrodes  et  n'occu- 
pant que  la  partie  axiale  des  ampoules.  La  pression  diminuant,  le 
filet  lumineux  s'élargit  et  présente  une  sensibilité  extrême  à  l'ap- 
proche de  la  main.  A  4"*"*»  la  décharge  est  encore  attirable  à 
la  main;  elle  s'épanouit  et  remplit  les  ampoules.  A  2"",  elle 
n'est  plus  sensible;  les  ampoules  sont  remplies  d'une  lumière 
diffuse.  Vers  o™"*,o4,  l'ampoule  positive  présente  un  grand  nombre 
de  strates  mobiles,  d'autant  plus  stables  que  l'interrupteur  de  la 
bobine  vibre  plus  régulièrement. 

Ces  aspects  si  variés  montrent  bien  qu'un  spectre  n'est  pas  seu- 
lement défini  par  ses  seules  longueurs  d'onde  et  que  les  intensités 
relatives  des  raies  en  sont  un  des  éléments  principaux,  car  elles 
définissent  ce  qu'on  pourrait  appeler  la  quantité  d'un  spectre,  les 
longueurs  d'onde  en  définissant  la  qualité.  Les  recherches  photo- 
métriques relatives  aux  raies  de  l'hydrogène  forment  la  troisième 
et  dernière  Partie  du  Mémoire  de  M.  Lagarde. 

Deux  méthodes  principales  sont  en  usage  pour  les  mesures 
spectro-photométrlques.  La  première  consiste  à  obtenir  la  dispari- 
tion des  franges  complémentaires  dans  deux  faisceaux  superposés, 
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d^cgale  intensité  et  polarisés  à  angle  droit  :  c^est  la  méthode 
adoptée  par  MM.  Trannin  et  Gouy.  La  seconde  méthode  consiste  à 
chercher  l'égalité  d'intensité  de  deux  plages  amenées  au  contact. 
C'est  celte  dernière  qu'a  choisie  l'auteur  et  il  s'est  servi  du  spectro- 
photomètre  de  M.  Crova.  Comme  lampe  photométrique,  il  s'est 
servi  d'une  lampe  modérateur  à  huile  épurée  donnant  un  éclaire- 
ment  proportionnel  à  la  quantité  d'huile  consumée  dont  la  valeur 
s'obtenait  par  une  balance-bascule,  enregistreur  très  sensible. 

Dans  les  limites  des  observations,  l'intensité  relative  L  d'une 
môme  raie,  pour  une  pression  déterminée,  est  liée  à  l'intensité  1 
de  la  décharge  par  une  relation  exponentielle  de  la  forme 

L:-rKaï"-p). 

Les  bases  a  de  l'exponentielle  varient  suivant  la  pression  et  sui- 
vant la  longueur  d'onde  de  la  raie  considérée.  Les  courbes  et  les 
Tableaux  numériques  qui  résument  les  nombreuses  expériences  de 
l'auteur  font  connaître  les  valeurs  de  ces  intensités  relatives  pour 
les  trois  raies  principales  de  l'hydrogène  entre  o'"",2  et  2"°*  de 
pression. 

A.  RIGHI.  —   Recherches  expérimentales  et  tliéoriciues  sur  la  lumière  polarisée 

réfléchie  par  le  pùle  d'un  aimant,  p.  433-5i5. 

L'auteur  commence  par  indiquer  des  expériences  qui  définissent 
assez  complètement  le  phénomène  de  Kerr. 

A  l'incidence  normale,  ce  phénomène  n'est  sensiblement  qu'une 
rotation  des  vibrations  incidentes  ayant  lieu  en  sens  contraire  des 
courants  moléculaires  qui  représentent  l'aimantation  du  miroir 
fixé  au  pôle  de  l'aimant.  La  vibration  réfléchie  est  rectiligne  ou, 
du  moins,  elle  est  elliptique,  mais  avec  une  très  grande  excentri- 
cité. 

Lorsque  l'incidence  devient  oblique,  l'influence  de  l'orientation 
des  vibrations  incidentes  apparaît.  Cette  influence  devient  de  plus 
en  plus  marquée  lorsque  l'incidence  croît. 

Avec  des  vibrations  incidentes  parallèles  au  plan  d'incidence, 
le  phénomène  reste  peu  différent  d'une  simple  rotation,  toujours 
en  sens  contraire  du  courant;  car  l'action  de  l'aimantation  peut 
presque  complètement  se  compenser  par  une  rotation  de  l'analy- 
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seur.  La  vibration  réfléchie  est  donc  elliptique,  mais  la  trajectoire 
des  particules  lumineuses  a  une  excentricité  très  grande. 

Avec  des  vibrations  incidentes  perpendiculaires  au  plan  d'inci- 
dence, la  vibration  elliptique  réfléchie  est  moins  excentrique  et 
son  grand  axe  est  moins  incliné  sur  la  direction  que  les  vibrations 
avaient  avant  Taimantation.  On  peut,  même  en  ce  cas,  donner 
une  idée  très  simple  du  phénomène,  en  énonçant  que  Taction  du 
magnétisme  peut  être  presque  complètement  compensée  avec  une 
rotation  du  polariseur. 

En  même  temps  que  cette  opposition  d'eflets  se  produit  entre 
les  rayons  polari'sés  dans  les  deux  azimuts  principaux,  lorsque 
l'incidence  croît,  la  rotation,  mesurée  par  celui  des  deux  niçois 
avec  lequel  on  peut  plus  complètement  compenser  l'action  magné- 
tique, devient  de  plus  en  plus  petite.  Mais,  pour  un  angle  d'inci- 
dence donné,  elle  a  sensiblement  la  même  valeur,  soit  que  les 
vibrations  incidentes  soient  parallèles  au  plan  d'incidence  et  qu'on 
la  mesure  en  tournant  l'analyseur,  soit  que  les  vibrations  incidentes 
soient  perpendiculaires  à  ce  plan  et  que  la  rotation  se  mesure  en 
tournant  le  polariseur. 

Comme,  pour  des  angles  d'incidence  assez  petits,  on  peut  con- 
sidérer approximativement  le  phénomène  comme  une  rotation, 
Tauleur  a  pu  amplifier  les  elFets  obtenus  en  faisant  réfléchir  plu- 
sieurs fois  la  lumière,  sous  une  petite  incidence,  entre  deux 
miroirs  d'acier  parallèles,  constituant  les  pôles  de  nom  contraire 
de  l'électro-aimanl.  Cette  expérience  est  analogue  à  celle,  bien 
connue,  dans  laquelle  on  rend  plus  grande  la  rotation  du  plan  de 
polarisation  d'un  rayon  de  lumière,  en  lui  faisant  parcourir  plu- 
sieurs fois,  au  moyen  de  deux  miroirs,  le  corps  transparent  qui, 
sous  l'influence  du  magnétisme,  produit  le  phénomène. 

Mais  la  conséquence  principale  qu'on  lire  des  expériences  de 
l'auteur,  pour  l'intérêt  qu'elle  a,  au  point  de  vue  théorique,  est 
l'opposition  d'eflets  produits  par  une  rotation  d'un  des  niçois, 
selon  que  le  rayon  est  polarisé  dans  l'un  ou  l'autre  des  azimuts 
principaux. 

La  seule  explication  théorique  qu'on  ait  donnée  pour  le  phéno- 
mène de  Rerr  est  celle  de  M.  Fitzgerald;  l'auteur  critique  cette 
théorie  et  en  propose  une  autre  qu'il  développe  longuement.  Le 
principe  fondamental  de  la  théorie  de  M.  Righi  consiste  en  ce  que, 
J,  de  Phys,,  a*  série,  t.  V.  (Avril  1886.)  l'i 
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en  vertu  de  raîmantation,  le  fer  agit  sur  les  vibrations  lumineuses, 
non  seulement  suivant  leur  orientation  par  rapport  au  plan  d'inci- 
dence, mais  encore  suivant  le  sens  dans  lequel  la  particule  vibrante 
parcourt  sa  trajectoire.  La  décomposition  d'un  rayon  polarisé  en 
rayons  elliptiques  réciproques^  ayant  les  axes  de  leurs  ellipses, 
Tun  dans  le  plan  d'incidence,  l'autre  perpendiculaire  à  ce  plan, 
fournit  précisément  le  moyen  de  séparer  dans  le  rayon  donné  les 
composantes  qui  présentent  les  caractères  opposés.  Si  l'on  admet 
que  les  rayons  elliptiques  composants  se  réfléchissent  avec  une 
différence  de  phase  et  avec  une  différente  diminution  d'amplitude, 
comme  les  rayons  polarisés  dans  les  deux  azimuts  principaux, 
lors  de  la  réflexion  sur  un  métal  ordinaire,  toute  la  théorie  en 
découle  sans  nouvelle  hypothèse. 

T.  V;  i885. 

BAILLE  (J.-B.  ).  —   Détermination  des  moments  magnétiques  par  l'amortisse- 

ment  des  aimants  oscillai)ts,  p.  389-317. 

L'ancienne  observation  de  Gambey,  sur  le  prompt  amortisse- 
ment des  aimants  en  mouvement  au-dessus  d'une  plaque  de  cuivre, 
fournit  une  méthode  nouvelle,  plus  rapide  que  celle  de  Gauss, 
pour  la  détermination  des  moments  magnétiques  en  valeur  ab- 
solue. 

L'expérience  fondamentale  est  celle-ci  :  un  barreau  aimanté 
oscille  à  l'intérieur  d'une  bobine  couverte  de  fils-,  l'amortissement 
est  dlfl'érent  suivant  que  le  circuit  de  la  bobine  est  ouvert  ou  fermé. 
On  évalue  l'amortissement  dans  les  deux  cas,  et  les  quantités,  ainsi 
que  les  éléments  constitutifs  de  la  bobine,  donnent,  pour  la  valeur 
du  moment  magnétique  du  barreau  oscillant, 

W  est  la  résistance  évaluée  en  unités  C.G.S.  de  la  bobine;  elle 

s'obtient  facilement  par  les  procédés  ordinaires  :  ^  est  la  constante 

galvanométrique  de  la  bobine.  Le  plus  souvent  on  calcule  G  en 
lançant  un  courant  constant  dans  la  bobine  et  dans  un  galvano- 
mètre absolu  et  en  prenant  le  rapport  des  déviations  produites. 
n  caractérise  l'amortissement  du  mouvement^  il  est  mesuré  par 
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le  double  produit  2  [xa  du  moment  d'inertie  de  l'équipage  mobile 
par  le  décrément  logarithmique,  quantité  facile  à  déterminer. 

M.  Baille  a  fait  une  série  d'expériences  comparatives  par  les 
deux  méthodes.  Il  a  trouvé  pour  M  et  pour  la  composante  hori- 
zontale terrestre  H  les  mêmes  valeurs  moyennes.  Il  fait  en  outre 
remarquer  que  l'amortissement  permet  de  mesurer  ces  quantités  a 
un  moment  précis,  tandis  que  la  méthode  de  Gauss  ne  donne 
qu'une  valeur  moyenne. 

Tome  VI;  i885. 
WITZ  (A.)-  —  Pouvoir  caloriGquc  du  gaz  d'éclairage,  p.  256-288. 

La  méthode  calorimétrique  suivie  par  Fauteur  est  celle  de 
M.  Berthelot.  Elle  consiste  à  provoquer  la  combustion  instantanée 
d^un  mélange  tonnant  dans  une  bombe,  plongée  dans  Tcau  d'un 
calorimètre,  dont  on  mesure  très  exactement  Télévation  de  tempé- 
rature. 

De  nombreux  essais  conduisent  à  assigner,  à  un  produit  bien 
épuré,  un  pouvoir  d'environ  Saoo"^,  quand  il  est  mélangé  de  six 
fois  son  volume  d'air;  ce  pouvoir. est  rapporté  au  mètre  cube  de 
gaz  saturé  de  vapeur  d'eau,  à  o®  et  760"".  Avant  de  passer  au 
scrubber  et  à  l'épuratcur,  le  même  gaz  donne  56oo*^**.  Il  y  a  donc 
une  perte  par  suite  de  l'épuration. 

Si  l'on  prend  comme  terme  de  comparaison  la  chaleur  dégagée 
par  le  mélange  de  i^®*  de  gaz  avec  6^®'  d'air,  on  constate  que 
le  gaz  donne  5  pour  100  de  plus,  quand  il  est  mélangé  de  i^®',25 
d'oxygène;  avec  ii^***  d'oxygène,  le  pouvoir  calorifique  est  au  con- 
traire moindre  que  4f  6  pour  100;  il  diminue  donc  avec  la  dilution 
dans  l'oxygène. 

Il  n'en  est  plus  de  même  quand  le  gaz  est  mélangé  d'air  :  dilué 
dans  1 1^®*  d'air,  il  a  un  pouvoir  plus  grand  de  a, 5  pour  100  que 
lorsqu'il  est  mélangé  de  6^®*  d'air.  Il  semblerait  donc  que  la  com- 
bustion complète  du  gaz  exige  plus  de  6^°^  d'air,  et  l'effet  de  la 
dilution  est  inverse  de  ce  qu'on  aurait  pu  supposer  a  priori. 
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B.-C.  DAMIEN.  —  Recherches  expérimentales  sur  la  force  électromotricc  des  piles 
à  un  seul  liquide  formé  par  des  dissolutions  salines,  p.  sSg-BiS. 

Plus  de  deux  cents  couples  formés  de  métaux  et  de  liquides 
différents  ont  été  étudiés,  et  les  variations  de  leur  force  électro- 
motrice  suivies  pendant  près  d'un  an.  Les  mesures  ont  été  faites 
avec  Télectromètre  symétrique  de  M.  Mascart  dont  les  secteurs 
pouvaient  être  mis  en  communication,  soit  avec  les  pôles  d'un 
étalon  Latimer  Clark,  soit  avec  ceux  de  l'élément  étudié. 

Voici  les  résultats  de  ces  recherches  purement  expérimentales  : 

i"  La  force  électromotrice  varie  en  général  beaucoup  avec  le 
temps  ;  le  plus  souvent,  elle  diminue  :  c'est  le  cas  des  sulfates, 
azotates  et  carbonates.  Pour  les  chlorures,  les  variations  sont  plus 
singulières;  la  force  électromotrice  croît  pendant  un  certain 
nombre  de  jours,  atteint  un  maximum,  puis  diminue  et  parfois 
très  rapidement. 

2**  Ces  variations  sont  très  faibles  pour  l'élément  zinc-cuivre- 
sulfate  de  magnésie  qui,  pendant  plus  de  dix  mois,  après  quelques 
oscillations  au  début,  a  donné  une  force  électromotrice  comprise 
entre  i^°'', 06  et  i^°*^,o4.  On  peut  donc  s'en  servir  avec  avantage 
pour  former  des  piles  de  charge  des  électromètres. 

3°  Ce  même  couple  a  une  force  électromotrice  qui  ne  dépend 
sensiblement  pas  de  la  concentration  de  la  dissolution  et  de  la 
température.  On  ne  doit  l'employer  qu'à  circuit  ouvert;  mais,  en 
introduisant  une  résistance  extérieure  d'environ  20000  ohms,  on 
peut  le  rendre  à  peu  près  constant,  même  à  circuit  fermé. 

4**  Pour  les  éléments  formés  avec  le  zinc  et  le  cuivre,  la  force 
électromotrice  est  à  peu  près  la  même  quand  les  dissolutions  ap- 
partiennent à  une  même  classe  de  sels.  Ainsi  l'on  trouve  une  valeur 
moyenne  de 

i,o3  avec  les  sulfates, 

0,71  avec  les  azotates, 

0,78  avec  les  chlorures, 

0,20  avec  les  carbonates, 

5°  On  a  aussi  étudié  l'influence  de  la  concentration,  de  la  tem- 
pérature et  celle  de  Tamalgamation  du  zinc.  L'amalgamation  a 
pour  effet  d'augmenter  légèrement  la  force  électromotricc  d'un 
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couple,  mais  alors  les  variations  avec  le  temps  sont  beaucoup  plus 
rapides* 

6'*  L'élément  zinc-amalgamé- acide  sulfurique  étendu  a  un 
maximum  de  force  électromotrice  correspondant  à  une  dissolution 
contenant  3o  pour  loo  d'acide  monohydraté.  Ce  fait  paraît  être 
général  et  se  présenter  dans  toutes  les  piles  où  des  lames  de  zinc 
plongent  dans  Peau  acidulée  par  Tacide  sulfurique. 

CROVA  (A.).  —  Sur  l'emploi  des  écrans  diffusants  en  photométriC)  p.  343-358. 

Les  écrans  diffusants  fournissent  une  méthode  très  commode  pour 
réduire,  dans  un  rapport  connu  et  variable  à  volonté,  Tintensité 
lumineuse  du  foyer.  Il  est  nécessaire  de  connaître  la  loi  suivant 
laquelle  l'intensité  de  la  lumière  diffusée  varie  en  fonction  de  la 
distance  et  de  l'obliquité.  Si  la  surface  diffusante,  vue  de  l'écran, 
est  inférieure  à  une  certaine  limite  facile  à  calculer,  la  loi  de  varia- 
tion en  fonction  de  la  distance  sera  celle  de  l'inverse  du  carré. 
Avec  les  diffuseurs  peu  translucides,  M.  Crova  montre  que  la  dif- 
fusion a  lieu  suivant  la  loi  des  cosinus.  Il  est  dès  lors  facile  de  dé- 
terminer avec  beaucoup  de  précision  le  coefficient  A*  de  réduction 
d'un  diffuseur  quelconque. 

Un  faisceau  de  lumière  solaire,  ou  provenant  d'une  lampe  élec- 
trique, tombe  horizontalement  sur  une  lentille  convergente  à  foyer 
très  court  dont  on  détermine  le  foyer  principal,  et  l'on  reçoit  la 
nappe  divergente  normalement  au  verre  dépoli,  recouvert  d'un 
écran  noir  muni  de  sa  fente  variable;  celui-ci  fonctionne  comme 
l'une  des  sources  d'un  photomètre  de  Foucault  dont  l'autre  source 
est  un  carcel  placé  à  un  mètre.  Un  second  photomètre  avec  son 
carcel  est  placé  à  une  assez  grande  dislance  du  foyer,  de  manière 
à  recevoir  normalement  les  rayons  qui  sont  contigus  à  ceux  qui 
tombent  sur  le  verre  dépoli. 

En  déplaçant  la  lampe  du  second  photomètre,  on  arrivera  à 
rendre  les  éclairements  égaux  ^  le  même  résultat  est  atteint  dans 
le  premier  photomètre,  en  rétrécissant  la  fente;  deux  observateurs 
opèrent  simultanément.  Il  est  d'ailleurs  indispensable  de  regarder 
dans  chaque  appareil  à  travers  un  milieu  qui  assure  l'égalité  des 
teintes. 


/ 
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Soient  : 

i  l'intensité  de  lumière  émise  par  la  surface  s  du  diffuseur  et  x 
celle  du  champ  dans  lequel  il  est  placé  ; 

d  la  distance  du  foyer  au  diffuseur  ; 

/  et  /'  les  distances  du  diffuseur  et  du  carcel  dans  le  premier  pho- 
tomètre ; 

D  et  /"  les  distances  du  foyer  et  du  carcel  dans  le  deuxième  photo- 
mètre ; 

c  et  d  les  valeurs  des  carcels  des  deux  photomètres  déduites  des 
pesées  des  deux  lampes  ; 

l  l'intensité  du  foyer. 

On  a 

t  =  kxs, 

le'  I  kxi        c 


X  = 


d'où 

j  =N  caractérise  le  diffuseur;  c'est  l'intensité  en  carcels  du 

champ  dans  lequel  doit  être  placé  le  diffuseur  pour  que  i^^  de  sa 
surface  émette  normalement  une  lumière  dont  l'intensité  égale 
1  carcel. 

Voici  deux  séries  d'expériences  faites  à  l'aide  de  deux  photo- 
mètres A  et  B,  dont  le  premier  porte  le  verre  dépoli.  La  lumière 
employée  est  celle  d'un  arc  électrique  provenant  d'une  machine 
Gramme. 

c.        c'.         d.  D.  /.  /'.  V.  s. 

1 1,089     '»'^     i^joo    la^ta^S    o",5o     i",oo    o",745     i***,  16 

II 1,089     ')'^     i"*,oo     ia",a45    o™,  5o     i"",oo    o",  790     i*S3a 

On  en  déduit 

ï A*  =  o,ooo83ii  N  =  120,3 

II X' —  0,0008213  N  — i2ï,7 

Moyennes 0,0008262  i2ï  ,0 

La  valeur  du  verre  dépoli  est  de  121  carcels.  Ce  verre  dépoli  dif- 
fuse normalement  les  0,000826a  de  la  lumière  incidente. 
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Uintensité  du  foyer  était,  d'après  les  données  ci-dessus, 

Pour  la  série   I 290  carcels 

»  II 23o       » 

Le  travail  électrique  dépensé  dans  la  lampe  a  été  en  moyenne 
160**",  ce  qui  correspond  à  128  carcels  par  cheval  d'arc. 

B.-G.  Damiek. 
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YÉRmCATIOV  DE  LA  LOI  DE  YEBDST; 
Par  m\.  CORNU  et  POTIER. 

Faraday  a  découvert  le  pouvoir  rotnloîre  inagnéliquc;  il  a  vu 
<|ue  ce  pouvoir  était  nui  pour  les  ondes  parallèles  aux  lignes  de 
force  et  changeait  de  signe  avec  la  projection,  sur  la  direction  de 
celles-ci,  de  la  direction  de  propagation  du  rayon;  ce  qui  revient 
à  dire  que  des  circulaires  gauches  et  droits  se  propagent  avec 
des  vitesses  diflTérentcs  Ti,  Ts  dépendant  de  Tangle  ^  de  Tonde  et 
des  lignes  de  force.  La  rotation  [(o]  du  plan  de  polarisation  par 
unité  de  longueur  est  liée  à  ces  vitesses  par  la  relation 


\vt        1',/  •: 


D'après  Faraday,  i'i —  i'.»  s'annule  avec  J5;  si  *'o  est  la  vitesse  com- 
mune pour  cette  direction,  on  aura 

La  direction  du  rayon  gauche,  par  exemple  pour  ^  =  o,  s'oh- 
tiendra  en  cherchant  Tinterseclion  de  cette  onde  avec  les  ondes 
infiniment  voisines,  par  suite  le  rayon  doit  être  dans  le  plan  nor- 
mal à  Tonde  passant  par  les  lignes  de  force  et  fait  avec  la  normale 

A  A' 

à  Tonde  un  angle  —1  tandis  que  le  rayon  droit  fait  Tangle  —  avec 
la  même  direction;  Tangle  de  ces  deux  rayons  est  donc 

pour  3  =  o,  ou  encore 

-lini'-T-i 
<•  kj 

si  V  est  la  longueur  d'onde  Tq'  dans  le  milieu.  Il  y  aura  donc  bi- 
furcation des  rayons  gauches  et  droits  dans  le  milieu  soumis  à 
Taction  magnétique,  et  recevant  de  la  lumière  naturelle  dans  une 
direction  perpendiculaire  aux  lignes  de  force,  lorsque  la   limite 

LJ  sera  différente  de  zéro;  c'est  ce  point  que  nous  nous  sommes 

proposé  d'étudier. 

/.  de  PhyS;  a*  *éric,  t.  V.  (Mai  188G.)  i5 
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Cette  vérincatioD  est  superflue  si  l'on  admet  la  loi  Je  Verdet, 
ainsi  que  M.  Cornu  l'a  fait  remarquer  (');. d'après  celle-ci 
[w]  =  /,■  sin p,  où  k  est  le  pouvoir  rolatoire  pour  les  rajons  paral- 
lèles aux  lignes  de  force ,  l'angle  des  deui  ra\ons  est  -^  ■  Mais  on 
a  mis  récemment  en  doute  (")  l'exactitude  rigoureuse  de  la  loi  de 
Verdet.  Dans  ses  expériences,  du  reste,  pour  ne  pas  cesser  d'avoir 
des  rotations  mesurables  avec  une  approximation  suffisante,  Ver- 
det n'a  pas  utilisé  d'angle  ^  inférieur  à  iS".  Il  y  avait  donc  lieu 
d'examiner  à  nouveau  dans  des  directions  faisant  avec  les  lignes 
de  force  des  angles  voisins  de  90°,  les  rotations  produites  dans  un 
champ  magnétique. 


Le  cliamp  magnétique  a  élc  obtenu  en  mettant  en  regard  deux 
«Ucctro-aimants.  Chacun  d'eux  se  compose  d'un  bloc  parallclépi- 
pédique,  formé  de  3  parties  reliées  par  des  boulons,  de  3a""  de  lon- 
gueur porpendtculaiiemcnt  aux  lignes  de  force,  de  y"°,  5  d'épaisseur 
dans  leur  direction  et  de  ao"",^  de  hauteur.  La  face  interne  du 
bloc  |>i'ésente  deux  cavités  cvlindrlques,  symétriques,  ajant  leurs 
génératrices  parallèles  à  la  longueur,  laissant  entre  elles  une  bande 
saillante  de  3"°  de  hauteur  qui  est  le  noyau  proprement  dit;  le 
reste  de  la  section  droite  est  une  portion  de  circonférence  de  8'^" 
<le  diamètre  dont  le  prolongement  passerait  par  le  milieu  du 
noyau.  Dans  ces  cavités  est  enroulé  le  fil  de  cuivre  maihlenu  par 
des  joues  en  laiton  à  l'aplomb  de  la  face  interne  du  bloc.  Les 
deux.  blocTi,  placés  en  regard  l'un  de  l'autre,  sont  maintenus  à  dis- 
tance par  des  fers  doux  de  même  longueur  qui  ferment  l'électro- 


(')  G)itM^',  Journal  de  Physique,  l.  [V,  p.  a'17. 

(■)  D'  E.  ïOR  FLEitoiL,  SiUungiberiehte  der  hk-  Ak.  der  Wits.  XC  Banc 
ci:inberlleri,  188). 
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aimant.  Cette  fermeture  est  très  efficace  ^  elle  augmente  dans  le  rap- 
port de  6  à  10  le  champ  magnétique  (dislance  des  noyaux,  6*^™,  4; 
excitation,  4*"*^)«  Les  blocs  sont  percés  de  trous  coniques  :  l'un 
au  milieu,  les  autres  à  i5^"^  de  chaque  côté,  qui  permettent  de 
faire  traverser  le  champ  par  des  rayons  parallèles  aux  lignes  de 
force. 

Le  fil,  de  i""*de  diamètre,  pesait  6^^^  i5o  et  avait  une  résistance 
de  17®**"*,  3;  la  longueur  enroulée  sur  chaque  électro  est  de  880™; 
on  en  déduit  qu'il  fait  environ  900  tours.  On  ne  peut  guère  dé- 
passer une  intensité  de  4*"^  correspondant  à  un  dégagement  de 
i*^**par  minute,  qui,  réparties  dans  une  masse  de  cuivre  de  G^^,  i5, 
en  élèvent  la  température  de  près  de  7**.  La  résistance  des  fils  croît 
très  rapidement,  et  il  est  impossible  de  maintenir  un  courant 
constant  pendant  le  temps  nécessaire  à  une  série  d'observations. 
On  a  observé  les  rotations  d'un  flint  de  i*^"*  d'épaisseur.  Avec 
deux  courants  dont  les  intensités  étaient  dans  le  rapport  de  1^5 
à  3oi,  les  rotations  ont  été  de  2^,78  à  4°>85,  proportionnelles  aux 
courants  (dont  l'intensité  était  de  4*"'*S3  dans  la  dernière  expé- 
rience). En  admettant  cette  proportionnalité  dans  une  série  d'ob- 
servations, on  a  pu  réduire  les  rotations  observées  et  les  ramener 
à  ce  qu'elles  auraient  été  pour  un  courant  constant. 

Les  rotations  qu'on  se  proposait  d'observer  dans  des  directions 
presque  perpendiculaires  aux  lignes  de  force  devaient  cire  faibles; 
malgré  la  précision  que  donne  l'emploi  du  polarimètre  à  pénombre 
et  de  la  lumière  monochromatique,  il  fallait  donc  employer,  sous 
une  grande  longueur,  une  nialière  douée  d'un  pouvoir  spécifique 
énergique.  La  trempe  du  flint  est  un  obstacle  à  son  emploi.  Pour 
les  liquides  suivants,  choisis  parmi  les  plus  réfringents  :  essence 
de  girofle,  acétophénol,  toluène  monobromé,  le  pouvoir  rolatoire 
est  inférieur  à  celui  du  sulfure  de  carbone;  une  dissolution  con- 
centrée de  borolungstate  de  cadmium,  d'une  densité  de  3,4,  qu'a- 
vait bien  voulu  nous  donner  M.  Klein,  a  un  pouvoir  rotatoire  de 
10  pour  100  seulement  supérieur  à  celui  de  l'eau;  la  naphtaline 
monobromée  a  un  pouvoir  rotatoire  supérieur  de  i5  pour  100  à 
celui  du  sulfure  de  carbone;  enfin  la  solution  de  biiodure  de 
mercure  dans  l'iodure  de  potassium,  connue  des  minéralogistes 
sous  le  nom  de  liqueur  de  ThouleC,  a  un  pouvoir  rotatoire  qui 
ipeut  atteindre  dix  fois  celui  de  l'eau  lorsqu'elle  est  saturée,  (le 
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liquide  présente  une  transparence  suffisante  pour  la  lumière  jaune 
(lu  sodium. 

Un  tube,  de  3o^^  de  longueur,  rempli  de  cette  solution,  a  été  placé 
dans  le  champ  magnétique  des  deux  élcctro*aimants.  ci-dessus, 
dont  les  nojaux  étaient  écartés  de  6^"*,  4  9  ^^  tube,  placé  horizon- 
talement à  la  hauteur  du  milieu  des  noyaux,  était  monté  sur  une 
alidade  de  a3*"*,  77  de  long  dont  Textrémilé  se  mouvait  sur  un 
papier  quadrillé  ;  la  lecture  a:  de  Tindex  de  Talidade,  diminuée  de 
la  lecture  Xq  correspondant  à  ^  =  o,  donnait 

X  —  Xo=  •j»3*'",77  sin  p. 

[Jn  tube  de  4*^"*»  98  de  long,  faisant  corps  avec  le  précédent  et 
formant  croix  avec  lui,  permettait  d'observer,  à  travers  les  trous 
percés  dans  les  noyaux,  la  rotation  dans  la  direction  des  lignes  de 
ibrce;  les  rotations  ainsi  observées  sont  aflcctées  de  la  lettre  (T). 
Dans 'le  Tableau  ci-dessous,  on  a  désigné  par  2(«>  la  rotation 
(double)  observée;  par  210'  la  rotation  corrigée  de  Teffet  dc3 
verres  et  ramenée  à  la  valeur  qu'elle  aurait  eue  pour  un  courant  de 
4*'"**  dans  chaque  électro-aimant. 

Index.        Double  rolatiou 
lui.  X.  2  0).  'jw'.  :«<î,.  ^(?, —  ^')- 

4,67 3,0   (T)  :5i,'j8  î*7,o4  w  » 

4,03 o,a3  19j<>^  '^,37  18,95  a, 58 

4,60...    .  1,0  i>,'-*4  11,5*2  13,7.1  a, 20 

4,57 a,o  G,'j»4  5,48  0,93  1,4^ 

4,57 3,0  0,17  0,14  «>i4  *> 

4,57 4i«  -6,00  —  5,a4  —  (jjGS  -1,4* 

4,5o j,o  — ^^'i7^  ~   *'ï5i9  — i3,44  — a,i5 

4,5o 5,3  —15,93  — 13,38  -    »3,49  v».,io 

4,43 3,0  3o,r'i  27,20  »  » 

4,37 3,o(T)  29,53  a7î«4  •»  *» 

La  courbe,  ayant  2  to'  pour  ordonnées  et  x  pour  abscisses,  coupe 
l'axe  des  x  au  point  Xo=  i, 02,  correspondant  à  une  rotation  nulle 

et  à  ^  =  o.  Il  est  évident  que  —- —  >  et  par  suite 


ôo       23,77 

-ti.  . 

tend  vers  une  limite  finie  quand  ^  tend  vers  zéro,  limite  que  Ton 


tj 

-ti.  . 
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trouverait  égale  à  2^,07  pour  cette  série.  La  double  réfraction 
signalée  par  M.  Cornu  doit  donc  exister. 

La  colonne  liquide  ayant  été  placée  dans  la  direction  perpendi- 
culaire aux  ligne!^  de  force,  la  section  principale  du  polariseur, 
verticale  dans  toutes  les  expériences  précédentes,  a  été  placée 
à  45^  et  il  a  été  impossible  de  voir  trace  d*un  changement  dans  lu 
polarisation  de  la  lumière  émergente  en  faisant  passer  le  courant. 

Il  était  naturel  de  comparer  les  résultats  de  ces  expériences  aux 
rotations  calculées  diaprés  la  loi  de  Verdet.  Diaprés  cette  loi,  dans 
un  champ  uniforme,  les  rotations  auraient  dû  être  rigoureusement 
proportionnelles  à  x  —  x^\  de  plus,  la  rotation  transversale  2co 
étant  A*  X  4>9S,  la  rotation  dans  le  long  tube  devrait  être 

/•  X  3o  X  sin  Si  =  Â*  X  3o  —- i-'  ; 

déduisant  la  valeur  de  A  =5®,  36  des  observations  transversales, 
on  a  calculé  les  rotations  2 pi  par  cette  formule,  et  ces  valeurs  caU 
culées  2 Pi  dépassent  très  notablement  les  valeurs  réduites  2(0'. 

î.  X,  2W.  2fc)'.  2p,.         2(p,— w'). 

8,95=r"'\Î75....  3^oo(T)  i;,^  id^ôj  ^  l 

^,85 o,38  16,90  i5,3o  iO,.i7  »,î7 

><.75 1,00  ia,uG  11,09  1*2, 5o  l,3i 

^,n a, 00  5,67  5,21  6)09  «,H8 

8,iî 3,00  —  o,o(>  —  0,06  —  0,32  — Oj'aG 

8,|5 3,oo(T)  16,82  i5,43  »  » 

8,4o 4ïOo  —  6,00  —  5,70  —  6,73  —I  ,o3 

8,4*» 5,00  — i2,3o  —11,70  — i3,i4  — 1,44 

8,38 5,35  -14,69  -14,00  — r),38  — 1,38 

8,3o *. . . .  3,00  --i6,5î  — 15,64  »  » 

Dans  une  autre  série  d'expériences  faites  avec  un  tube  de  même 
longueur,  mais  avec  une  branche  transversale  plus  courte  (3*^",o(>) 
et  rapportée  ci-dessus,  on  retrouve  la  même  allure  pour  les  va- 
leurs de  2(o';  mais  la  valeur  de  A*  est  notablement  plus  faible 
{5", 06)  et  les  excès  2(pi  —  w')  moins  grands  aussi.  La  dlffércncr 
t'ntre  les  deux  valeurs  de  A  prouve  que  le  champ  nVst  pas  suflî- 
samment  uniforme  dans  la  direction  des  lignes  de  force  passant 
par  le  centre  de  Tappareil.  On  a  vérifié  directement  ce  défaut 
d'uniformité  au  moyen  d'une  bobine  et  par  le  procédé  optique* 
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Un  flint  de  i*^"*,  placé  contre  les  noyaux,  donnait  une  rotation 
de  3",  ^7;  placé  au  centre  du  champ,  il  donnait  une  rotation 
de  3"^,  la.  Le  rapport  i  ,2  de  ces  rotations  a  été  trouvé  indépendant 
de  rintensité  du  champ.  Ce  champ  n'est  pas  uniforme  non  plus 
dans  le  sens  de  la  longueur  des  électro-aimants;  dans  le  plan  mé- 
dian, à  égale  distance  des  noyaux,  mais  à  i5^™  du  centre/ le 
même  flint  donnait  une  rotation  de  2°,  74;  tandis  que  contre  les* 
noyaux,  à  laméme  distance  du  centre,  la  rotation  était  de  3^,  80. 
L'examen  des  lignes  formées  par  la  limaille  montre  d'ailleurs  que, 
vers  les  extrémités  des  noyaux  et  dans  la  région  parcourue  par 
l'extrémité  du  tube,  les  lignes  de  force  ont  une  courbure  très  no- 
table. 

Pour  se  rapprocher  des  conditions  où  la  loi  de  Verdct  s'applique 
sous  la  forme  ci-dessus,  qui  exige  que  les  lignes  de  force  soient 
parallèles  entre  elles,  on  était  donc  conduit  à  utiliser  une  portion 
plus  restreinte  du  champ;  on  a  employé  alors  un  tube  de  20*^", 3() 
de  long,  ayant  également  une  branche  transversale  plus  courte, 
de  a*^",oi;  ce  qui  a  donné  les  résultats  ci-dessous  : 

I.  X.  3(0.  20)'.  2J)^.  2(p, —  iù). 

83,2  =  3'^'"»\8i...  3,oo(T)  9,55  9,78  »                  m" 

83,0 0,35  9»77  10,26  io,4«i            0,18 

8 1,7 1,00  7,08  7,54  7^7^            0,22 

80,8 2,00  3,20  3,5o  3,63            0,1 3 

79,9 3,00  — o,36  — «739  — o,5o  — 0,11 

79,8 3,oo(T)  9,01  9,62  »                  » 

77,0 1,00  —4,01         —1,54         — 4i63         -0,09 

76,5 5,00  — 7,55         — 8,59         —8,76         —0,21 

75,8 3,oo(T)         8,60  9,66  »  » 

• 

Si  Ton  excepte  la  lecture  évidemment  erronée  correspondant  à 
l'index  =3*^",  les  rotations  réduites  aw'  sont  proportionnelles 
à  (  j?  —  ^0  )  avec  ^0  =  2 ,  88  ;  la  valeur  de  A*  =  4  >  82  déduite  des  ob- 
servations transversales  est  encore  plus  petite  que  précédemment 
et  les  écarts  a(pi  —  to'),  considérablement  réduits,  ne  dépassent 
pas  a  pour  100  des  valeurs  observées;  de  la  moyenne  des  observa- 
tions du  long  tube  on  déduirait  A'  =  4>73.  Il  est  probable  que 
l'écart  entre  le  calcul  et  l'observation  tient  encore  à  un  léger  dé- 
faut dans  l'uniformité  du  champ;  il  suffirait,  en  eflet,  que  la  force 
qu'on  a  vue  diminuer  dans  le  rapport  de  1,2  a  i  en  s'éloignant 
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du  cenlre  à  1 5*^™  dans  le  plan  médian  fût  plus  faible  dans  le  rapport 
de  i,02  à  I,  au  point  situé  à  lo*^"*  du  centre,  qu^au  centre  même. 

L'écart  entre  l'observation  et  le  calcul  basé  sur  la  loi  de  Verdet 
appliquée  à  un  champ  uniforme  est  donc  d'autant  moins  grand 
que  le  champ  se  rapproche  davantage  de  l'uniformité;  le  sens  de 
ces  écarts  est  conforme  à  ce  que  l'on  sait  de  la  constitution  du 
champ,  dont  les  lignes  équipotentielles  sur  le  plan  horizontal  de 
symétrie  sont  toutes  concaves  vers  le  noyau  le  plus  proche,  saui 
la  ligne  passant  par  le  centre  qui  est  droite. 

On  peut,  en  profitant  de  celle  propriété  du  plan  médian,  véri- 
fier la  loi  de  Verdet  par  un  procédé  indirect  sans  s'occuper  de 
l'uniformité  du  champ;  il  résulte  en  eilet  de  la  loi  que  les  rota- 
lions  produites  ne  dépendent  que  de  la  différence  des  valeurs  du 
potentiel  magnétique  aux  deux  extrémités  du  trajet  parcouru  dans 
le  milieu.  Par  suite,  si  C  est  le  centre  de  l'appareil,  un  tube  de 
longueur  CB  donnera  la  même  rotation  que  le  tube  Bâ  limité  à  un 
point  A  du  plan  médian.  L'expérience  n'a  pas  été  faite  sous  cette 
forme  simple,  mais  on  a  mesuré  le  rapport  des  rotations  produites 
à  travers  une  cuve  d'iodomercurate  de  i^*",/}?  déplacée  au  cenlre 
ou  à  i5*^"  de  celui-ci;  dans  le  plan  médian  (intensité  du  courant 
non  mesurée)  les  rotations  étaient  8**,  i3  au  centre  et  7®,  i.'{  à  i5*^'"; 
le  rapport,  i ,  i4>  d'après  le  Tableau  de  la  seconde  série,  un  tube 
de  So*"*"  de  long  ayant  ses  extrémités  à  0*^°*,  7  du  plan  médian, 
d'où 

aurait  donné  une  rotation  de 

5%3Gx  1,11  =(>%95 

dans  le  champ  produit  par^un  courant  de  4*™**»  champ  qui,  d'a- 
près le  troisième  Tableau,  aurait  donné  une  rotation  de 

—   v)  ,  ^  J 

•1.0 1 

ê 

ê 

dans  une  cuve  de  i*^'",4  placée  au  centre;  le  rapport 

G, 73  :  5.95  =  I  ,i3 
est,  dans  les  limites  des  erreurs  d'observation,  égal  au  précédent. 


Mi  ÉLIk\ 
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Par  m.  B.  EUE. 

On  admet,  depuis  Green,  que  l'énergie  élastique  de  Tunité  de 
volume  d'un  milieu  anisotrope  déformé,  rapportée  à  des  axes 
rectangles  d'orientation  quelconque,  est  une  fonction  quadratique 
homogène  des  six  déformalions  : 

t)it  th'  ihv 

Ou;  ifj'  t  z  * 

t)ç        Ow  fhv        Ou  tiii        *h' 


.1- 


que  je  désignerai,  pour  abréger,  respectivement  par  or, ,  x-j, ...,  x*, 
et  où  f/,  i',  (V  sont  les  projections  du  déplacement  d'un  point  sur 
les  axes  ;r,  j*,  5. .Celte  fonction,  que  j'écrirai 

contient  vingt  et  un  coefficients,  réductibles  à  dix-huit  par  un 
choix  d'axes  convenable,  nombre  plus  que  suffisant  pour  rendre 
leur  détermination  expérimentale  difficile. 

Si  l'on  définit  un  plan  de  symétrie  par  la  condition  qu'étant  pris 
pour  plan  des  xoj'y  l'expression  de  l'énergie  ne  soit  pas  altérée 
parle  changement  de  iv  en  —  (v,  et  de  3  en  — z;  ou  encore,  ce 
qui  revient  analytiquement  au  même,  qu'étant  pris  pour  bissec- 
teur du  dièdre  05,  celte  expression  ne  soit  pas  altérée  par  le 
changement  de  u  en  i'  et  de  j:  en  r,  on  sait  que  les  systèmes  des 
coefficients  relatifs  aux  formes  homoèdresdes  types  cubiques,  qua- 
dratique et  terbinaire,  se  réduisent  respectivement  aux  suivants, 


ÉLASTICITÉ  DANS  LES  CRISTAUX. 
qui  ne  renferment  que  neuf,  six  et  trois  constantes  : 
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C'est  une  simplification  de  ce  genre  que  je  me  propose  de  tenter 
pour  les  cristaux  à  axes  obliques  en  indiquant,  dans  les  cas  les 
plus  simples,  les  relations  que  rexpérience  aurait  à  vérifier. 

Dans  les  systèmes  cristallins  autres  que  ceux  énoncés  précédem- 
ment, les  axes  de  coordonnées  choisis  parles  cristallographes,  bien 
que  quelque  peu  arbitraires,  sont  nécessairement  obliques,  et  il 
semble  a  priori  probable  que  les  calculs  d^élasticité  gagneraient 
en  symétrie,  si  on  les  rapportait  à  ces  axes;  sans  même  introduire 
aucune  hypothèse,  on  pourrait  profiter  de  Tindétermination  des 
trois  angles  des  axes  pour  réduire  de  dix-huit  à  quinze  le  nombre 
des  coefficients.  Mais  cVst  à  une  réduction  plus  grande  que  je  veux 
arriver. 

Soient 

/,  m,  n  les  cosinus  des  angles  que  font  entre  eux  les  axes  de  la 
forme  primitive  adoptée; 

w,  1?,  iv  les  projections,  obliques  sur  ces  axes,  du  déplacement  mo- 
léculaire ; 

*        •         • 

«,  V,  iVj  les  quantités 

Il  —      tt  -T-  nv  --  /;m', 

i'  =    nu  -4-     V  -T-    itv. 

w  =z  mu  -f-  /w'  -r-      n-. 
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et  X|,  ^-,  . . . ,  .ro  les  six  déformations 

•  ■  ■  • 

f)tl  <)V  ()U  f)i' 

Ojt        Oy  dy        Ox 

J'ai  montré  {Mémoires  de  la  Société  de  Bordeaux,  1886) 
que  l'expression  de  l'énergie  est  une  fonction  quadratique  homo- 
gène de  ces  six  déformations,  que  les  dérivées  de  cette  fonction  en 

•  •  • 

j^i,  X21  . . .,  ^Te  sont  six  pressions  définissant  l'équilibre  du  milieu, 
que,  lors  d'un  changement  d'axes  des  coordonnées,  ces  déforma- 
tions ou  ces  pressions  relatives  à  l'im  ou  à  l'autre  système  d'axes 
s'expriment  en  fonction  les  unes  des  autres  par  des  formules  toutes 
semblables  à  celles  que  l'on  voit  pour  les  cas  d'axes  rectangles  dans 
l'Ouvrage  classique  de  Lamé  sur  l'élasticité. 

Ces  analogies  aperçues,  il  est  possible  de  faire  un  pas  de  plus 
et  d'admettre  que  les  faces  de  la  forme  primitive  où  leurs  bissec- 
trices sont  des  plans  de  symétrie  oblique,  en  définissant  cette  sy- 
métrie absolument  comme  on  Ta  fait  pour  des  axes  rectangles.  Dès 
lors,  les  systèmes  de  coefficients  des  types  rhomboédrique,  mono- 
clinique  et  anorthique  ne  sont  autres  que  ceux  écrits  phis  haut 
pour  les  cristaux  à  axes  rectangles.  Aux  trois,  six  et  neuf  constantes 
spécifiées,  il  faudra  seulement  adjoindre  les  angles  entre  elles  des 
arêtes  de  la  forme  primitive  adoptée  (s'élevant  au  nombre  de  un, 
deux  ou  trois).  Pour  être  complet,  j'ajouterai  qu'il  existe  un  autre 
genre  de  déformations  auxquelles  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  serait 
applicable. 

Prenons  pour  exemple  simple  le  rhomboèdre  rapporté  à  des 
axes  rectangles,  dont  l'un  oz  est  la  diagonale  principale,  et  un 
autre  ox  est  situé  dans  un  des  plans  de  symétrie;  il  a  pour  système 
de  coefficients  le  suivant  : 
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système  qui  contient  six  constantes  et  se  déduit  de  l'existence  des 


ÉLASTICITÉ  DANS  LES  CRISTAUX.  ao; 

trois  pians  de  symétrie  équldistants  passant  par  la  diagonale, 
laquelle  est  un  axe  ternaire.  D'après  la  théorie  proposée,  si  Ton 
prend  pour  plans  coordonnés  les  faces  du  rhomboèdre  qui  sont^ 
par  hypothèse,  des  plans  de  sjmélrie,  ainsi  que  les  bissecteurs  do 
leurs  angles,  le  système  de  ses  coefficients  ne  contiendra  que  trois 
constantes  et  sera,  comme  pour  le  type  cubique,  le  suivant  : 
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Il  se  présente  alors  une  première  vérification  des  idées  émises. 
Elle  consiste  en  ce  que,  si  Ton  passe  de  ces  coordonnées  obli(|ues 
aux  premières  coordonnées  rectangles  mentionnées,  les  vingt  et  un 
coefficients  que  Ton  trouvera,  a,,,  . . .,  devront  être  précisément 
ceux  (i).  C'est  ce  à  quoi  le  calcul  conduit.  Les  seuls  coefficients 
qui  ne  sont  pas  nuls  sont  les  suivants  : 

«11  =  «M ^3  sîn^2>(3ai,-h6avvH-3a„), 

«iv=^ajj=3sin«ocos«5K/,a||-f-  /jativ— 4«u)« 
13)  {  «86=5sin^^(a,,H-4avv  -«lî), 

«iî=  J  siii^©(>ii  — 'iavv-h  5 au), 
«n--  «i3  =  f  sin«oco5îo(4an  — 8avv4-  8a,,), 
—  «ic  =  — ««=  «u=  -g sin» 90089(9. an—  .{avi— 2a,/) , 

'  OÙ  (f  est  l'angle  d'une  arête  du  rhomboèdre  avec  la  diagonale.  On 
vérifie  immédiatement  la  relation  obligée,  indépendante  de  cp, 

9.a66=  «11  — <^«iî; 
puis,  par  élimination  des  a,  on  a 

(4) 
(5) 
(6) 


^««6— «H   _ 

siri*o      ~~ 

4 

«iV         «13 

cos*  0     ' 

i 

«11              ^     «13 

cos'o          sin*cp 

«1-, 

siri  0  cos'.i 
1          • 

,      «Il                    «13 

-î     "" 

*  sin*^       co8*<p 

"  sin»»  COS5 

*                 < 

•io8  IIILLAIUKI. 

La  détermina tîon  expérimentale  dessl\  coefficients  aun  ^t^^  -  •  ^^ 
exige,  comme  dans  le  cas  général,  que  i*on  ait  recours  à  la  fois  aux 
phénomènes  d^extcnsion  et  de  torsion,  ce  qui  peut  rendre  pénible 
la  vérification  de  ces  trois  relations.  Mais  une  combinaison  d'entre 
elles  est  vérifiable,  en  ne  s'adressant  qu*à  des  expériences  d'ex- 
tension. 

En  éliminant,  en  effet,  a^^  entre  (5)  et  (6),  on  obtient 

(7)  1(^11 -î-«ij)=  «3,  lang^o-+-2ai3lanî;«©. 

D^autre  part,  étant  donné  un  cristal  rhomboédrique  taillé  en 
parallélépipède  rectangle  dont  deux  arêtes  sont  parallèles.  Tune  oz 
à  la  diagonale,  Tautre  ox  dans  un  plan  de  symétrie,  toute  pression 
/}  exercée  suivant  os  laisse  nulles  les  déformations  x^^  x^,  x^^  et 
Ton  a 

(a,|  -h  aif)Ti  -i-  aiiJTi  =  o, 

Une  pression  />'  exercée  suivant  ox  laisse  nulles  x^  et  jr^,  et,  par 
l'élimination  de  x^  entre  les  équations  restantes,  on  a 

Connaissant  les  pressions  p  et  /?',  les  déformations  correspon- 
dantes Xij  x\,  ...  et  Tangle  cp,  il  sera  donc  possible  de  vérifier  (7). 
Si  Ton  considérait  Tautre  genre  de  déformations,  dont  j'ai  parlé 
plus  haut,  la  relation  (7)  se  transformerait  en  la  suivante  : 


MACmHE  A  nmUElIGE  DU  TYPE  DE  M.  WIM8IUEST; 

Par  m.  IIILLATUET. 


m  m 


Celle  machine  se  compose  de  deux  disques  de  verre,  de  700 
de  diamètre,  qui  peuvent  être  animés  d'un  mouvement  de  rota- 
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lion  antour  d'un  a\ecomiiiiio  perpendiculaire  aux  faces  {fif!.  i). 
Ces  deux  disques  se  nicuvenl  en  sens  inverse  l'un  de  l'aulre. 


i 


Deux  peigTies'hmiiiontxux.  siippoi-lps  par  des  pieds  ou  vrrri-, 
ccnlirassent  respectivement  les  deux  disques. 

Ceux-ci  porLenl  chacun  douïe  secteurs,  foinit^s  de  feuilles  mc- 
Ulliques  ;  ces  secteurs  portent,  à  leur  centre  de  figure,  une  pastille 
métallique,  destinée  ù  prendre  le  cuntact  |Je  ptç^cçi^ux  d,^  clinquant, 
purLés  par  deux  conducteurs  diamétraux.  «  «-  ' 


i 
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L'un  de  ces  conducteurs  est  en  relation  avec  l'un  des  disques: 
l'aulrc  disque  est  armé  du  second  conducteur. 

Ces  conducteurs  sont  lixes  dans  l'espace  et  inclinés  à  4Ô°  environ 
sur  la  ligne  des  peignes. 

Nous  verrons,  dans  la  suite,  que  le  mouvement  des  disques  doit 
être  d'un  seoa  tel,  que  les  secteurs  se  dirigent  toujours  du  peigne 
vers  le  pinceau  le  plus  voisin. 


Les  conducteurs,  ou  prises  de  contact  de  la  machine,  sont  reliés 
aux  peignes  el  traversent  lu  vitre  de  la  cage,  au  moyen  d'un 
cylindre  de  cuivre  armé  de  boules,  isolé  par  de  l'ébonitc.  La  vitre 
a  été  vernissée  à  la  laque  autour  de  la  prise  de  contact,  dans  un 
rayon  de  200'"'",  déterminé  par  la  distance  explosible  maxinia  que 
l'on  voulait  obtenir. 

Les  disques  sont  actionnes  par  un  moteur  dynamo-électrique 
de  la  puissance  de  j^*"",  el  dont  le  poids  est  de  7'*  (cette  ma- 
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chine  étant  destinée  à  compléter  une  mstaliatîon  de  semblables 
machines  disposées  dans  un  local  où  elles  font  partie  d^une  distri- 
bution électrique). 

Il  n'est  pas  facile  d'expliquer,  d'une  manière  rigoureusement 
satisfaisante,  le  jeu  des  influences  auxquelles  donne  lieu  cette 
machine. 

Toutefois,  en  adoptant  le  mode  de  représentation  cylindrique, 
imaginé  par  Bertin  pour  montrer  le  fonctionnement  de  la  ma- 
chine de  Holtz,  on  peut  constituer  un  cycle  qui  suffit  à  montrer 
la  production  continue  des  phénomènes  d'influence. 

Supposons  que  les  deux  plateaux  soient  représentés  par  deux 
cylindres  concentriques,  sur  la  surface  desquels  sont  disposées 
des  bandelettes  métalliques,  correspondant  aux  secteurs. 

Ces  cylindres  sont  animés  d'un  mouvement  de  rotation  autour 
de  l'axe  projeté  en  O  {Jig'  '•>.)  et  dans  le  sens  des  flèches. 

Les  deux  conducteurs  diamétraux  sont  représentés  par  AB,  CD, 
et  les  deux  peignes  par  EG,  Fil. 

Si  l'on  approche  une  source  d'électricité  de  A,  une  décomposi- 
tion par  influence  s'opère,  et  les  bandelettes  du  cylindre  extérieur 
se  chargent  au  contact  du  pinceau. 

Ces  bandelettes  chargées  arrivent  en  face  du  pinceau  C;  elles 
provoquent  alors  ime  décomposition  par  influence  dans  le  conduc- 
teur CD,  supposé  isolé;  les  bandelettes  du  cylindre  intérieur  se 
chargent  et  sont  transportées  devant  A,  où  elles  provoquent  une 
décomposition  par  influence. 

Les  bandelettes  du  cylindre  extérieur,  après  avoir  dépassé  le 
pinceau  C,  se  trouvent  successivement  en  présence  du  peigne  EG, 
destiné  à  les  neutraliser.  La  boule  G  se  charge  à  mesure  que  les 
bandelettes  sont  neutralisées. 

La  décomposition  par  influence,  opérée  sur  CD,  a  eu  pour  effet 
de  charger  l'extrémité  D  de  ce  conducteur  et,  par  suite,  les  ban- 
delettes qui  viennent  a  son  contact. 

Les  bandelettes  ainsi  chargées  viennent  influencer  l'extrémité  B 
du  conducteur  diamétral  AB,  dont  le  pinceau  charge  les  bande- 
lettes correspondantes  du  cylindre  extérieur. 

La  neutralisation  de  ces  charges  s'effectue  par  le  peigne  FH, 
dont  la  boule  se  trouve  alors  chargée  d'une  électricité  de  nom 
contraire  à  celle  qui  charge  G. 
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On  remarquera  que  les  peignes  servent  à  neutraliser  deux  séries 
(le  bandelettes  appartenant  respectivement  aux  deux  cylindres  el 
dont  les  actions  sont  concomitantes. 

Les  houles  G  et  H  sont  donc  les  pôles  de  la  machine. 

Si  Y  on  suppose  la  machine  amorcée  artificiellement,  on  voit  que 
l'accroissement  des  charges  se  fait  par  le  jeu  des  influences  dans 
les  quadrants  COA,  BOD. 

La  machine  ayant  été  amorcée  par  l'approche  d'un  bâton  d'ébo- 
nite  éleclrisé  dans  le  voisinage  de  A,  le  fonctionnement  continue 
après  qu'on  l'en  a  éloigné;  la  machine  s'entretient  elle-même. 

Nous  avons  vérifié  que  l'entretien  du  fonctionnement  était  du 
aux  peignes,  dont  les  corps  cylindriques  sont  électrisés. 

En  elfet  : 

i"  Tout  fonctionnement  cesse  lorsqu'on  met  les  deux  peignes 
à  la  terre,  ou  qu'on  les  réunit  par  un  corps  métallique; 

•>."  La  machine  s'amorce  lorsqu'on  approche  le  corps  électrîsé 
du  corps  cylindrique  des  peignes  (*  ). 

SI  l'on  fait  les  secteurs  et  les  pastilles  métalliques  en  étain,  lu 
machine  devient  susceptible  de  s'amorcer  elle-même  et  de  fonc- 
tionner au  bout  de  quelques  tours  (électricité  de  contact  déve- 
loppée par  le  clinquant  du  pinceau  et  l'élain). 

La  machine  étant  amorcée,  la  charge  des  secteurs  croît  rapide- 
ment pour  atteindre  une  certaine  limite  imposée  par  le  potentiel 
le  plus  élevé  compatible  avec  la  forme  des  conducteurs  et  la  nature 
du  milieu,  d'une  part,  et  de  l'autre  par  la  diminution  théorique 
de  l'accroissement  à  mesure  que  le  nombre  des  opérations  aug- 
mente. 

En  efict,  représentons,  comme  l'indique  la//^.  3,  le  diagramme 
des  éléments  actifs  de  la  machine,  en  supposant  que  les  cercles 
qui  représentent  les  secteurs  aient  des  mouvements  de  translation 
indiqués  par  les  flèches  horizontales;  les  flèches  verticales  indi- 
quent la  communication  à  la  terre. 


(')  Mais  lamorçage  doit  <^Irc  plus  énergique  que  dans  le  cas  précédent.  On 
r'ussil  en  employant  comme  source  excitatrice  une  petite  machine  à  frottement 
ou  à  innuencc. 
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On  approche  le  bouton  élcctrisc  du  conducteur  à  la  terre  :  soit 
—  m  la  niasse  électrique  qui  a^it  par  Inllucnce  sur  le  conducteur. 

—  m  induira  une  masse  +a/n(a-<i).  Cette  masse  a/ii  sera 
transportée  par  le  secteur  en  contact  avec  le  pinceau  au  moment 
de  Finfluence.  I^  masse  am  arrivera  devant  le  second  conducteur 
à  la  terre  et  induira,  sur  le  secteur  en  contact  avec  le  second  pii.- 
ceau  au  moment  considéré,  une  masse 


—  ,3(a//i)~--  %'. 


m 
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\jcs  deux  opérations  précédentes  constitueront  le  premier  cvcle. 
Le  second  cycle  commence  pur  Tlnducllon,  sur  le  secteur  en  con- 
tact avec  le  premier  pinceau,  d'une  masse  éleclrique 


—  -i-  a/;n;  1-4-  .S*); 


à  la  iin  du  troisième  cvcle,  nous  aurons  une  masse 

-i-  a //M  I  -,-  3-  -,-  y*  )\ 


k  la  lin  du  quatrième  cycle, 

/.  de  P/iys.,  a«  série,  t.  V.  (Mai  1880.) 
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et  à  la  fin  du  n^^"**  cycle 

H-  a/w(i  -+-  p«  4-  p*  -h. .  .H-  ^«««-«O- 

On  volt  que,  lorsqu'on  maintient  l'amorçage,  Tun  des  facteurs 
qui  exprime  la  charge  est  constant,  tandis  que  l'autre  constitue 
une  série  rapidement  convergente;  donc  il  y  a,  théoriquement, 
une  limite  à  la  charge. 

Supposons  qu'on  ne  maintienne  pas  l'amorçage  et  que,  un  sec- 
teur ayant  été  chargé  de  la  masse  -f-  am,  on  éloigne  le  bâton  élec- 
trisé,  la  masse  -i-  olûi  induira  devant  le  second  pinceau  une  masse 
—  a^m,  la  masse  —  a^/w  ladulra  devant  le  premier  pinceau  une 
masse  -f-a^^m,  laquelle  induira  à  son  tour  devant  le  second  la 
masse  —  a^'m.  A  la  fin  du  /i**"™*  cycle,  on  aura  induit  devant  le 
second  pinceau  la  masse  — a^f^""'^^. 

La  charge  décroît  donc  en  progression  géométrique  lorsque  les 
opérations  croissent  en  progression  arithmétique,  et  le  désamorce- 
nient  est  rapidement  atteint. 

Ce  point  est  facile  à  vérifier  en  mettant  les  peignes  à  la  terre. 

On  voit  donc  que  les  peignes  doivent  contribuer  à  maintenir  le 
fonctionnement  de  la  machine  lorsque  cesse  l'amorçage  artificiel, 
puisque  celle-ci  a  la  propriété  de  s'entretenir  elle-même. 

On  peut  remarquer,  surtout  à  l'inspection  du  dernier  diagramme, 
que  la  machine  de  Wimshursl,  ainsi  que  nous  en  avons  représente 
le  fonctionnement  simple  (*),  ne  serait  autre  que  la  réalisation 
mécanique  du  dispositif  imaginé  par  Péclet  pour  accroître,  par 
une  série  d'opérations,  la  charge  d'un  électroscope,  en  conservant 
à  cette  charge  toujours  le  même  signe.  Comme  dans  la  machine 
de  Wimshurst,  la  charge  s'accroît  par  sommation  dans  Télectro- 
scopcà  trois  plateaux  de  Péclet,  et  non  par  multiplication  comme 
dans  les  machines  à  influence,  ayant  pour  principe  celui  des  mul- 
tiplicateurs de  Bennett  et  de  Nicholson. 

La  machine  de  Wimshurst  offre  assez  d'avantages  pour  que, 
dans  les  applications  industrielles,  elle  soit  emplo\ée  de  préfé- 
rence à  toute  autre  machine. 


(•)  II  est  entendu  que  nous  avons,  dans  les  calculs  précédents,  suppose  que  les 
peignes  avaient  une  fonction  purement  passive;  ce  qui,  comme  nous  l'avons  fait 
observer,  n'est  pas  entièrement  conforme  à  la  réalité. 
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Plusieurs  essais  ont  été  faits  avec  ces  machines  pour  la  conden- 
sation des  fumées  de  plomb  des  foyers  d'afSnage  dans  les  carneaux 
de  dépôt  et  ont  donné,  paraît-il,  des  résultats  assez  satisfaisants 
pour  qu'on  ait  songé  à  entreprendre,  dans  ce  but,  la  construction 
de  machines  spéciales. 

La  machine  décrite  est  destinée  à  l'électrothérapie,  application 
pour  laquelle  elle  offre,  entre  autres  avantages,  celui  d'avoir  deux 
pôles  parfaitement  définis  par  des  charges  de  même  signe,  tandis 
que  les  machines  généralement  admises  pour  cet  usage  ont  de 
fréquents  renversements  de  polarités. 

Nous  avons  cru  devoir  attirer  l'attention  sur  cette  machine  dont 
la  théorie,  malgré  ses  lacunes,  présente  un  grand  intérêt  et  qui, 
destinée  à  un  fonctionnement  continu  de  plusieurs  heures  par 
jour,  devait  être  construite  d'une  manière  tout  autre  que  les  ma- 
chines similaires  qu'on  rencontre  généralement  dans  les  labora- 
toires. 

Le  dispositif  a  été  étudié  et  exécuté  dans  les  ateliers  de  la 
maison  Bréguet. 


SUB  DEUX  ESPÈCES  NOUYELLES  DE  RADIOPHOHES  ; 

Par  m.  MERCADIEU. 

On  peut  diviser  les  radiophones  connus  en  deux  classes  : 

1°  Ceux  dans  lesquels  la  transformation  d'énergie  radiante  en 
énergie  mécanique,  sous  forme  sonore,  s'effectue  directement.  Ils 
se  divisent  eux-mêmes  en  trois  genres  :  les  thermophoneSy  où  les 
radiations  thermiques  sont  principalement  en  jeu;  tels  sont  la 
plupart  des  gaz  et  des  vapeurs  enfermés  dans  ime  enveloppe  trans- 
parente; en  second  lieu,  les photophones,  comme  la  vapeur  d'iode 
et  le  peroxyde  d'azote,  dont  les  vibrations  sont  surtout  excitées 
par  les  radiations  lumineuses  ;  enfin,  les  actinop/iones,  qui  seraient 
excités  par  les  radiations  actiniques  ultra-violettes,  mais  dont  on 
ne  connaît  encore  aucun  exemple. 

a"  Les  radiophones  qu'on  peut  appeler  indirects,  dans  lesquels 
la  transformation  finale  d'énergie  radiante  en  énergie  sonore  exige 
une  ou  plusieurs  transformations  intermédiaires.  On  n'en  connais- 
sait qu'un  seul  genre,  appelé  photophone  par  M.  G.  Bell,  dans 
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lequel  des  radiations  intermittentes  agissent  sur  une  couche  de 
sélénium,  d*alliages  de  sélénium  et  tellure  ou  de  noir  de  fumée, 
placée  dans  un  circuit  renfermant  une  pile  et  un  téléphone.  En 
ce  cas,  on  sait  que  ce  sont  les  radiations  lumineuses  qui  agissent 
principalement,  produisant  dans  le  circuit  des  variations  d^énergie 
riectrique,  d'où  résultent  des  sons  dans  le  téléphone  récepteur. 

Ces  appareils  constituent  donc  en  réalité  des  radiopliones  indi- 
rects photo-électriques  ou  des  photo-électrophones. 

J'ai  réalisé  deux  espèces  nouvelles  de  radiophones  indirects  du 
genre  thermique,  c'est-à-dire  provenant  des  transformations  d'une 
<*nergie  radiante  thermique  initiale. 

Premièrement,  j'ai  constaté  qu'un  microphone  est  sensible  à 
Taction  de  radiations  intermittentes.  Il  suffit  de  prendre  un  instru- 
ment de  ce  genre,  où  les  supports  des  charbons  sont  fixés  à  une 
lame  ou  diaphragme  mince  de  sapin  verni  et  reliés  à  un  téléphone 
récepteur  avec  ou  sans  bobine  d'induction  dans  le  circuit  de  la  pile. 

En  exposant  le  diaphragme  ù  Faction  de  radiations  intenses, 
rendues  intermittentes,  par  exemple  à  l'aide  d'une  roue  percée 
d'ouvertures,  semblable  à  celle  que  j'ai  décrite  antérieurement  (*), 
on  entend  dans  le  téléphone  des  sons  dont  la  hauteur  varie  d'une 
manière  continue  avec  la  vitesse  de  la  roue,  le  nombre  des  vibra- 
tions correspondant  étant  égal  à  celui  des  intermittences. 

En  second  lieu,  un  téléphona  transmetteur  quelconque  est  éga- 
lement sensible  à  la  même  action  produite  sur  le  diaphragme  on 
fer  :  on  entend  dans  un  récepteur  des  sons  analogues  aux  précé- 
dents. 

Dans  les  deux  cas,  le  diaphragme  en  sapin  ou  en  fer  non  poli 
doit  nécessairement  vibrer  en  absorbant  superficiellement  les  ra- 
diations thermiques^  et  constituant  ce  que  j'ai  appelé  un  thermo- 
phone,  ainsi  que  je  l'ai  montré  il  y  a  cinq  ans  (*-).  Mais,  en  outre, 
il  résulte  de  ses  vibrations  une  seconde  transformation  d'énergie. 
Dans  le  cas  du  microphone  il  se  produit  en  eflfet  des  variations 
dans  Ténergie  électrique  du  circuit  :  les  sons  entendus  dans  le 
téléphone  récepteur  peuvent  donc  être  qualifiés  de  thcrmo-électro- 


(•)  Journal  de  Physique^  i"  série,  t.  X,  p.  6<). 
(')  Ibid. 
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phoniques,  etTappareH hii-ménie  est  un  tkcrmo-électrophone {^  ). 
Dans  le  cas  de  téléphonie^  c'est  Ténergie  magnétique  du  champ 
de  Taimant  qui  varie  :  les  sons  du  récepteur  peuvent  donc  être 
«ippelés  thermo^magnétoplioniqiiesy  et  Tapparcil  ainsi  employé 
constitue  un  thermo-niagnétoplione  {'^ ). 

L'intensité  des  elFels  ainsi  produits,  toutes  choses  égales  d'ail- 
leurs, peut  être  augmentée  de  plusieurs  manières  : 

i®  En  enfumant  la  surface  des  diaphragmes  en  bois  ou  en  fer, 
moyen  de  renforcement  que  j'ai  déjà  indiqué  pour  tous  les  eflbls 
thermophoniques  directs  ; 

a®  En  multipliant  en  quelque  sorte  reffet  de  la  surface  absor- 
bante enfumée  par  celle  d'une  couche  d'air,  mise  ainsi  en  vibration 
dans  une  cavité  fermée  par  une  lame  de  verre  ou  de  mica,  et  dis- 
posée en  avant  du  diaphragme; 

3"  En  augmentant  l'intensité  de  la  source  radiante.  Faibles  avec 
la  lumière  ox\  hydrique,  les  eflets  sont  assex  intenses  avec  la  lumière 
électrique  et  plus  encore  avec  la  lumière  solaire  (^). 

On  peut,  dans  un  appareil  simple,  condenser,  pour  ainsi  dire, 
deux  effets  thermophoniques  directs,  et  l'effet  indirect  thermo- 
luagnétophonique.  On  prend  \\n  téléphone  quelconque  à  dia- 
phragme enfumé  :  on  le  recouvre  d'un  cylindre  formant  une 
chambre  à  air  fermée  par  une  lame  de  verre  et  percée,  en  avant 
du  diaphragme,  d'une  ouverture  latérale  à  laquelle  on  adaple  un 
tujau  acoustique  ;  un  second  tuyau  est  fixé  a  une  ouverture  jirali- 
quée  dans  la  monture  du  téléphone,  en  arrière  du  diaphragme; 
enfin  on  relie  les  bouts  de  l'hélice  à  un  téléphone  récepteur.  En 
approchant  de  l'oreille  les  deux  tuyaux  et  le  récepteur,  on  entend, 
parle  premier  tube,  les  sons  ihermophoniques  de  l'air  en  avant  du 


(*)  H  va  sans  dire  que  dans  ces  dénofiiioulionM  on  ne  lieiil  |>js  roiiip  o  tU\* 
transformations  d'énergie  qui  se  produisent  comme  d'habitude  dans  le  iv<:ei>leur 
téléphonique;  ear  il  n'est  considéré  et  employé  ici  que  comme  un  moyen  de  mettre 
en  évidence  des  mouvements  vibratoires  infiniment  petits. 

(')  Je  pense  qu'il  sera  possible,  avec  une  radiation  solaire  intense»  de  reproduire 
avec  ces  appai*cils  la  parole  articulée,  en  employant  la  méthode  qui  m'a  déjà 
réussi  pour  les  thermophones  à  air  et  noir  de  fumée  (voir  Journal  de  Physique, 
I'*  série,  t.  X,  1881,  p.  334);  mais  je  suis  forcé  d^attendrc  pour  cela  un  temps 
favorable. 
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diaphragme;  par  le  second  tube,  les  sons  tliermophoniques  de 
Falr  intérieur  de  l'instrument;  par  le  récepteur,  les  sons  thermo- 
magnétophoniques.  Comme  cela  doit  être,  on  observe  que  ces 
derniers,  résultant  de  plusieurs  transformations  d'énergie,  sont 
moins  intenses  que  les  deux  autres. 


EXPÉBIEHGES  D'ODUCTIOI  PAB  MOUVEKEIT; 
Par  m.  E.  COLARDEAU. 

Lorsqu'un  circuit  traversé  par  un  courant  est  placé  dans  un 
champ  magnétique,  il  tend  à  subir  un  déplacement  régi  par  la 
règle  d'Ampère.  Inversement,  un  circuit  fermé  mis  en  mouvement 
dans  un  champ  magnétique  se  trouve  parcouru  par  des  courants 
d'induction.  On  vérifie  généralement  ces  deux  phénomènes  in- 
verses, en  employant  des  solides  conducteurs  placés  dans  le  champ 
magnétique;  mais  rien  ne  s'oppose  évidemment  à  l'emploi  de 
liquides  conducteurs. 

C'est  précisément  sur  cet  emploi  qu'est  basé  le  galvanomètre  à 
mercure  de  M.  Lippmann,  qui  donne  un  déplacement  du  mercure 
dans  le  champ  magnétique  lorsque  ce  liquide  est  traversé  par  un 
courant.  Mais  on  sait  que  M.  Lippmann  a  montré  aussi  que  cet 
instrument  est  réversible,  et  que,  si  l'on  met  mécaniquement  le 
mercure  en  mouvement,  il  se  produit  un  développement  d'électri- 
cité. 

Les  courants  qui  résultent  de  cette  induction  dans  le  mercure 
doivent  être  régis  par  la  loi  de  Lenz,  c'est-à-dire  être  distribués  de 
telle  sorte  que,  par  leur  réaction  électromagnétique,  ils  s'opposent 
au  mouvement  qui  leur  donne  naissance,  en  produisant  le  même 
efiet  résultant  qu'une  sorte  de  frottement  dans  le  champ  magné- 
tique. 

On  peut  se  proposer  de  disposer  l'expérience  spécialement  dans 
le  but  de  mettre  en  évidence  cet  elTet  particulier. 

1.  Dans  la  figure  ci-jointe,  A  représente  l'une  des  bobines  d'un 
électro-aimant  en  fer  à  cheval,  placé  verticalement  et  supposé  vu 
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de  profil.  Cet  électro-aimant  est  mnni  de  pièces  polaires  rectangu- 
laires B  qui  aboutissent  en  face  Tune  de  Fautre,  à  une  distance 
très  faible.  Elles  sont  encastrcf'cs  dans  deux  lames  de  bois  ou  d'ébo- 
nite  CDy  de  façon  à  affleurer  exactement  à  leur  surface  interne. 
Ces  deux  lames  ont  été  serrées  l'une  contre  l'autre,  après  interca- 
lation  d'une  lame  de  carton  de  l'épaisseur  d'une  carte  de  visite. 
On  a  évidé  cette  lame  à  la  partie  centrale,  vis-à-vis  des. pièces  po- 
laires, et  suivant  la  surface  renfermée  à  l'intérieur  des  lignes  ponc- 
tuées m,  Hy  />,  q.  Enfin,  deux  tubes  de  verre  E,  F  ont  été  mastiqués 
dans  Tappareil. 


On  voit,  d'après  cela,  que  de  E  en  F  se  trouve  ménage  un  canal 
étroit  qui  va  en  s'évasant  vers  la  partie  centrale,  renfermée  entre 
les  pièces  polaires. 

Un  flacon  de  mercure  G  est  relié  au  tube  F  par  un  tuyau  de 
caoutchouc  flexible  qui  permet  d'abaisser  ou  de  soulever  ce  réser- 
voir G.  Le  mercure,  en  s'écoulant,  traverse  le  canal  de  F  en  E  et 
vient  finalement  former,  à  la  pointe  effilée  E,  un  jet  parabolique 
dont  la  portée  EH  dépend  de  la  vitesse  du  mercure  à  l'orifice  E 
de  sortie. 

Ce  jet  étant  bien  établi  en  EH,  si  l'on  vient  à  lancer  un  courant 
dans  l'électro-aimant,  la  portée  du  jet  diminue  aussitôt  et  vient  en 
EH'«  Ceci  prouve  que  la  création  du  champ  magnétique  en  B 
oppose  un  obstacle  au  libre  écoulement  du  mercure. 

On  peut  augmenter  la  sensibilité  de  Texpérience  en  remplaçant 
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le  tube  droit  E  par  le  tube  recourbé  a^yo  que  Ton  voit  au-dessons, 
et  qui  se  termine  en  8  par  une  portion  rétrécie,  légèrement  inclinée 
en  dehors  sur  la  verticale.  On  a  ainsi  un  jet  parabolique  de  mer- 
cure d'abord  ascendant  en  oS,  puis  descendant  en  ST.  Quand  on 
fait  passer  le  courant,  on  voit  le  sommet  S  baisser  subitemeni 
en  S'. 

Le  jet  de  mercure  bien  éclairé  est  visible  de  loin  à  cause  de  son 
reflet  métallique.  D^ailleurs  le  sommet  de  ce  jet  peut  être  projeté 
avec  la  plus  grande  facilité. 

C*est  précisément  à  la  réaction  des  courants  dMnduction  ainsi 
développés  que  le  galvanomètre  a  mercure  de  M.  Lippmann  doit 
son  caractère  d'apériodicité. 

Ce  dispositif  expérimental  a  l'avantage  de  permettre  de  constater 
nettement  le  renforcement  produit  sur  un  courant  traversant  un 
circuit,  par  l'extra-courant  d'induction  qui  se  produit  à  la  rupture 
du  circuit.  En  effet,  quand  on  ouvre  le  circuit  de  Télectro-aimant, 
le  sommet  S'  de  la  nouvelle  parabole,  au  lieu  de  revenir  immédia- 
tement vers  sa  position  première,  subit  d'abord  brusquement  un 
léger  abaissement  pour  se  relever  en  S  aussitôt  après. 

2.  On  peut  donner  une  variante  à  Texpérience  en  disposant 
les  pôles  de  réleclro-aimantsur  le  trajet  même  du  jet  parabolique, 
afin  d'observer  directement  la  déformation  de  celui-ci  dans  son 
])assagc  à  travers  le  champ  magnétique. 

Pour  obtenir  un  effet  bien  appréciable,  on  remplacera  le  jet 
cylindrique  dont  les  dimensions  transversales  ne  permettent  pas 
aux  courants  d'induction  de  se  développer  convenablement  par  un 
jet  large  et  aplati  que  Ton  obtiendra  facilement  en  faisant  écouler 
le  mercure  entre  deux  lames  de  verre  séparées  l'une  de  l'autre  par 
un  faible  intervalle,  et  dans  lesquelles  on  aura  ménagé  deux  ouver> 
lures  pour  y  inlroduire  les  deux  pièces  polaires  entre  lesquelles 
sr  produira  le  jet.  On  verra  la  courbure  parabolique,  d'abord  régu- 
lière, éprouver  une  sorte  de  cassure  dans  le  trajet  effectué  entre 
les  deux  pôles. 

3.  Il  sera  facile  de  mettre  en  évidence  les  courants  d'induction 
développés,  en  introduisant  dans  la  masse  de  mercure  en  mouve- 
ment l'extrémité  de  deux  fils  de  platine  aux  deux  points  où  l'on 
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voudra  dériver  le  courant.  Ces  courants  étant  normaux  au  plan 
qui  passe  par  la  direction  du  déplacement  et  par  celle  des  lignes  de 
force  dans  la  région  du  champ  où  ils  se  développent,  il  est  facile 
(le  \oir  que  la  direction  de  ces  courants  sera  verticale  entre  les 
deux  pôles  magnétiques.  On  placera  donc  les  extrémités  o^  b  de 
.  deux  (ils  de  platine  respectivement  en  haut  et  en  bas  de  la  lame  de 
mercure,  et  on  les  reliera  à  un  galvanomètre.  On  observera,  pen- 
dant l'écoulement  du  mercure,  un  courant  qui  se  renversera  avec 
le  sens  de  Taimantation  ou  de  l'écoulement. 

IwA  force  électromotrice  développée  sera  constante  tant  que 
l'écoulement  du  mercure  le  sera  lui-même.  On  pourra  d'ailleurs  la 
faire  varier  d'après  l'élévation  du  flacon  G.  Toutefois,  dans  les 
conditions  pratiques  habituelles,  cette  sorte  de  machine  d'induc- 
tion, rentrant  dans  la  catégorie  des  machines  dites  unipolaires  y 
aura  une  force  électromotrice  et  une  résistance  intérieure  faibles, 
de  sorte  que,  pour  constater  facilement  la  production  du  courant, 
on  emploiera  un  galvanomètre  peu  résistant. 

4.  Remarquons  que  l'addition  des  deux  (ils  de  platine  à  la  cuve 
étroite  nxnpq  nous  ramène  précisément  à  la  cuve  du  galvanomètre 
à  mercure.  Aussi  l'appareil  de  \a  fi^.  i  permettra  de  montrer  faci- 
lement dans  les  Cours  le  principe  de  ce  galvanomètre.  On  pourra 
l'aire  passer  entre  a  et  6  le  courant  ayant  servi  à  actionner  l'électro- 
aimant.  D'après  le  sens  du  courant  entre  a  et  6,  on  verra  le  sommet 
S  de  la  parabole  s'abaisser  très  fortement  ou  s'élever  bien  au- 
dessus  du  niveau  du  mercure  en  G.  Ou  bien  on  adaptera  en  E  un 
tube  coudé  verticalement  de  bas  en  haut.  Quand  un  courant  pas- 
sera Ae  a  k  b,  on  aura  la  dénivellation  caractéristique  du  mercure 
clans  un  sens  ou  dans  l'autre. 
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BiTEBMIHATIOH  DE  LA  BEISITÉ  OIIV  G0BP8  POBEUX  ET  FBIABLE; 

Par  m.  P.  PARIZE. 

Une  donnée  importante  dans  l'étude  des  propriétés  physiques 
d'un  sol  est  celle  de  sa  densité  à  Télat  aggloméré  normal,  tel  que 
celui  des  mottes  qui  se  forment  spontanément,  par  la  dessiccation 
à  l'air.  On  a  proposé,  pour  les  cas  analogues  où  le  corps  est  poreux 
et  fragile,  de  l'enduire  d'une  couche  de  collodion*,  mais  l'opération 
est  difficile  à  réussir  et  elle  altère  le  volume.  Les  autres  procédés 
courants  ne  réussissent  pas  mieux. 

Le  moyen  suivant,  que  j'emploie  depuis  longtemps,  a  pour  lui 
l'avantage  d'être  simple,  rapide  et  de  n'exiger  aucun  instrument 
spécial. 

On  prend  un  petit  bocal  de  ^  de  litre  environ;  on  le  remplit 
exactement  d'une  graine  lisse  et  régulière,  telle  que  celle  du  millet 
ou  du  lin  (la  graine  de  lin  est  préférable  à  cause  de  sa  pesanteur 
spécifique  plus  grande  et  du  poli  de  sa  surface). 

On  le  pèse.  On  y  introduit  la  petite  motte  ou  l'objet  poreux  à 
étudier,  en  enlevant  par  arrasement  l'excès  de  graine  qui  déborde 
le  goulot.  On  fait  une  seconde  pesée.  Enfin,  on  vide  le  flacon,  on 
l'essuie  et  on  le  pèse,  vide  d'abord,  plein  d'eau  ensuite. 

Soient  p  le  poids  de  l'objet;  P  le  poids  de  la  graine  et  P 
celui  de  l'eau  qui  remplissent  le  vase;  enfin  P^  le  poids  de  la 
graine  et  de  l'objet  réunis  dans  le  bocal  (nous  faisons  abstraction 
du  poids  de  ce  dernier). 

La  densité  cherchée  est 


d  = 


pV 


(P-H/?  — r)P' 


On  a  soin,  à  chaque  fois,  pour  obtenir  un  tassement  uniforme,  de 
frapper,  à  petits  coups,  le  vase  sur  le  bord  d'une  table,  jusqu'à  ce 
qu'on  n'observe  plus  d'abaissement  de  niveau. 

Le  procédé  précédent  fournît  une  précision  plus  grande  qu'on 
ne  pourrait  le  croire  a  priori.  Le  remplacement  de  la  graine  de 
lin  par  du  petit  plomb,  de  la  cendrée,  ne  m'a  pas  donné  une 
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approximation  sensiblement  plus  grande.  On  peut  l'appliquer, 
sans  modification,  à  des  corps  poreux  de  toutes  natures,  sels, 
bois,  etc. 


É%,  BERTRAND.  —  Sur  un  nouveau  réfractomctrc  {Bulletin  de  la  Soc.  minera- 

logique  de  France^  t.  VIII,  p.  375). 

XoQTelle  disposition  du  microscope  permcllant  de  mesurer  l'écartement  des  axes 
optiques  et  les  indices  de  réfraclion  {ibid.,  t.  VIII,  p.  377). 

Sur  la  mesure  des  indices  de  réfraction  des  élëmenls  microscopiques  des  roches 

{ibid.,  t.  VIll,  p.  426). 

Réfractomètrc  construit  spécialement  pour  l'étude  des  roches  {BulL  de  la  Société 

française  de  Minéralogie f  t.  IX,  p.  i5). 

Ces  différentes  Notes  de  M.  Bertrand  contiennent  la  description 
d'un  certain  nombre  d'appareils  fondés  sur  l'emploi  de  la  réflexion 
totale  et  qui,  bien  que  construits  spécialement  en  vue  des  études 
minéralogiques  et  pétrographiques,  sont  loin  d'être  sans  intérêt 
pour  les  phjrsiciens. 

Le  pi'emier  instrument  se  compose  d'un  tube  de  cuivre  de  2*^™, 5 
de  large,  coupé  obliquement  par  un  plan  faisant  un  angle  de  3o® 
avec  l'axe;  au  centre  de  cette  section  est  une  lentille  hémisphé- 
rique de  5""°*  de  rayon  en  flint  très  réfringent  (i  ,773).  Une  ouver- 
ture latérale,  fermée  par  un  verre  dépoli,  laisse  pénétrer  la  lumière. 
Une  loupe  servant  d'oculaire  et  montée  dans  un  tube  à  tirage 
vise  dans  le  plan  focal  de  la  demi -boule.  Dans  ces  conditions, 
une  partie  seulement  du  champ  est  éclairée;  c'est  celle  où  les  fais- 
ceaux parallèles  qui  proviennent  de  la  face  plane  de  la  lentille 
hémisphérique  se  sont  réfléchis  sous  un  angle  assez  grand  pour 
permettre  la  réflexion  totale.  On  apercevra  donc,  dans  le  plan  de 
visée,  un  cercle  noir  en  dehors  dont  le  diamètre  pourra  être  me- 
suré par  un  micromètre  placé  dans  le  plan  focal  de  la  demi-boule 
et  nettement  vu  par  l'oculaire.  Si,  au  lieu  d'être  dans  l'air,  la  face 
plane  de  la  lentille  demi-boule  est  mouillée  par  un  liquide,  le  dia- 
mètre du  cercle  sombre  dépendra  de  l'indice  relatif  du  flint  et  du 
liquide.  En  appliquant  cette  face  plane  sur  une  surface  également 
plane  d'un  solide,  et  en  interposant  un  liquide  d'indice  intermé- 
diaire entre  ceux  du  solide  et  du  flint,  on  apercevra  une  ligne 
sombre  dépendant  de  l'indice  relatif  du  solide  et  du  flint. 
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Eq  réalité,  ît  nV  a  pas  de  plan  focal  pour  la  lenlille  demi-boule, 
mais  une  sphère  focale;  le  mieux  est  de  placer  le  micromètre  visé 
par  Toculaire  de  façon  qu'il  coupe  un  peu  cette  sphère  ;  les  images 
restent  nettes  dans  une  plus  grande  étendue  du  champ.  Elles  ^ga- 
gnent d'ailleurs  en  netteté,  comme  il  est  facile  de  le  comprendre, 
par  l'emploi  d'une  lumière  monochromatique. 

Il  serait  illusoire  de  prétendre  graduer  théoriquement  un  sem- 
hlahlc  appareil  ]  on  le  gradue  empiriquement  en  notant  les  divisions 
<lu  micromètre  correspondant  à  une  série  d'indices  bien  connus. 
l/approximation  est  de  deux  ou  trois  unités  de  la  troisième  déci- 
male. 

L'avantage  de  ce  petit  appareil,  très  simple  et  d'une  exactitude 
très  suffisante  pour  la  détermination  des  espèces  minérales,  est  de 
permettre  d'opérer  sur  des  faces  quelconques,  pourvu  qu'elles  soient 
suffisamment  planes,  sans  réglage  ni  correction.  Avec  des  sub- 
slances  très  biréfringentes  comme  la  calcite,  on  obtient  deux  lignes 
sombres.  Avec  une  plaque  mince  d'une  roche  contenant,  par 
exemple,  du  quartz  et  du  feldspath,  on  obtient  les  lignes  caracté- 
ristiques de  ces  deux  minéraux. 

M.  Bertrand,  s'appuyant  sur  le  même  principe,  a  construit  un 
microscope  permettant  non  seulement  de  donner  l'indice  d'un 
corps  en  large  plaque,,  mais  c.elui  d'un  cristal  microscopique  dé- 
terminé au  milieu  d'une  préparation. 

Au  centre  de  la  platine  d'un  microscope  peut  se  placer,  immé- 
diatement sur  la  préparation  et  avec  interposition  d'un  liquide 
convenable,  une  lentille  demi-boule.  Le  microscope  est  formé  par 
un  objectif  à  long  foyer  et  un  oculaire;  en  le  relevant  convena- 
blement, on  visera  dans  le  plan  focal  de  la  demi-boule.  Le  corps 
du  microscope  peut  tourner,  dans  un  plan  perpendiculaire  à  la 
platine,  autour  d'un  axe  passant  par  la  face  plane  inférieure  de  la 
lentille  demi-boule;  on  arrivera  donc  à  faire  passer  par  le  centre 
du  champ  la  ligne  de  séparation  de  l'ombre  et  de  la  lumière.  Pour 
cette  expérience,  on  peut  opérer  par  transparence  ou  mieux  encoi*c 
en  éclairant  latéralement  la  demi-boule.  Des  différentes  positions 
occupées  par  le  microscope,  on  déduira,  au  moyen  d'observations 
préalables  sur  des  corps  d'indice  connu,  reliées  par  une  courbe, 
rindice  du  minéral  observé. 

Dans  une  autre  disposition  de  l'appareil  qui  semble  préférable, 
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le  corps  du  microscope  est  fixé  à  un  support  et  fait  un  angle  de  4^^ 
avec  le  plan  horizontal.  La  platine  du  microscope  est  fixée  sur 
Taxe  d'un  goniomètre  de  Wollaston  relié  invariablement  au  mi- 
croscope, de  telle  sorte  que,  pendant  les  déplacements  de  ce  der- 
nier, nécessaires  pour  la  mise  au  point,  son  axe  optique  passe 
toujours  par  le  centre  de  la  platine.  C^est  sur  cette  platine  tour- 
nante que  se  place  la  lame  à  mesurer,  recouverte  de  la  lentille 
demi-boule,  avec  interposition  d\in  liquide  de  mouillage.  Le  mi- 
croscope a  un  objectif  de  20*"'"  de  foyer,  et  l'on  vise  dans  le  plan 
focal  de  la  lentille  demi-boule,  do  manière  ù  amener  au  centre  du 
champ  la  ligne  noire  qui  forme  la  limite  des  rayons  rétlécliis 
totalement.  Ici  encore,  c'est  une  graduation  empirique  que  Ton 
emploie.  Comme  toutes  les  pièces  sont  reliées  par  des  supports 
inflexibles,  il  est  clair  qu'une  position  donnée  du  goniomètre  cor- 
respond à  une  valeur  parfaitement  déterminée  de  l'indice.  On 
arrive  à  une  exactitude  de  une  à  deux  unités  du  troisième  ordre 
décimal. 

Avec  ime  disposition  beaucoup  plus  compliquée,  on  n'arrive 
donc  pas  à  une  exactitude  beaucoup  plus  grande  qu'avec  le  petit 
réfractomètre  décrit  en  premier  lieu;  mais  c'est  que  là  n'est  pas 
le  véritable  but  de  l'instrument.  Abaissons  le  microscope  jusqu'à 
viser  dans  le  plan  de  base  de  la  lentille  demi-boule.  On  pourra 
amener  au  centre  du  champ  un  cristal  microscopique  situr,  pai* 
exemple,  dans  une  coupe  mince  de  roche.  En  faisant  tourner  la 
platine,  il  arrivera  un  moment  où  le  cristal  ne  réfléchira  plus  de 
lumière  par  réflexion  totale  et  devieudra  presque  invisible;  cet 
assombrissement  n'est  pas  brusque.  En  eflet,  du  centre  de  la  len- 
tille demi-boule  part  un  cône  de  rayons  qui,  après  réfraction  à  la 
sortie  de  la  demi-boule,  pénètre  par  toute  la  surface  de  l'objectif; 
il  faut  donc,  pour  amener  le  cristal  de  la  clarté  à  l'obscurité,  faire 
tourner  le  corps  du  microscope  par  rapport  à  la  platine  d'un  angle 
égal  à  l'angle  de  ce  cône.  On  rendra  beaucoup  plus  brusque  ce 
changement  d'éclat  en  plaçant  derrière  l'objectif,  constitué  par 
une  lentille  achromatique  de  3o"*"'  de  foyer,  et  presque  en  contact 
avec  lui,  une  fente  de  |  à  ^  millimètre  de  large  sur  3"""  de  lon- 
gueur. 

Dans  ces  conditions,  après  avoir  mis  au  point  sur  le  minéral 
qu'on  veut  étudier,  on  fait  tourner  le  goniomètre,  et  il  arrive  un 
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moment  où  la  partie  supérieure  du  minéral  esl  éclairée,  la  partie 
inférieure  obscure  ;  on  amène  la  ligne  de  séparation  à  passer  par 
le  milieu  du  champ,  et  de  la  position  du  goniomètre  on  déduit 
rindice  du  cristal. 

Cette  méthode  est  extrêmement  remarquable;  elle  donne  une 
solution  très  satisfaisante  d'un  problème  que  se  posaient  depuis 
longtemps  les  pctrologistes  :  Reconnaître  sur  une  coupe  mince 
de  roche  Vindice  d'un  cristal  donné,  la  roche  étant  amenée  à 
l'épaisseur  moyenne  de  o"",o2,  nécessaire  pour  la  transpa- 
rence. 

A  l'aide  d'un  analyseur  surmontant  l'oculaire  du  microscope, 
on  peut  mesurer  les  différents  indices  d'un  corps.  Nous  renverrons 
sur  ce  point  au  dernier  Mémoire  de  M.  Bertrand.  Dans  le  cas  des 
corps  biréfringents,  il  \aut  d'ailleurs  mieux,  à  ce  qu'il  semble, 
ne  demander  à  la  réflexion  totale  que  la  détermination  d'un  seul 
indice,  et  employer  la  polarisation  chromatique  pour  mesurer  l:i 
différence  des  indices  principaux  d'une  lame,  au  moyen  des  teintes 
de  polarisation,  comme  l'a  montré  M.  Michel  Lévy.  En  effet,  dans 
la  plupart  des  cas,  la  biréfringence  dépend  seulement  de  la  troi- 
sième décimale  de  l'indice.  Mais,  lorsque  le  cristal  ne  pourra  être 
taillé,  la  méthode  de  M.  Bertrand  reste  applicable  et  donne  au 
moins  une  solution  approchée. 

Le  dispositif  dans  lequel  le  corps  du  microscope  est  mobile  et 
la  platine  fixe  permet  de  mesurer  également  l'angle  des  axes  op- 
tiques. On  sait  que  c'est  à  M.  Ém.  Bertrand  qu'est  duc  cette  mo- 
dification si  ingénieuse  du  microscope  à  lumière  polarisée,  qui 
permet  de  le  transformer  en  un  microscope  polarisant  à  lumière 
convergente.  Il  suffit  d'intercaler  entre  l'objectif  et  l'oculaire  une 
lentille  auxiliaire  achromatique  qui  constitue,  avec  l'oculaire,  un 
nouveau  microscope  visant  dans  le  plan  focal  de  l'objectif.  Celui-ci 
est  amené  au  contact  de  la  plaque  à  étudier.  Les  rayons  polarisés 
par  un  nicol  ou  une  pile  de  glaces  traversent  un  système  de  len- 
tilles convergentes  de  fort  indice  et  disposées  ingénieusement  par 
M.  Bertrand,  de  manière  à  donner  la  plus  grande  divergence  pos- 
sible au  faisceau.  Les  rayons  qui  ont  traversé  la  plaque  dans  une 
direction  déterminée  viennent  former  leur  fo^er  dans  le  plan 
focal  de  l'objectif  et  le  microscope,  compose  de  la  lentille  auxi- 
liaire et  de  l'oculaire,  grossit  l'image  réelle  des  courbes  isochro- 
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matiques,  formée  dans  ce  pian.  M.  Bertraad  est  arrivé  à  donner  à 
rinstrument  un  champ  considérablement  plus  grand  que  dans  les 
instruments  similaires.  Dans  le  microscope  à  corps  mobile,  on 
vise,  comme  pour  la  mesure  des  indices,  dans  le  plan  focal  de  la 
demi-boule  fixe  et,  en  inclinant  le  microscope  à  droite  et  à  gauche, 
on  amène  successivement  au  milieu  du  champ  les  deux  centres 
des  lemniscates.  Uangle  dont  on  a  ainsi  tourné  est  Tangle  des  axes 
optiques  dans  le  verre  de  la  lentille  demi-boule.  Il  faut  remar- 
quer ici  que  la  lumière  est  polarisée  par  une  pile  de  glaces,  c^est- 
à-dire  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan  que  décrit  le  micro- 
scope, tandis  que  pour  la  mesure  de  Tangle  des  axes  optiques  elle 
doit  être  polarisée  à  4^^  de  ce  plan  pour  montrer  les  lignes  neutres 
sous  forme  d'hyperboles.  On  arrive  à  ce  résultat  en  interposant 
au-dessus  de  la  pile  de  glace  une  lame  de  quartz  qui  fasse  tourner 
de  4^"^  les  rayons  jaunes  et  en  éclairant  avec  la  lumière  du  sodium. 
Dans  ces  observations,  il  faut  encore  interposer  entre  la  lame 
cristalline  et  les  lentilles  qui  la  touchent  un  liquide  de  fort  indice, 
lorsque  Tangle  intérieur  des  axes  est  un  peu  grand  et  Tindice  de 
ta  lame  élevé.  Ce  sont  les  mêmes  liquides  qui  conviennent  dans 
les  mesures  d'indice  par  réflexion  totale.  Le  aulfure  de  carbone 
(%  =  i,6a5)  peut  convenir,  mais  beaucoup  mieux  la  naphtaline 
bromée  (/Id=  '166)  ou  un  nouveau  corps,  la  naphtylphénylacé- 
ione  dibroméej  dont  Tindice  atteint  1,70.  Ce  nouveau  corps,  dé- 
couvert par  M.  L.  Houx,  et  que  prépare  maintenant  M.  Schuchardt 
de  Gorlitz,  se  dissout  très  facilement  dans  la  naphtaline  bromée 
cl  donne  tous  les  indices  entre  1,66  et  1,70.  Il  y  a  là,  comme 
nous  espérons  l'avoir  montré,  une  série  de  dispositions  des  plus 
'ingénieuses  et  qui  viennent  heureusement  compléter  les  perfec- 
liounements  dus  déjà  à  M.  Em.  Bertrand  pour  robservation  des 
propriétés  optiques  des  minéraux.  II.  Dufet. 


J.  FINK.  —  Uebcr  dcn  Einflass  des  Druckcs  auf  dcn  elcctrischcn  Lcitungswider- 
slaiid  von  Eleclrolyicn  (Influence  de  la  pression  sur  la  conduclibililé  électrique 
des  ciecirolytes);  Wied.  Ann.,  \XVI,  p.  48^;  i88j. 

Les  expériences  faites  antérieurement  par  CoUadon  et  Sturm, 
M.  llerwig,  etc.,  n'ont  donné  aucun  résultat  parce  que  les  près- 
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sions  étaient  trop  faibles.  L'auteur  s'est  servi  d'une  pompe  de 
M .  Caillete  t,  il  a  comprimé  les  liquides]  usqu'à  des  pressions  de  5oo**" 
mesurées  par  un  manomètre  de  Bourdon.  Il  a  mesuré  la  résistance 
des  liquides  par  la  méthode  des  courants  alternatifs  avec  un  pont 
<le  Whealstone  et  un  téléphone,  en  avant  soin,  pour  ramener  le  son 
au  minimum,  d'intercaler  derrière  les  colonnes  liquides  une  petite 
spirale  enroulée  sur  un  noyau  de  fer  (*). 

Le  liquide  est  contenu  dans  un  vase  de  verre  muni  de  larges 
rlectrodes  en  platine  platiné,  qui  s'appuient  sur  la  surface  interne; 
il  est  surmonté  d'un  tuhe  capillaire  à  parois  épaisses  que  traverse 
le  fil  de  platine  communiquant  avec  l'électrode  supérieure.  A  la 
partie  inférieure  il  se  termine  par  un  tube  étroit  plongeant  dans  un 
^odct  rempli  de  mercure  qui  sépare  le  liquide  étudié  de  l'eau  qui 
transmet  la  pression.  Le  cvlindre  de  fer  dans  lequel  est  logé  le  tube 
est  placé  dans  un  vase  d'environ  4<>'*'  que  l'on  peut  remplir  de  neige 
ou  d'eau  à  température  constante. 

L'auteur  a  d'abord  examiné  les  trois  causes  principales  qui  peu- 
vent modifier  les  résultats  :  la  diminution  de  volume  du  vase,  la 
chaleur  dégagée  par  compression  et  la  polarisation  des  électrodes. 
r^e  calcul  de  Terreur  due  à  la  première  cause  donne  une  valeur 
inférieure  aux  erreurs  d'expérience  ;  Tinfluence  de  la  chaleur  de 
compression  cesse  de  se  faire  sentir  après  dix  ou  quinze  minutes 
même  pour  des  pressions  de  5oo*''";  enfin  la  polarisation  est  né- 
gligeable, car  des  mesures  faites  avec  des  courants  d'intensité  diffé- 
rente et  un  nombre  variable  d'interruptions  ont  donné  la  même 
résistance. 

Pour  faire  les  mesures,  on  remplit  le  vase  en  avant  soin  de 
chasser  les  bulles  d'air,  on  le  met  en  place  et  Ton  attend  qu'il  ait 
pris  exactement  la  lcnipi;rature  du  bain;  on  le  reconnaît  à  ce  que 
la  résistance  sous  la  pression  atmosphérique  reste  constante.  On 
fait  ensuite  varier  la  pression  de  loo""*  en  loo"''",  de  i*^"  à  5oo*'*", 
puis  de  joo*'"*  à  1"'°'  et  Ton  mesure  la  résistance  sous  même  pres- 
sion dans  les  deux  séries. 

Les  expériences  ont  porté  sur  trois  liquides  à  divers  degrés  de 
concentration  : 


(')  WisTLisB.v;  II,  /Jerli/ier  Motuitsbericfttc,  1^70. 
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NaCl    pourioo.     0,99      4,99        9,90      14, 8a      19,60      24,90      ^6,39 
HCI  »        .     0,98      5,02      10,34       18,16      25,34  '>  » 

ZnSO*        »        .     0,96      9,07      23, 5o      29,64  »  u  M 

aux  températures  0°  et  18**. 

Elles  ont  même  été  poussées  jusqu'à  782*^"  sur  de  l'eau  distillée 
additionnée  de  quelques  gouttes  d'acide  sulfurique,  mais  la  rupture 
du  vase  a  empêché  de  fixer  exactement  les  conditions  ;  on  a  con- 
staté seulement  que  la  résistance  varie  encore  au-dessus  de  5oo**"*. 

Voici,  comme  exemple,  les  résultats  relatifs  au  sulfate  de  zinc  : 

Dissolution  de  ZnSO*. 

P,  poids  du  sel  dissous  dans  100  d'eau. 

it,  variation  de  pression. 

/*,  variation  de  résistance  pour  100. 


p  —  o,y6. 

Pr-9.67. 

Pr-. 

33 , 50. 

P^ 

29/>4- 

t»« 

r  à  0". 

/•  à  18». 

r  à  o^       r  à  18-. 

r  à  0». 

r  à  i8«.     - 

r  à  o». 

r  à  i8«. 

atm 

1-109.. 

—  2,82 

—2,21 

—  2,60     —2,22 

-1,52 

-I,2Î 

—  0,81 

—0,82 

1-200.. 

5,33 

—4,09 

-  4,60     -  3,85 

-2,74 

—  2,06 

-1,54' 

-1,42 

I-ÎOO.. 

-  7.58 

-5,96 

—  6,58     —5,64 

-3,90 

—  3,02 

2,17 

-1,89 

I-400.. 

-  9,81 

-7,83 

-  8,72     -7,34 

-\M 

—  3,90 

-^w> 

a, 47 

I-)00.  . 

-ïi,74 

-9>33 

—  10,52     —8,78 

-5,78 

-4,71 

3,24 

',91 

L'examen  des  tables  ou  des  courbes  qui  représentent  la  varia- 
tion de  résistance  en  fonction  de  la  pression  montre  que  cette 
variation  est  représentée  jusqu'à  3oo*'™  par  une  ligne  droite  qui 
ensuite  se  recourbe  légèrement  vers  Taxe  des  x  (peut-être  par 
suite  d'inexactitudes  dans  la  graduation  du  manomètre). 

Les  valeurs  trouvées  pour  le  sulfate  de  zinc  sont  un  peu  supé- 
rieures à  celles  données  par  Lenz  (  •)  pour  le  mercure  (0,02 
pour  100  par  atmosphère)  ;  elles  sont  un  peu  plus  faibles  pour  les 
autres  liquides.  La  variation  diminue  à  mesure  que  la  concen- 
tration augmente  et  que  la  température  s'élève. 

Si  l'on  construit  des  courbes  en  prenant  pour  abscisses  les  con- 
centrations, pour  ordonnées  les  variations  de  résistance  pour  une 
variation  de  pression  de  i*^"*  à  5oo*^",  on  remarque  que  les  deux 


(»)  Lkw,  Beiblàtter,  VI,  p.  802;  1882. 

/.  de  Phys.,  a*  série,  t.  V.  (Mai  1886.) 
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courbes  correspondant  au  chlorure  de  sodium  à  o®  età  iS'^  coupent 
Taxe  sensiblement  au  même  point  (22  pour  100) 

La  dissolution  à  ce  degré  de  concentration  conserve  donc  une 
résistance  constante  sous  diverses  pressions,  les  dissolutions  plus 
concentrées  éprouvent  une  augmentation,  celles  moins  concentrées 
une  diminution  de  résistance  quand  la  pression  augmente. 

On  ne  peut  attribuer  au  changement  de  volume  produit  par  Té- 
iévation  de  température  la  variation  de  résistance  sous  l'action  de 
la  chaleur;  si,  en  eiTet,  on  calcule  la  pression  capable  de  ramener  le 
liquide  à  son  volume  à  o**  et  la  variation  de  résistance  correspon- 
dant à  cette  pression,  on  trouve  un  nombre  bien  inférieur  à  celui 
que  donne  l'expérience.  C.  Daguenet. 


H).  EDLUND.  —  Somc  observations  on  the  behaviour  of  electricity  in  rarcfled 
air  (Observations  sur  le  passage  de  réleclricité  dans  l'air  raréfié);  Phil.  Mag.^ 
5*  série,  t.  XIX,  p.  i25;  i885. 

On  a  cru  établir  sur  des  observations  récentes  que  la  conduc- 
tibilité des  gaz  augmente,  jusqu'à  un  certain  point,  avec  leur  raré- 
faction, puisqu'elle  diminue,  de  sorte  que  le  vide  absolu  doit  être 
regardé  comme  isolant.  L'auteur  ne  croit  pas  que  les  gaz  présentent 
ainsi  un  maximum  de  conductibilité  pour  une  raréfaction  déter- 
minée; il  pense,  au  contraire,  que  la  conductibilité  augmente 
constamment  avec  la  raréfaction  et  que  le  vide  absolu  est  bon 
conducteur.  Voici  Tune  des  expériences  sur  lesquelles  est  fondée 
celte  opinion. 

Un  tube  de  verre  (yî^.  i)de  o™,3oo  de  long  et  o",oi6  de  large 
est  muni  de  deux  électrodes  en  platine  a  et  6,  dont  les  extrémités 
sont  distantes  de  o",oo3,  et  de  deux  anneaux  d'étain  c  et  rf  qui 
ne  communiquent  point  avec  les  électrodes.  L'extrémité  /  est 
adaptée  à  une  trompe  à  mercure.  On  met  en  communication 
successivement  les  électrodes,  puis  les  feuilles  d'étain  avec  les 
armatures  d'une  forte  bobine  de  Ruhmkorff  animée  par  deux  élé- 
ments de  Bunsen.  A  mesure  que  l'on  fait  le  vide  dans  le  tube,  les 
étincelles  qui  jaillissent  entre  a  et  6  deviennent  plus  brillantes 
jusqu'à  ce  que  l'on  ait  atteint  une  pression  inférieure   à    1 


lUIii 
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Lorsque  celle-ci  est  réduile  à  o"'",i2,  le  tube  s'illumine  entière- 
ment lorsque  le  courant  passe  entre  a  et  6;  la  lueur  devient  moins 
vive  lorsque  la  pression  descend  à  o™™,oo4  et  ne  se  montre  plus 
qu'à  de  rares  intervalles  lorsqu'on  arrive  vers  o™",ooo4. 

I-iOrsque  les  pôles  de  la  bobine  d'induction  sont  en  communica- 
tion avec  les  feuilles  dV'lain,  il  est  bien  évident  que  le  courant  ne 
peut  passer  dans  l'intérieur  du  tube;  mais  les  feuilles  se  chargent 
alternativement  d'électricités  contraires.  Ces  charges  et  décharges 
coniinuelles  produisent  dans  le  gaz,  lorsqu'il  est  suffisamment 
raréfié,  c'est-à-dire  lorsque  sa  pression  est  inférieure  à  i"'",  des 
courants  induits  qui  se  manifestent  par  une  certaine  lueur  entre  r 
et  d\  le  tube  devient  fortement  et  constamment  lumineux  lorsque 
la  pression  descend  au-dessous  de  o™™,ooi. 

Fi«.   I. 


Ce  dernier  résultat  semble  indiquer  que  la  résistance  va  toujours 
en  diminuant,  et  M.  Edlund  explique  la  difficulté  avec  laquelle  le 
courant  passe  dans  l'air  raréfié  entre  les  électrodes  de  platine  par 
l'existence  d'une  force  électromolrice  au  passage  du  métal  dans  le 
gaz.  Cette  force  électromolrice,  toute  semblable  à  celle  que  Tauteur 
a  découverte  dans  l'arc  voltaïque  et  rétincelle  électrique,  augmente 
à  mesure  que  le  vide  devient  plus  parfait. 

Toutefois,  M.  Worthington  (')  fait  observer  qu'un  corps  plongé 
dans  un  vide  où  l'étincelle  a  cessé  de  se  produire  est  soumis  à 
l'action  inductrice  d'un  corps  éleclrisé  que  l'on  déplace  dans  son 
voisinage,  et  n'est  nullement  protégé  contre  cette  action  comme 
il  le  serait  s'il  était  entouré  par  un  conducteur. 

M.  Worthington  pense  que  les  phénomènes  lumineux  observés 
par  M.  Edlund  peuvent  être  attribués  à  des  variatior^s  de  l'induc- 
tion dans  le  milieu.  A.  Lkhic. 


(')  Phil.  Afag.y  5*  série   t.  XIX,  p.  218. 


a32      BUCHANAN.  -  CARBONE  ET  SÉRIE  THERMO-ÉLECTRIQUE. 


J.  BUCHANAN.  —  On  the  thermo-electric  position  uf  carbon  (Position  du 
carbone  dans  la  série  thermo-électrique);  Phil,  Mag.,  5*  série»  t.  XX, 
p.  117;  i885. 

L'auleur  étudie  un  couple  formé  par  une  baguelle  de  charbon 
de  12"*"*  de  diamètre,  semblable  à  celles  que  Ton  emploie  dans  les 
lampes  à  arc  et  une  tige  de  platine  du  commerce.  L'extrémité  du 
charbon  est  d*abord  recouverte  de  cuivre  électrolytique  auquel  est 
soudé  le  platine.  Le  courant  va  du  platine  au  charbon  dans  la  sou- 
dure chaude,  et  la  force  électromotrice  de  ce  couple  est  repré- 
sentée en  unités  C.G.S.  par  e=  566 -f- 8,94^,  si  Ton  appeHe  t 
la  moyenne  des  températures  des  deux,  soudures.  Le  platine  em- 
ployé est  ensuite  comparé  à  un  échantillon  de  plomb  du  com- 
merce. La  force  électromotrice  de  ce  nouveau  couple  est 

e  =  176  H-  2,07/. 

Le  courant  va  du  platine  au  plomb  dans  la  soudure  chaude. 
On  en  déduit  pour  le  pouvoir  thermo-éleclrique   du  charbon 
(par  rapport  au  plomb) 

ec  =  —  390  —1,87/. 

Le  point  neutre  du  couple  Pb-C  serait  à  —  209". 
Le  charbon  se  place  dans  la  série  thermo-électrique  entre  le  zinc 
et  Targent,  pour  lesquels  on  a 

«Zn  =  —  234  —  2 ,  40  ^. 

CAg  =  —  214  —  i,5o/. 

Si  Ton  considère  le  couple  Pt-C  ci-dessus,  on  voit  qu'il  doit  y 
avoir  développement  de  chaleur  (phénomène  de  Peltier)  à  l'ex- 
trémité négative  du  filament  d'une  lampe  à  incandescence. 

Or,  si  l'on  désigne  par  T  la  température  du  point  neutre  d'an 
couple  thermo-électrique  et  par  0  la  température  absolue  de  l'une 
des  soudures,  l'effet  de  Pellier  a  pour  expression 

,r  =  (A-,-A:,)(T-e)0, 

k\  et  Arrêtant  les  coefficients  de  t  dans  le  pouvoir  thermo-électrique 
des  deux  substances  du  couple. 


WOUTHINGTON.  -  TENSION  SUPERFICIELLE.  a33 

On  a  donc  ici 

7:  =  3,9Ki44-hO)0. 

Soil,  par  exemple,  une  lampe  de  loo  volts,  portée  à  la  tempéra- 
ture de  2400**.  Le  rapport  entre  la  chaleur  due  au  phénomène  de 
Peltier  et  la  chaleur  totale  développée  dans  le  circuit  est  égal  à 

3 ,  94  X  ^673  (  1 44  -î-  îi4oo  ) 

— ' =0,0027. 

100  X  lO* 

On  voit  que  Ton  ne  saurait  attribuer  à  ce  développement  de 
chaleur  une  bien  grande  influence  sur  la  durée  des  lampes  à  in- 
candescence, ni  expliquer  par  là  la  rupture  fréquente  des  filaments, 
vers  leur  extrémité  négative. 

D'autre  part,  M.  Buchanan  a  constaté  qu'en  faisant  varier  plu- 
sieurs fois,  entre  290°  et  220",  au  moyen  d'un  bain  de  glycérine, 
la  température  d'un  couple  fer-charbon,  dont  le  point  neutre  était 
à  2o8'%  la  force  électromotrice  maxima  de  ce  couple  (obtenue  en 
mettant  l'une  des  soudures  au  point  neutre)  a  augmenté  de  plus  de 
5o  pour  100. 

Si  l'on  en  juge  par  le  résultat  de  cette  expérience,  faite  à  des 
températures  relativement  peu  élevées,  on  admettra  facilement  que 
la  structure  du  charbon  doit  être  profondément  modifiée  lorsqu'il 
est  maintenu  pendant  longtemps  à  rincandescence. 

A.  Leduc. 


A.-M.  WORTHINGTON.  —  On  the  error  involved  in  professer  Quincke's  melliod 
of  calculating  surface  tensions  froin  ihc  dimensions  of  flut  drops  and  bubbics 
(Correclions  à  apporter  à  la  méthode  de  M.  Quincke  pour  la  mesure  des  tensions 
superficielles);  Phil.  Mag.^  5*  série,  t.  X\,  p.  5i;  i885. 

Les  nombres  déduits  de  l'observation  de  la  forme  que  prend 
une  goutte  d'un  liquide  au  contact  de  l'air  ou  d'un  autre  liquide 
sont  toujours  notablement  supérieurs  à  ceux  que  l'on  obtient  au 
moyen  des  tubes  capillaires.  M.  Quincke  pense  que  ces  derniers 
doivent  être  multipliés  par  le  cosinus  de  l'angle  de  raccordement 
qui  n'est  jamais  nul,  et  que  d'ailleurs  les  impuretés  atmosphériques 
peuvent  modifier  la  forme  du  ménisque.  Quoi  qu'il  en  soit, 
M.  Quincke  suppose  que  les  gouttes  étudiées  sont  parfaitement 
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plates  au  sommet,  et  qu'elles  ont  un  rayon  infini;  il  fait  ^ 
dans  la  formule  fondamentale 


=  o 


^(H-^ff)  =  ^^- 


Il  en  résulte  une  erreur  qui  s'élève  souvent  à  lo  pour  loo. 
Soit  une  large  goutte  (/î^.  i)  reposant  sur  une  lame  de  verre 


FiR.  I 


P 


!0 


horizontale;  désignons  par  L  son  rayon  maximum  ON,  par  K  sa 
hauteur  PQ,  et  par  k  la  distance  OP  qui  est  d'ailleurs  très  difficile 
à  déterminer.  Imaginons  le  solide  déterminé  par  deux  plans  verti- 
caux parallèles  voisins  du  centre  de  la  goutte,  distants  de  l'unité 
de  longueur^  et  un  troisième  plan  perpendiculaire  aux  précédents 
passant  par  le  centre  {fig»  a).  Si  nous  supposons  que  la  goutte 
ait  un  rayon  infini,  nous  pourrons  écrire  que  la  pression  hydrosta- 
tique, sur  le  rectangle  terminal  ABCD,  est  égale  à  la  somme  des 
tensions  exercées  le  long  des  deux  bords  AD  et  BC.  On  aura  ainsi, 
en  désignant  par  D  la  différence  entre  la  densité  du  liquide  el 
celle  du  milieu  ambiant, 


T-i-TcosO  = 


et,  si  6  =  o, 


'2. 


T  = 


K«D 


'» 


Fig.   2. 


Si  l'on  considère  seulement  la  partie  de  la  goutte  supérieure  au 
plan  de  la  section  maxima  MN,  on  voit  que  T  a  pour  valeur  la 
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pression  hydrostatique  sur  la  surface  ADGF 

^      (K-A:)«D 

C'est  cette  dernière  formule  qu'emploie  M.  Quincke.   Or,  si 
nous  désignons  par  b  le  rayon  de  courbure  au  sommet  de  la  goutte, 

il  conviendrait  d'ajouter  au  second  nombre  -r-(K.  —  k).  D'ailleurs, 

en  négligeant  la  courbure  de  la  goutte  dans  le  plan  perpendiculaire 
à  celui  de  la  figure,  on  omet  la  tension  exercée  le  long  de  AE  et 

DE',  et  qui  équivaut  à  ô?  sur  chaque  unité  de  surface. 

La  correction  à  faire  de  ce  chef  a  pour  valeur  approchée 

aT(K-A-) 

Enfin,  si  l'on  pose  C  --^  = — rr-i t>  on  aura 

*  3,a8.L        b 

D  ~  2-M(K  — Ar;t.* 

Toutefois  cette  valeur  ne  sera  très  approchée  que  si  la  goutte 
est  très  large  et  très  plate,  même  loin  du  sommet. 
L'auteur  rappelle  une  formule  de  Laplace  qui  permet  de  calculer 

7;  on  pourra,  d'ailleurs,  négliger  ce  terme  si  la  goutte  a  plus  de 

2'"*  de  rayon;  il  donne  un  grand  nombre  de  Tableaux  numé- 
riques, d'après  les  expériences  de  M.  Quincke. 

Par  exemple,  ce  dernier  a  trouvé,  pour  la  tension  superficielle 
(en  grammes  par  centimètre  carré)  au  contact  d'une  bulle  d'air 
avec  l'eau  distillée,  0,0826  (à  25").  Ce  résultat,  convenablement 
corrigé,  devient  0,0785,  nombre  trouvé  par  M.  Wolf,  au  moyen 
des  tubes  capillaires,  à  cette  même  température.  M.  Quincke 
t'ouve,  par  cette  dernière  méthode,  0,07235  à  16®, 2. 

Les  résultats  obtenus  sur  l'hyposulfite  de  soude,  le  sulfure  de 
carbone  et  le  pétrole,  s'éloignent  toujours,  même  après  correc- 
tion, de  ceux  que  donne  l'observation  des  tubes  capillaires. 

Les  différences  deviennent,  au  contraire,  insignifiantes  pour 
l'eau,  l'huile  d'olive,  la  térébenthine. 

D'ailleurs,  il  faut  observer  que  les  résultats  obtenus  au  moyen 
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des  tubes  capillaires  de  divers  diamètres,  ne  diffèrent  pas  entre 
eux  de  plus  de  2  pour  100,  tandis  que  ceux  que  fournit  l'observa- 
tion  des  gouttes  plates  diffèrent  quelquefois  de  i5  pour  100  et 
même  davantage  (').  A.  Lkduc. 


O.  TUMLIRZ.  —  Ueber  das  Verhaltfio  der  Bcrgkrystalls  in  magnetischen  Feldc 
(Action  d'un  champ  magnétique  sur  le  cristal  de  roche);  Wied.  Ann.f 
t.  XXVII,  i33;  1886. 

Pour  étudier  Taction  du  champ  magnétique  sur  le  quartz,  Fau- 
teur s'est  servi  de  deux  plaques  perpendiculaires  à  l'axe  d'environ 
4""*  d'épaisseur  et  26""*  de  largeur,  l'une  droite,  l'autre  gauche  ; 
ces  deux  plaques  nettoyées  avec  le  plus  grand  soin  étaient  sus- 
pendues par  des  fils  de  cocon. 

Dans  une  première  expérience,  il  fit  agir  un  seul  pôle  terminé 
en  pointe  sur  l'une  ou  l'autre  des  plaques  suspendue  à  un  seul  fil 
et  placée  équatorialement;  la  portion  la  plus  voisine  du  pôle  fut 
repoussée  :  le  quartz  est  diamagnétique. 

Immédiatement  après  cette  expérience,  il  fit  agir  simultanément 
les  deux  pôles  sur  la  plaque  placée  perpendiculairement  à  la  ligne 
des  pôles;  la  plaque  s'inclina  de  telle  sorte  que  son  axe  principal 
faisait  avec  cette  ligne  un  angle  d'environ  20**  :  l'inversion  du  cou- 
rant dans  l'électro-aimant  l'amène  dans  une  position  symétrique. 

On  observe  encore  plus  facilement  cette  déviation  dans  un  champ 
uniforme.  La  plaque  portée  par  une  suspension  bifilaire,  ayant  son 
axe  perpendiculaire  à  la  direction  du  champ,  tourne  dès  qu'on 
ferme  le  circuit  et  son  axe  s'incline  d'environ  60''  d'un  côté  ou  de 
l'autre  suivant  le  sens  du  courant  excitateur. 

La  plaque  possède  donc  une  polarité  permanente  due  à  l'in- 
fluence. Si,  en  effet,  on  l'abandonne  à  elle-même  pendant  plusieurs 
jours,  son  axe  se  place  perpendiculairement  aux  lignes  de  force, 
comme  l'avaient  déjà  remarqué  Pliicker,  Tyndall  etKnoblauch.  Si, 
au  contraire,  on  la  soumet  à  l'action  magnétique  soit  dans  la  direc- 
tion de  l'axe,  soit  dans  une  direction  perpendiculaire  et  qu'on  la 
ramène  ensuite  dans  le  champ,  elle  dévie  plus  ou  moins  suivant 


(')  M.  Lippmann  a  récemment  indiqué  une  méthode  précise  pour  mesurer  lu 
hauteur  (K  —  A*)  sur  laquelle  porte  la  majeure  partie  de  Terreur  commise. 
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l^înlensité  de  raimantation  et  du  champ.  Contrairement  à  ce  qu'on 
devait  attendre,  puisque  le  quartz  est  diamagnétique,  la  face  op- 
posée au  pôle  nord  pendant  Tinfluence  est  attirée  par  lui  et  re- 
poussée par  le  pôle  sud  aussi  bien  pour  le  quartz  droit  que  pour  le 
quartz  gauche. 

Les  résultats  peuvent  s'expliquer  dans  la  théorie  de  Becquerel 
en  admettant  que  l'aimantation  est  plus  forte  transversalement  que 
dans  le  sens  de  l'axe.  Le  quartz  est  le  premier  corps  diamagnétique 
connu  qui  conserve  une  polarité  permanente. 

C.  Daglenet. 


AimfiER  DER  KàlSEBLIGHEH  AIADEHE  DER  WISSEHSGIAFTEir  IN  WIEH 
(Bnlletin  de  rÂcadémie  impériale  des  Sciences  de  Vienne)  ;  1885. 

Karl  EXNER.  —  Remarques  sur.  la  vitesse  de  la  lumière  dans  le  quartz,  p.  4o. 

S'appuyant  sur  des  mesures  faites  depuis  longtemps  par  M.  von 
Lang,  Tauteur  trouve  que,  dans  le  quartz,  la  vitesse  moyenne  des 
deux  ondes,  ordinaire  et  extraordinaire,  est  toujours  égale  à  celle 
que  Ton  aurait  si  la  constante  de  polarisation  circulaire  s'annulait; 
énoncé  qui  comprend,  comme  cas  particulier,  celui  de  M.  Cornu. 

J.  Tos  HEPPERGER.  —  Position  du  foyer  des  rayons  de  lumière  monochroma- 
tique qui,  issus  d'un  même  point,  onl  traversé  un  prisme   à    vision   directe 

p.  56. 

Pouvoir  de  courbure  et  dispersion  d'un  prisme,  p.  109. 

Le  point  de  concours  de  deux  rayons  monochromatiques,  issus 
d'un  même  point  lumineux  et  qui  ont  traversé  un  prisme  à  vision 
directe,  est  placé  à  une  distance  de  ce  dernier  point  variable  avec  la 
distance  des  rayons  à  la  première  arête  réfringente  du  prisme.  Les 
formules  de  l'auteur  font  connaître  cette  distance. 

L'auteur  considère  ensuite  deux  rayons  de  lumière  monochro- 
matique issus  d'un  même  point  et  compris  dans  un  même  plan  pa- 
rallèle à  l'arête  d'un  prisme  quelconque;  il  suppose  que  l'un  d'eux 
se  meuve  dans  une  section  droite  du  prisme,  et  il  trouve  que  la 
différence  de  leur  déviation  est  très  sensiblement  proportionnelle 
au  carré  de  la  tangente  de  l'angle  i  que  font  les  deux  rayons  inci- 
dents. 
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Le  quotient  de  cette  différence  par  tangue  est  ce  que  Fauteur 
appelle  le  pouvoir  de  courbure  du  prisme  {Krùmmungsver- 
màgen). 

J.  LIZNAR.  —  Marche  diarnc  et  annuelle  de  la  déclinaison  magnétique  à  Vienne 

et  période  de  perturbation,  p.  56. 

Ce  travail  résume  les  indications  d'un  magnétographc  enregis- 
treur pendant  sept  ans  (1872- 1884). 

Les  variations  diurnes  ont  un  maximum  et  un  minimum,  qui 
tombent,  en  moyenne,  le  premier  entre  i**  et  2**  du  soir,  le  second, 
rntre  7^  et  8**  du  matin. 

En  hiver,  on  observe,  en  outre,  un  maximum  secondaire  entre  3'* 
et  4**  du  soir,  un  minimum  entre  10^  et  1 1**  du  matin. 

Le  maximum  de  variation  diurne  s'observe  au  solstice  d'été,  le 
minimum  au  solstice  d'hiver.  La  déclinaison  est  plus  occidentale 
en  été  qu'en  hiver. 

En  considérant  comme  perturbation  la  différence  de  la  moyenne 
mensuelle  et  de  la  moyenne  diurne,  on  trouve  le  maximum  de  per- 
turbation occidentale  à  l'époque  de  la  plus  haute  culmination  so- 
laire. Les  perturbations  orientales  ont  deux  minima  correspondant 
aux  deux  solstices. 

La  période  des  perturbations  est  de  vingt-six  ans,  durée  de  la 
rotation  synodique  du  Soleil. 

KLEMENCIC.  —  Recherches  expérimentales  sur  la  mesure  de  la  constante 
diélectrique  de  certains  gaz  et  vapeurs,  p.  73. 

On  place,  sous  une  cloche  dans  laquelle  on  peut  faire  le  vide,  un 
condensateur  formé  de  trente  plateaux  de  laiton  superposés  et 
maintenus  à  distance  par  de  petits  morceaux  d'ébonite.  La  cloche 
peut  être  remplie  de  différents  gaz  dont  on  connaît  la  force  élas- 
tique. 

On  se  sert  d'un  diapason  de  64  vibrations  pour  charger  le  con- 
densateur à  l'aide  du  courant  d'une  pile  et  pour  faire  passer  la  dé- 
charge dans  le  fil  d'un  galvanomètre.  L'aiguille  est  maintenue  au 
zéro  en  dirigeant  le  courant  d'une  pile  dans  le  fil  du  galvanomètre, 
en  sens  inverse  du  courant  de  décharge. 

La  compensation  n'est  établie  que  pour  une  certaine  capacité  du 
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condensateur.  On  fait  alors  varier  celle-ci  en  changeant  la  nature 
oa  la  densité  dti  gaz  qui  remplit  la  cloche,  ce  qui  change  la  con- 
stante diélectrique.  On  mesure  alors  la  déviation  de  l'aiguille. 

Le  Tableau  suivant  résume  les  résultats  de  ces  expériences.  Dans 
Tune  des  colonnes  se  trouve  inscrite  la  racine  carrée  de  la  con- 
stante diélectrique,  le  gaz  étant  à  o"  sous  la  pression  o"*,76o;  la 
seconde  colonne  renferme  les  indices  de  réfraction  empruntés  an 
travail  de  M.  Mascart. 

V/'D.  n. 

Air 1,000293            1,00019517 

Hydrogène 1 32  1 387 

Acide  carbonique  ....  49'^  4^41 

Oxyde  de  carbone. .. .  347  535o 

Protoxyde  d'azote. .. .  679  5i59 

Éthyléne 728  7200 

Sulfure  de  carbone. . .  i45  1478 

Acide  sulfureux 477  7^»^ 

Ether 372  i537 

Chloréthyle 766  1G74 

Brométhyle 773  121 6 

On  voit  que,  pour  les  quatre  dernières  vapeurs,  la  racine  carrée 
de  la  constante  diélectrique  n^est  plus  comparable  à  l'indice  de 
réfraction. 

Vos  LANG.  —  Mesure  directe  de  la  réaclion  électromotricc  de  l'arc  voltaïque. 

p.  89. 

Deux  appareils  à  lumière  électrique  .sont  disposés  symétrique- 
ment dans  le  circuit  d'une  forte  pile  Bunsen.  Le  milieu  A  de  la 
pile  et  le  milieu  B  du  conducteur  qui  relie  les  deux  lampes  sont  au 
même  potentiel. 

On  évalue,  à  l'aide  du  pont  de  Wheatstone,  la  résistance  des 
deux  portions  du  circuit  qui  vont  de  A  à  B  :  une  première  fois 
lorsque  les  deux  bougies  fonctionnent,  une  seconde  fois  lorsqu'on 
a  remplacé  le  charbon  par  des  résistances  qui  ramènent  l'intensité 
du  courant  à  sa  valeur  primitive. 

La  demi-différence  des  deux  nombres  obtenus  donne  la  rési- 
stance qui  est  compensée  par  la  réaction  électromotrice  d'un  des 
arcs  voltaïques.  Celle-ci  se  calcule  en  multipliant  la  différence  ob- 
tenue par  l'intensité  du  courant.  On  trouve  ainsi  38^°'^% 6. 
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V.  vo!i  LANG.  —  Mesure  de  la  hauteur  du  soo  d'un  diapason  à  l'aide 

du  chronoscope  de  Hipp,  p.  321. 

On  amène  le  ressort  régulateur  du  chronoscope  à  produire  un 
son  voisin  de  celui  du  diapason.  On  entretient,  par  des  chocs  con- 
venablement répétés,  les  vibrations  de  ce  dernier  pendant  quelques 
minutes.  On  compte  les  battements  qui  naissent  de  la  simultanéité 
des  deux  sons. 

Le  chronoscope  enregistre  le  nombre  de  vibrations  du  ressort; 
en  lui  ajoutant  le  nombre  des  battements,  on  a,  à  j^  de  vibration 
près,  le  nombre  des  vibrations  du  diapason. 

F.  EXNER.  —  Nouvelle  méthode  pour  estimer  la  grandeur  des  molécules,  p.  87. 

D'après  la  théorie  cinétique  des  gaz,  le  diamètre  a-  des  molécules 

est  donné  par  la  formule  o*  =  6  ^a^ik.  On  désigne  par  'k  le  chemin 
moyen  des  molécules,  et  par  v  le  rapport  de  l'espace  réellement 
occupé  par  la  matière  au  volume  apparent. 

M.  Clausius  a  donné,  pour  un  diélectrique,  la  formule  suivante  : 

A--  I 
V  = 

A*  -I  -  '2 

La  constante  diélectrique  k  est  égale  au  carré  de  l'indice  de  ré- 
fraction n.  Ainsi,  v=  —z • 

On  peut  donc  calculer  a-  pour  tous  les  corps  dont  on  connaît  le 
chemin  moyen  X. 

Ce  dernier  se  déduit  des  expériences  de  diffusion  ou  de  frotte- 
ment intérieur. 

L'auteur  donne  pour  o*  les  valeurs  suivantes,  exprimées  en  cen- 
timètres; elles  doivent  être  multipliées  par  10"®. 

Air.  CO*.  CO.  H'.  CH*.  OH*.  AzH».  H»0. 

10           i3  i3  10  12  21  16  19 

Az.  AzO.  O^  H' S.  H  Cl.  SO'.  Cl«.  C'Az». 

17           16  16  22  18           17  19  19 

L'auteur  ajoute  à  ce  Tableau  les  volumes  atomiques  relatifs  et 
les  poids  spécifîques  de  certaines  substances;  on  entend  par  là  le 
poids  en  grammes  de  i*^^  rempli  par  les  molécules  en  supposant 
qu'il  ne  reste  entre  elles  aucun  espace  vide. 
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Volume  Poids 

atomique.         spécifique. 

Hydrogène 4>4  *>02 

Carbone i4  3,84 

Soufre 27  5 ,  Sa 

Phosphore a3  6,16 

Chlore 25  6,26 

Azote 10  G ,  20 

Oxygène 9  7,89 

Mercure 37  26 ,  32 

M.  Exner  considère  —z -7  =  consl.   comme  !a  véritable  ex- 

pression  de  la  puissance  réfractive  spécifique. 

A.  WEISS.  —  Sur  la  fluorescence  de  la  matière  colorante  des  champignons,  p.  m. 

La  couleur  de  la  fluorescence  est  verte  ou  bleue.  Dans  ce  der- 
nier cas,  on  a  une  bande  d'absorption  dans  le  jaune  verdâlre,  entre 
les  raies  E  et  F. 

J.-M.  EDER.  —  Recherches  spectrographiques  de  la  source  normale  de  lumière  et 
de  son  emploi  à  la  mesure  photochimique  de  la  sensibilité  lumincusci  p.  98. 

L'auteur  mesure  par  des  procédés  photographiques  Tétcndue  de 
la  partie  ultra-violette  dans  les  spectres  de  la  lumière  solaire,  de 
la  lampe  à  acétamyle  et  du  gaz  d^éclairage.  Il  cherche  la  place  du 
maximum  de  clarté  du  bleu,  qu'il  compare  à  la  lumière  phosphores- 
cente bleue  du  sulfure  de  calcium. 

Les  difierents  sels  d'argent  ont  une  sensibilité  qui  varie  avec  la 
nature  de  la  source. 

J.-M.  EDER.  —  Recherches  sur  tes  actions  chimiques  de  la  lumière,  p.  i33. 

L'eau  chlorée  se  décompose  à  la  lumière  solaire  de  6  à  12  fois 
plus  vite  que  Peau  bromée  et  1000  fois  plus  vile  que  l'eau  iodée. 

A.  HANDL.  —  Sur  un  nouvel  bydrodensimètrc,  p.  i^|8. 

On  évalue  la  densité  d'un  liquide  à  l'aide  de  la  pression  hydro- 
statique qu'il  exerce  à  une  distance  déterminée  du  niveau  libre. 
Cette  pression  se  mesure  au  moyen  d'un  manomètre  à  eau. 
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\.  WASSMUTH.  —  Méthode  propre  à  rendre  les  galvanomètres  fortement  asia- 
tiques, et  à  les  soustraire,  en  grande  partie,  aux  variations  du  magnétisme 
terrestre,  p.  i48. 

On  rend  asiatique  Taiguille  du  galvanomètre  à  Taide  d^un  aimant 
auxiliaire  placé  à  une  certaine  distance.  On  place,  dans  le  voisinage 
de  Taimant  et  perpendiculairement  à  sa  direction,  une  plaque  de 
fer.  Le  déplacement  de  cette  plaque  change  notablement  la  sensi> 
bililé  du  galvanomètre;  raiguille  ne  prend  pas  d^équilibre  in- 
stable. 

On  atténue  dans  une  forte  proportion  l'influence  du  magnétisme 
terrestre  en  entourant  le  galvanomètre  d^un  anneau  de  fer. 

JAUMANN.  —  Expériences  relatives  à  la  double  réfraction  des  liquides,  p.  iSg. 

Un  faisceau  de  lumière  traverse  deux  fois  en  sens  inverse  une 
longue  colonne  d'un  liquide  obtenu  en  mélangeant  de  l'essence  de 
térébenlhine  et  du  sulfure  de  carbone. 

Aussitôt  que  les  forces  électriques  créent  autour  du  tube  un 
champ  magnétique,  le  plan  de  polarisation  est  dévié  de  nouveau. 

D'après  l'auteur,  cette  expérience  est  incompatible  avec  l'hypo- 
thèse d'une  double  réfraction,  avec  axe  optique  parallèle  aux  lignes 
de  force. 

J.  MOSEH.  —  Propriôtcs  élcclriqiies  et  Ihermiques  des  dissolutions  salines,  p.  180. 

1"  Nouvelle  méthode  j>our  la  mesure  des  nombres  de  trans- 
port électroly tique.  —  L'auteur  démontre  théoriquement  et  vérifie 
expérimentalement  l'énoncé  suivant  :  Le  nombre  de  transport, 
{Ueberfiihrungszahl)  est  le  quotient  de  la  force  électromotrice 
avec  transport  par  la  force  électromotrice  sans  conduction. 

2°  Électroneutralité  des  dissolutions  salines.  —  M.  Moser 
place  entre  deux  électrodes  de  zinc  deux  solutions  de  sels  de  zinc 
différentes  :  chlorure  et  azotate,  par  exemple,  et  fait  varier  le  degré 
de  concentration  de  l'une  d'elles  sans  toucher  à  l'autre  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  se  produise  plus  de  courant.  Il  trouve  qu'il  faut,  pour  ob- 
tenir un  courant,  un  minimum  d'eau. 
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3^  Opposition  entre  V action  thermique  et  électrique.  —  La 
force  éleclromolrice  d'un  courant  de  concentration  ne  correspond 
pas  à  Faction  thermique  due  à  la  dilution. 

A.  SCHILLING.  —  Production  d'un  champ  inugnêliquc  homogène  dans  la  bous- 
sole des  tangentes  pour  mesurer  des  courants  intenses,  p.  186. 

On  place  à  une  grande  distance  du  champ,  à  droite  et  a  gauche, 
deux  ibrts  barreaux  aimantés  parallèles,  en  réunissant  leurs  pôles 
de  nom  contraire  par  une  armature. 

Ou  bien,  on  dispose  au-dessus  du  champ  un  aimant  en  fer  à 
cheval,  de  telle  sorte  que  le  champ  soit  à  égale  distance  des  deux 
branches. 

E.  MACII.  —  Sur  l'analyse  des  sensations  sonores,  p.  .27.). 

M.  Mach  admet  la  théorie  de  M.  Helmholtz  et  cherche  à  la  com- 
pléter. 

11  suppose  que  chaque  fibre  de  Corli  vibre  non  seulement  pour 
ua  son  fondamental  déterminé,  mais  encore,  et  plus  faiblement, 
pour  les  harmoniques  et  les  sous-harmoniques.  De  là  une  sensa- 
tion auxiliaire  du  timbre  et  une  perception  caractéristique  de  Tin- 
lervalle  de  deux  sons.  E.  Gnirow. 
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EZPËBIMEnALBS  SÏÏR  LB  RATOHIEMEIT; 
Par  m.  p.  GARBE. 

Lorsqu'un  corps  solide,  placé  dans  le  vide,  est  porlé  à  des  tem- 
pératures graduellement  croissantes,  Ténergie  rayonnée  par  ce 
corps  va  en  augmentant,  et,  en  même  temps,  la  nature  du  flux 
rayonné  se  modifie.  Le  problème  du  rayonnement  contient  donc, 
comme  facteurs,  trois  quantités  qu'il  y  a  lieu  de  considérer  comme 
intimement  liées  les  unes  aux  autres  :  la  température  du  corps, 
lenergic  totale  rayonnée  et  la  valeur  de  chaque  radiation  dans  ce 
flux  total. 

La  relation  entre  les  deux  premières  de  ces  quantités  porte  plus 
spécialement  le  nom  de  loi  du  rayonnement.  Elle  a  été  donnée 
par  Newton  d'abord,  puis  par  Dulong  et  Petit,  qui  ont  trouvé, 
pour  la  valeur  de  ce  rayonnement  dans  une  enceinte  à  la  tempé- 
rature 8,  l'expression  R  =  ma^(a^  —  i).  Établie  pour  des  excès  t 
inférieurs  à  3oo°,  cette  loi  de  Dulong  et  Petit  a  été  reconnue  trop 
rapide  aux  températures  élevées.  La  formule  de  M.  Stefan 

R  =  A(T*— e^), 

où  T  et  0  représentent  les  températures  absolues  du  corps  et  de 
l'enceinte,  tout  en  s'accordant  parfaitement  avec  les  expériences 
aux  températures  peu  élevées,  a  été  trouvée  trop  lente  aux  hautes 
températures.  Cependant,  cette  loi  a  pris  un  caractère  théorique 
tout  particulier  depuis  les  récentes  recherches  de  M.  Boltzmann, 
dont  M.  Bouty  a  rendu  compte  dans  ce  Recueil  (  *  ).  On  serait  donc 
conduit  à  admettre  que,  pour  le  platine  qui  a  servi  aux  expériences 
de  vérification  de  cette  loi,  le  facteur  A,  supposé  constant  chez  les 
corps  absolument  noirs,  a  été  en  augmentant  avec  la  température. 
Les  expériences  faites  sur  la  variation  du  pouvoir  émissif  des  mé- 
taux semblent  devoir  confirmer  cette  supposition,  et  l'on  est 
fondé  à  penser  que  la  loi  de  Stefan  est  la  loi  du  rayonnement  des 
corps  absolument  noirs. 
La  seconde  relation,  entre  la  température  du  corps  et  l'intensité 


(')  JourncU  de  Physique,  2*  série,  t.  IV,  p.  5a5. 

/.  de  Phyt,,  a*  série,  t.  V.  (Juia  i886.)  i8 
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d'une  radialion  simple  constitutive  du  rayonnement,  a  été  Tobjet 
d'un  certain  nombre  de  recherches  relatives,  surtout,  aux  radia- 
tions lumineuses.  M.  E.  Becquerel,  opérant  sur  les  radiations 
transmises  par  des  verres  colorés,  rouges,  verts  et  bleus,  est  arrivé 
à  la  formule  exponentielle 

dans  laquelle  B  désigne  la  température  à  laquelle  la  radiation  con- 
sidérée prend  naissance,  e  la  base  des  logarithmes  adoptés  et  b 
une  quantité  qui  semble  varier  en  raison  inverse  de  la  longueur 
d'onde.  M.  Violle,  dans  ces  dernières  années,  a  trouvé  que  la 
radiation  du  platine  incandescent  dans  Tair  pouvait  être  exprimée 
par  la  formule  r  =  /nT6^*a^,  où  T  désigne  la  température  absolue 
du  corps,  b  une  constante  et  a  une  fonction  du  premier  degré  de  la 
longueur  d'onde:  m  étant  un  coefficient  qui,  dans  un  ilux  total, 
peut  servir  à  caractériser  l'intensité  calorifique  relative  de  chaque 
radiation. 

Reste  enfin  le  troisième  point  de  vue  auquel  on  peut  se  placer 
pour  envisager  la  question  du  rayonnement;  à  savoir,  la  recherche 
de  la  relation  qui  existe  entre  l'intensité  du  flux  total  et  celle 
d'une  radiation  sijnple  :  c'est  l'objet  du  présent  travail.  En  s'af- 
franchissant ainsi  delà  considération  des  températures,  on  élimine 
une  grandeur  qui,  par  son  évaluation  toujours  très  délicate  aux 
ternies  élevés  de  l'incandescence  du  cor|)s,  impossible  même  au 
delà  du  point  où  la  porcelaine  se  ramollit,  augmente,  dans  le 
premier  cas,  la  difficulté  des  observations  et  s'oppose,  dans  le 
second,  à  ce  qu'elles  soient  poussées  jusqu'à  ces  limites  où  il  est 
si  intéressant  de  pouvoir  suivre  le  phénomène.  M.  E.  Becquerel, 
an  cours  des  expériences  précédemment  citées,  s'est  occupé  inci- 
demment de  celte  question;  ce  savant,  opérant  avec  un  verre 
rouge  de  longueur  d'onde  moyenne  égale  à  oH',670,  a  trouvé  que 
les  résultats  'de  rexpérience  étaient  représentés  d'une  façon  suffi- 
samment exacte  par  la  formule  /*  =  B(M  —  //i)*S  B  étant  une  con- 
stante et  m  le  rayonnement  total  du  fil  de  platine  incandescent  au 
moment  où  apparaît  la  radiation  considérée. 

Méthode  expérimentale,  —  Au  lieu  du  platine,  on  a  pris, 
pour  les  recherches  qui  vont  suivre,  le  filament  de  charbon  tel 
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qu'il  se  trouve  disposé  dans  les  lampes  à  incandescence.  Le 
charbon  étant  un  corps  mat  à  Télat  ordinaire,  on  peut  espérer  que 
les  propriétés  de  sa  surface  resteront  les  mêmes  à  tous  les  degrés 
d'incandescence,  et  qu'ainsi  le  phénomène  d'émission  ne  se  com- 
pliquera pas  d'une  variation  dans  le  pouvoir  émissif  aux  différentes 
températures.  En  outre,  le  phénomène  pourra  être  suivi  jusqu'à 
des  températures  bien  supérieures  à  celle  de  la  fusion  du  platine. 
Du  reste,  la  plupart  des  lampes  à  incandescence  sont  immédiate- 
ment disposées  pour  l'expérience,  puisque  le  vide  y  a  été  fait  avec 
le  plus  grand  soin  au  moment  de  leur  construction.  La  méthode 
employée  consiste  à  évaluer  le  rayonnement  total  par  le  travail 
électrique  dépensé  dans  la  lampe  et  à  déterminer,  au  spectropho- 
tomètre,  l'intensité  d'une  radiation  par  rapport  à  l'intensité  de 
cette  même  radiation  dans  une  source  auxiliaire,  supposée  con- 
stante. Toutefois,  la  loi  de  Joule,  qui  lie  le  travail  électrique  dé- 
pensé à  l'énergie  rayonnée,  n'ayant  été  vérifiée  par  Lenz  que  dans 
le  cas  où  la  température  du  conducteur  s'élevait  peu,  j'ai  cru  bon, 
au  préalable,  de  faire  cette  vérification  sur  le  filament  de  charbon 
librement  incandescent.  Ces  expériences,  effectuées  avec  tout  le 
soin  possible  au  moyen  du  calorimètre  de  M.  Berlhelot,  ont  déjà 
été  rapportées  dans  ce  Journal  (  *  ). 

Appareils  de  mesure. 

i^  Mesures  électriques,  —  Le  travail  électrique  dépensé  dans 
la  lampe  est,  à  chaque  instant,  le  produit  de  l'intensité  du  courant 
par  la  différence  de  potentiel  existant  aux  bornes  de  la  lampe. 

L'intensité  était  donnée  par  un  excellent  galvanomètre  de 
Weber,  mis  en  dérivation  connue  sur  le  circuit  principal,  et  qui 
avait  été  gradué  à  l'avance  en  unités  absolues. 

La  différence  de  potentiel  a  été  mesurée,  dans  la  plus  grande 
partie  des  déterminations,  au  moyen  de  rélectromctre  de  Thomson, 
sous  la  forme  que  lui  a  donnée  M.  Mascart,  et  j'ai  profilé  de  ce 
que,  dans  ces  expériences,  la  sensibilité  de  cet  appareil  n'avait 
pas  besoin  d'être  très  considérable  pour  faire  l'essai  d'une  mé- 


(')  Journal  de  Physique,  i*  série,  t.  III,  p.  igS. 
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thode  au  moyen  de  laquelle  on  pût  se  mettre  à  Tabri  des  incorrec- 
tions, souvent  fort  graves,  qu^entraîne  l'usage  des  piles  de  charge. 
On  sait,  en  efiet,  que  les  piles  à  un  liquide,  fermées  un  instant  sur 
elles-mêmes,  se  polarisent  et  que  leur  force  électromotrice  ne 
reprend  sa  valeur  première  qu'au  bout  d'un  temps  très  long.  De  là 
des  variations  accidentelles  de  sensibilité  de  l'appareil  dont  on 
n'est  pas  averti  lorsqu'on  se  borne,  comme  c'est  l'ordinaire,  à 
étalonner  l'électromètre  de  jour  en  jour.  Il  faudrait  donc,  comme 
l'a  fait  M.  Damien  (*),  s'astreindre  à  déterminer  la  constante  de 
l'appareil  à  chaque  mesure,  au  moyen  d'un  ou  plusieurs  étalons 
supposés  constants.  Je  suis  arrivé  au  même  résultat  de  la  façon 
suivante  :  Mettons  en  communication  avec  le  sol  la  borne  de  la 
lampe  qui  est  au  potentiel  le  plus  bas,  et  joignons  l'autre  borne  à 
l'une  des  paires  de  secteurs,  qui  se  trouve  ainsi  au  potentiel  in- 
connu x;  le  pôle  négatif  de  la  pile  de  charge  étant  au  sol,  joignons 
le  pôle  positif  à  l'autre  paire  de  secteurs  et  à  l'aiguille  et  soit  P  le 
potentiel  de  ces  derniers.  La  déviation  8  de  l'aiguille  est  alors 
donnée  par  la  relation 

Mettons  en  communication  avec  le  sol  la  première  paire  de  secteurs 
et  soit  §0  là  nouvelle  déviation,  on  aura 

sin§o  =  3t*PV 
d'oii 

y/sinSo  —  /sinô  =  olx, 

La  constante  a  étant  indépendante  de  la  pile  de  charge,  on  voit 
que  les  valeurs  de  x  seront  données,  à  une  constante  près  facile  à 

déterminer,  par  l'expression  ^sin  S© — y^sino,  quelle  que  soit  la 
valeur  de  P,  pourvu  qu'elle  ne  varie  pas  dans  l'intervalle  des  obser- 
vations de  80  et  8.  On  s'en  assurera  par  une  observation  croisée. 

2^  Mesures  photométriques,  —  L'appareil  employé  est  le  spec- 
trophotomètre  à  vision  directe  de  M.  Grova  (^).  La  source  à  étu- 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  6*  série,  t.  VI,  p.  289;  i885. 
(»)  Description  d'un  spectrophotomètre  {Ann,  de  Chim.  et  dePhys.,  5*  série, 
t.  XXIX;  i883). 
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dier  est  disposée  dans  la  direction  de  Taxe  de  Tappareil  et  ses 
rayons  tombent  sur  la  moitié  de  la  fente  verticale  du  collimateur. 
Uautre  moitié  est  recouverte  d^un  prisme  à  double  réflexion  totale 
qui  renvoie  dans  Taxe  du  spectroscope  les  rayons  de  la  source 
auxiliaire  placée  latéralement.  Ceux-ci  traversent  d^ailleurs,  avant 
de  tomber  sur  le  prisme,  deux  niçois  à  faces  normales  dont  Tun, 
faisant  fonction  d^analyseur,  est  fixe,  tandis  que  le  polariseur  est 
mobile  et  repéré  sur  un  cercle  vertical  gradué.  Les  deux  faisceaux 
forment  donc,  dans  le  plan  focal  de  la  lunette^  deux  spectres  juxta- 
posés dans  toute  leur  longueur.  Une  fente,  à  bords  mobiles  dans 
ce  plan  y  limite  les  plages  à  comparer  et  peut  être  amenée  dans 
toutes  les  régions  du  spectre  par  un  déplacement  angulaire  de  la 
lunette.  Près  de  l'oculaire,  celle-ci  porte  un  vernier  mobile  sur  un 
arc  gradué,  et  la  fente  oculaire  est  amenée  à  comprendre  la  raie 
du  sodium  lorsque  le  zéro  du  vernier  coïncide  avec  la  division  lo. 
En  amenant  alors  par  un  déplacement  de  la  lunette  le  milieu  de  la 
fente  à  coïncider  avec  les  principales  raies  du  spectre  solaire,  et 
notant  les  positions  correspondantes  du  vernier  oculaire,  on  aura 
gradué  l'appareil  en  longueurs  d'onde. 

La  source  employée  comme  terme  de  comparaison  est  la  lampe 
Carcel  ;  elle  est  placée  sur  une  balance  photométrique  de  M.  Deleuil 
dont  le  fléau  bascule  toutes  les  fois  que  la  lampe  a  brûlé  5^**  d'huile. 
L'observation  des  temps  0,  nécessaires  à  ces  combustions  succes- 
sives de  5^^  d'huile,  permet  de  corriger  l'intensité  lumineuse  de 
celte  source  des  petites  variations  qu'elle  peut  éprouver  dans  le 
cours  d'une  expérience. 

Soit  a  la  déviation  du  nicol  mobile  à  partir  de  l'extinction, 
{'l'intensité  d'une  radiation  dans  la  source  auxiliaire,  la  valeur  du 
champ  lumineux  produit  par  cette  radiation  sur  le  plan  de  la 
fente  collimalrice  pourra  être  représentée  par  l'expression 

ab  sin'a  x  i, 

où  a  désigne  un  coeffîcient  indépendant  de  la  longueur  d'onde, 
par  lequel  il  faut  multiplier  l'intensité  du  faisceau  pour  exprimer 
les  modifications  qu'il  a  éprouvées  et  les  conditions  de  production 
du  champ  (surface  de  la  source,  distance  de  cette  source  à  la  fente, 
réflexions  éprouvées  sur  le  trajet,  etc.)  et  b  un  coefficient  ana- 
logue, mais  fonction  de  la  longueur  d'onde  et  relatif,  par  exemple, 
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aux  phénomènes  d'absorption  subis  par  le  faisceau.  Désignons 
par  i',  a',  b'  les  quantités  correspondantes  pour  la  source  à  étu- 
dier; la  valeur  du  champ  produit  par  elle  sur  la  fente  sera  alVi, 
Lorsque,  par  la  variation  de  a,  ces  deux  champs  seront  amenés 
à  l'égalité  y  on  aura 

(i)  a'^T  =  aôi  sin*a. 

Or  il  est  clair  que  cette  égalité  des  champs  entraînera  l'égalité 
des  deux  plages  lumineuses  juxtaposées  devant  l'oculaire,  quelle 
que  soit  d'ailleurs  la  relation  qui  existe  entre  la  sensation  physio- 
logique et  l'intensité  mécanique  de  la  radiation  considérée,  quelles 
que  soient  aussi  les  réductions  éprouvées  par  l'un  des  faisceaux  à 
l'intérieur  de  l'appareil,  pourvu  que  l'autre  faisceau  se  présente 
dans  les  mêmes  conditions  que  le  premier  pour  subir  ces  mêmes 
réductions. 

Il  résulte  de  l'égalité  (i)  deux  conséquences  : 

1°  Pour  une  même  radiation,  l'intensité  variable  i  sera  mesurée 
par  sin^a,  si  l'on  suppose  que  i  est  demeurée  constante  ou  que, 
par  l'observation  de  0  indiquée  plus  haut,  on  corrige  la  valeur  de 
sin^a  de  ses  variations. 

2"  Il  sera  possible,  pour  un  état  donné  de  la  source  à  étudier, 
d'exprimer  sa  composition  par  rapport  à  celle  de  la  lampe  Carcel, 
en  déterminant  les  valeurs  de  a  qui  amènent  l'égalité  dans  les 
différentes  régions  du  spectre.  Mais,  pour  que  les  valeurs  de  i' 
ainsi  obtenues  soient  rigoureusement  proportionnelles  à  t  sin-'a, 

n       h 

il  faut  que  les  rapports  -; ,  -r,  restent  constants  lorsqu'on  passe 
d'une  radiation  à  l'autre.  Le  premier  rapport  étant,  par  défmition, 
indépendant  de  la  couleur,  il  suffit  que  l'on  ait  -p  =  const.  Sup- 
posons, par  exemple,  que  les  deux  faisceaux  traversent  des  épais- 
seurs e,  e'  d'un  même  milieu;  les  coefficients  b  et  V  seront  K*^, 
K*'',  K  étant  le  coefficient  de  transmission  correspondant  à  cette 
radiation.  Si  K|  est  le  coefficient  d'une  autre  radiation,  il  faudra 

que  l'on  ait 

Kf  _  K5  _ 

K*^  ~  K'i'      •••' 
ou  bien 
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ou  enfin 

(e  —  e')  logK  =(e  —  <-')  logKj  = . . . , 

relation  qui  ne  peut  être  vérifiée  que  par  e  =  c\  puisque  les  va- 
leurs de  K  sont  supposées  variables  avec  la  couleur. 

Ainsi,  pour  que  les  valeurs  de  sin-^a  représentent  les  intensités 
des  différentes  radiations  dans  la  lumière  considérée,  en  fonction 
des  intensités  de  ces  mêmes  radiations  dans  la  source  type,  il  faut 
et  il  suffit  que  les  épaisseurs  des  différents  milieux  traversés  par 
les  deux  faisceaux  soient  égales  entre  elles  deux  à  deux. 

Résultats.  —  La  première  question  à  résoudre  est  la  suivante  : 
Pour  une  radiation  donnée,  quelle  est  la  relation  qui  lie  son  inten- 
sité au  rayonnement  total?  Le  Tableau  suivant  donne  les  nombres 
d'une  expérience. 

Le  courant  est  fourni  par  des  accumulateurs  Faure-Lollon- 
Volkmar,  chargés  à  saturation;  un  rhéostat  placé  sur  le  circuit 
permet  de  faire  varier  son  intensité.  On  établit  l'égalité  des  plages 
par  une  rotation  a  du  nicol,  on  lit  la  position  du  galvanomètre  et 
la  déviation  3  à  l'électromètre,  puis  on  interrompt  le  courant. 
L'une  des  bornes  de  la  lampe  étant  au  sol,  l'autre  se  trouve  alors 
également  au  potentiel  zéro  :  on  lit  le  zéro  du  galvanomètre  et  la 
position  80  de  l'électromètre.  On  noie  l'heure  et  l'on  attend  que 
la  lampe  Carcel  se  soulève;  un  petit  marteau,  porté  par  le  fléau, 
bascule  alors  et  frappe  sur  un  timbre  :  on  note  l'heure  correspon- 
dante et  Ton  remet  la  lampe  sur  ses  supports  en  ajoutant  S^**  de 

son  côté. 

Lampe  Sivan, 

Vornier  oculaire  à  7,57,     X  =  ol*, 686  (raie  B). 


a  —  0, 

25ii,         b 

— ■  2,01,        c 

=  2,12. 

Galvanomètre. 

Intensité 

Différence 

Énergie 

du  courant 

de  potentiel 

en 

Zéro. 

Position. 

Dcvialion. 

en  ampères. 

en  volts. 

volis-ampéres. 

I 

a56,8 

88,4 

168,4 

ï,7i7 

II, 3i 

19,43 

II... 

257,0 

90,6 

166/, 

1,697 

11,18 

18,98 

III... 

îi57,7 

102,7 

i55,o 

i,58i 

10, 2{ 

16,20 

IV... 

'>,57,8 

112,1 

145,7 

1,486 

9M 

«4,27 

V.... 

a57,7 

122,2 

i35,> 

1,382 

8,92 

12,33 

VI... 

îi57,8 

l32,0 

125,8 

1,283 

8,25 

10,59 

VII... 

a57,7 

l{2,2 

ii5,5 

1,178 

7,56 

8,90 

VIII.. 

257,8 

154,6 

103,2 

1 ,062 

^,74 

7,10 

a5:i 
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Intensités  lumineuses. 


A»B««'^^BStf  a  «^#w  a««iM 

ft  a  »  %#  «•.%»%#%»• 

Signe 

Marche 

Heure 

Obs.  : 

delà 

du 

de 

sin'a 

difTérencc 

carcel. 

l'observ. 

e. 

a. 

a  — ^  X 10". 

Cale. 

obs.-calc. 

h     m     • 

h      m 

0     ' 

I 

4.21.80 

4.29 

409 

54.30 

107,9 

107,7 

-H 

II ... . 

35.  8 

38 

409 

5i.3o 

99,8 

100,5 

III .. . 

48.46 

48 

409 

40. 5o 

69,6 

69,7 

— 

IV.... 

5.  a. 24 

56 

409 

34. t5 

5j,6 

5i,9 

1 

V.... 

16.  2 

5.    I 

409 

27.50 

35,4 

35,5 



VI... 

29.40 

8 

409 

22, 5o 

24,5 

24,0 

-+- 

VII.,, 

i4 

409 

17.40 

i5,o 

15,09 

VIII.. 

24 

409 

12.45 

7,99 

7,93 

-H 

Si  Ton  conslruit  la  courbe  qui  a  pour  abscisses  les  énergies  et 
pour  ordonnées  les  intensités  lumineuses,  on  voit  qu'elle  s'ap- 
proche de  l'origine  sans  que  l'expérience  puisse  indiquer  si  elle 
passe  par  ce  point  ou  si  l'ordonnée  devient  nulle  pour  une  valeur 
de  l'énergie  différente  de  zéro. 

Aux  fortes  énergies,  la  courbe  s'élève  constamment  sans  paraître 
s'approcher  d'une  direction  asymptotique.  J'ai  donc  été  amené  à 
essayer,  pour  représenter  cette  courbe,  la  forme  parabolique 

où  b  est  Ténerglc  pour  laquelle  la  radiation  prend  naissance  dans 
le  flux  total.  Les  constantes  a,  6,  c  ont  été  calculées,  au  moyen  de 
trois  observations  (x,  jk)?  (-^Sj^'')»  {^'^y")^  ^^  Isi  façon  suivante  : 

Iy  =  a{x—bY, 
/  =  a{x'-by, 
y'=a(2f—by. 

Supposons  X  <^x'  <C  ^"  ' 


(2) 


avec  la  relation 


/  yy_x-b  _ 


10       Jog-^ 


loga 


loS^ 


=  î^; 
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d'où 

Des  relations  (2)  on  déduit 

X  —  b  _      OL  X  —  h  ^      p 

x  —  j;""  I  —  a'  j^  —  X  ~  1—3' 

doù 

g(i  — 3)  _  y^.r  __ 

avec  la  condition  p  •<  i  • 
Enfin,  éliminant  ^  et  supprimant  la  solution  a  =  o  qui  ne  peut 

convenir,  il  vient 

(p  —  \)iV- —  pai^-i-Hi  =  o. 

Cette  équation  ne  peut  être  résolue  par  rapport  à  a  que  pour 
des  valeurs  convenables  de  [jl.  En  prenant  {Xy  y)j  (afj  y)  aux 
deux  extrémités  de  la  courbe  et  en  déterminant  le  point  {od ^y) 
par  la  relation  jx  =  -j,  ce  dernier  point  sera  suffisamment  distant  des 
deux  premiers  pour  représenter  avec  eux  la  marche  de  la  courbe. 
Or,  dans  ce  cas,  Téquation  devient 

?         t. 
(p  —  i)a*  —  pa*  -h  I  =  o 

et,  en  posant  z^  =  a, 

( p  —  1)5*  —  p ;;  -f-i  =  o. 

Supprimant  la  solution  -3  =  1  qui  supposerait j>' =j^  et  résol- 
vant 


Le  signe  —  ne  convient  pas,  puisqu'il  donnerait  r^=  a  >  i. 

Quant  à  la  valeur  de  y  qui  satisfait  à  la  relation  H^  =  f,  elle  sera 
donnée  par  la  formule 


logy  =  i  (Ïûg7  -H  a  logy'), 

et  la  valeur  correspondante  de  a^  sera  déduite  par  la  courbe. 

C'est  par  cette  méthode  qu'ont  été  calculées  les  constantes  a, 
6,  c  inscrites  en  tête  du  Tableau  précédent,  et,  par  suite,  les  valeurs 
de  y  portées  dans  la  colonne  des  intensités  lumineuses  calculées. 
On  voit  que  ces  valeurs  diffèrent  assez  peu  de  celles  des  intensités 
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observées  pour  qu'on  soit  en  droit  d'accepter  comme  représentant 
le  phénomène  dans  toute  retendue  des  observations  la  formule 

Il  importe  maintenant  de  voir  comment  varient  ces  coefficients 
avec  la  longueur  d'onde  des  radiations  observées.  Tout  d'abord  il 
est  clair  que  les  valeurs  de  a,  dépendant  absolument  des  condi- 
tions expérimentales  dans  lesquelles  on  se  place,  ne  seront  pas 
comparables  entre  elles  pour  des  observations  faites  à  des  époques 
et  dans  des  circonstances  différentes.  Leur  comparaison  résultera 
d'une  étude  spéciale  sur  laquelle  je  reviendrai  plus  loin. 

Quant  aux  valeurs  de  A,  elles  n'ont  de  signification  que  pour  un 
filament  déterminé  ou  pour  des  filaments  de  même  forme  et  de 
surfaces  différentes,  mais  connues  (*).  D'après  l'idée  que  nous 
nous  sommes  faite  de  l'apparition  successive  des  radiations,  cette 
valeur  de  b  devrait  croître  avec  la  réfrangibilité ;  or,  s'il  est  vrai 
que,  pour  la  lampe  Swan  précédemment  étudiée,  les  valeurs 
extrêmes  6=1,4  pour  \  =  oH-,  709  et  6  =  2,3  pour  A  =  ol*,  486 
manifestent  bien  nettement  cet  accroissement,  il  n'en  est  pas  de 
même  des  valeurs  intermédiaires  qui  semblent  varier  d'une  façon 
désordonnée,  évidemment,  il  n'en  est  rien,  et  tout  porte  à  croire 
que,  puisque  ces  quantités  ne  sont  pas  nulles,  elles  suivent  Tordre 
des  réfrangibilités,  et  qu'une  recherche  expérimentale  dirigée  dans 
ce  sens  mettrait  en  évidence  leur  succession  régulière.  Le  but 
de  ce  travail  étant  surtout  de  déterminer  Télément  qui,  dans  la 
formule  |)récédente,  caractérise  plus  spécialement  la  radiation,  à 
savoir  l'exposant  c,  j'ai  du  sacrifier  les  observations  aux  basses 
énergies  qui  seraient  les  plus  efficaces  dans  la  détermination  de  b, 
afin  de  pouvoir  étendre  les  mesures  jusqu'aux  énergies  élevées  011 
l'influence  de  c  devient  prédominante. 

L'expérience  montre,  en  effet,  que  la  valeur  de  c  augmente  ré- 
gulièrement avec  la  réfrangibilité,  et  que,  pour  une  radiation  dé- 
terminée, elle  est  indépendante  de  la  lampe  à  incandescence  qui  a 
servi  aux  déterminations.  C'est  ce  qui  ressort  du  Tableau  suivant 


C)  La  surface  du  ûlamcnl  Swan  employé  csl  de  o*'"'«,328o. 
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où  se  trouvent  rapportées  les  valeurs  de  c  obtenues  avec  deux 
lampes,  des  types  Maxim  et  Swan  : 

Longueur  d'onde.         c.  (c  — i)X*. 

01*, 709  (près  de  A).. . .  *2,o3  (Swan)  0)5i7 

700 2,08  (Maxim)  o,S'?.t) 

686  (raie  B) 9»,  12  (Swan)  0,627 

685 -2,30         »  o,52.i 

595 2,48         »  o,52i 

58Q(raieD) -l       r^ /»»     •     x  ro 

^^  ^  I  2,56  (Maxim)  0,539 

540 2,77         »  o,5i6 

626  (raie  E) 2,87  (Swan)  Oj5i7 

456  (raie  r) v  ,        /t»*     •     x  r 

/  3,20  (Maxim)  o,5'2o 

Si  l'on  cherche  à  déduire  de  ces  nombres  une  relation  entre  c 
et  \  on  voit  que  les  fonctions  c).,  c).-,  A  loge  vont  les  unes  en  crois- 
sant, les  autres  en  décroissant  d'une  façon  régulière,  avec  la  réfran- 
gibilité.  La  fonction  (c  —  i))*^,  au  contraire,  varie  d'une  façon  ir- 
régulière; et  il  semble  qu'on  puisse  admettre  pour  cette  fonction 
la  valeur  o^Sss,  de  telle  sorte  que  la  valeur  de  c  correspondant  à 
une  longueur  d'onde  \  serait  donnée  par  la  formule 

.    \^ 

jx  étant  égal  à  o,52a  lorsque  ).  est  exprimé  en  millièmes  de  milli- 
mètre. 

C'est  ici  le  moment  de  rappeler  que  M.  E.  Becquerel,  opérant 
sur  un  fil  de  platine  incandescent,  a  trouvé  pour  valeur  de  c  cor- 
respondant à  un  verre  rouge  de  longueur  d'onde  moyenne  01^,670, 
c  =  3.  La  formule  précédente  donnerait,  dans  ce  cas,  c  =  2,  2. 
Quelle  que  soit  l'imperfection  des  verres  colorés,  au  point  de  vue 
de  la  séparation  des  radiations,  elle  ne  peut  pas  rendre  compte  de 
la  divergence  qui  se  produit  ici.  Ne  peut-on  pas  en  chercher  la 
raison  dans  la  différence  de  nature  des  corps  incandescents,  et 
n'est-il  pas  permis  de  penser  qu'ici,  comme  dans  les  expériences 
de  vérification  de  la  loi  de  Stefan,  le  pouvoir  émissif  du  platine 
pour  les  radiations  rouges  a  été  en  augmentant  avec  la  température, 
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tandis  que  le  pouvoir  émissif  du  filament  de  charbon  est  resté  sen- 
siblement constant? 

Détermination  de  a.  —  Au  point  de  vue  de  la  constitution  du 
flux  rayonné,  le  coefficient  a,  variable  avec  la  longueur  d^onde,  a 
une  importance  considérable;  il  marque,  pour  ainsi  dire,  la  part 
d'énergie  qui,  dans  un  rayonnement  total,  est  propre  à  chacune  des 
radiations.  Cette  détermination  pourrait  être  faite,  au  moyen  d'une 
pile  thermo-électrique  très  sensible,  sur  le  spectre,  supposé  normal, 
de  la  lampe  à  incandescence  elle-même  ;  mais  il  est  facile  de  voir 
que  la  connaissance  de  ce  facteur  a  résultera  de  l'étude  du  spectre 
calorifique  normal  de  la  lampe  Carcel  ou  de  toute  autre  source  lumi- 
neuse. 

Concevons,  en  eflct,  que  nous  ayons  déterminé  l'énergie  X  pour 
laquelle  la  lampe  à  incandescence  a  même  teinte  que  le  carcel,  et 
soient  Y,  Y',  ...  les  intensités  calorifiques  relatives  des  diverses 
radiations  dans  cette  dernière  source  ;  les  valeurs  A,  A',  ...  de  a 
seront  données  par  les  équations 

Y=A(X-6)S 
Y'=A'(X-6')^', 

où  c  est  donné  par  c  =  i  H ^-^-^  et  b  sensiblement  par  b  =  -y"- 

Cette  valeur  de  X  s'obtient  au  spectro photomètre  en  modifiant 
l'intensité  du  courant  dans  la  lampe  à  incandescence  jusqu'à  ce  que 
l'égalité  des  plages  se  maintienne,  dans  toute  l'étendue  des  spectres, 
pour  la  même  valeur  de  a. 

Il  importe,  toutefois,  dans  cette  expérience,  de  faire  en  sorte, 
comme  il  a  été  dit  précédemment,  que  les  épaisseurs  des  milieux 
traversés  par  les  deux  faisceaux  en  dehors  de  l'appareil  soient 
égales  :  aussi  a-t-on  pris  soin  de  disposer  entre  la  lampe  à  incan- 
descence et  le  spectrophotomètre  deux  niçois  identiques  à  ceux 
que  traverse  le  faisceau  venu  de  la  lampe  Carcel.  L'expérience  a 
donné  alors  pour  valeur  de  X 

X  = ia,2a. 
En  portant  ce  nombre  dans  les  équations  précédentes,  on  a  ob- 
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tenu,  pour  les  valeurs  de  3o  -^  relatives  aux  radiations  expéri- 
mentées, les  nombres  suivants  {*)  : 

\ o»*,709.       oJ»,686.       o^635.       o^SgS.       0^589.       o:*,526.       oî*,486. 

\ 
3oy     o,238i      0,2182      o,i34i      0,0943      0,0797      0,0395      o,oa48 

cl  la  détermination  de  A  se  trouve  ainsi  ramenée  à  celle  du  spectre 
calorifique  du  carcel. 

On  peut  aller  plus  loin  et  montrer  que  la  question  peut  être 
résolue  par  la  connaissance  du  spectre  calorifique  d'un  corps  solide 
incandescent  quelconque,  à  condition  qu'on  ait  déterminé,  au 
préalable,  sa  température  optique  B,  rapportée  au  carcel  et  aux 

longueurs  d'onde  01^,676  et  ol*,  323,  par  exemple,  suivant  la  défi- 

A 
nition  donnée  par  M.  Crova  (^).  Les  constantes  a  =  3o  y»  b  eic 

calculées  pour  ces  deux  radiations  ont  les  valeurs  suivantes  : 

^.  b.  c.  Loga. 

01^,676 1,65  a,i4  T,285C2 

oi*,  523 2,10  2,91  2,552o5 

On  obtient,  en  eflet,  immédiatement,  l'énergie  Ç,  pour  laquelle 
la  lampe  aurait  même  teinte  que  la  source  considérée,  par  Téqua- 
tion  suivante  : 

e  X  ar(Ç  —  1 ,65)«»i^=  3tv($  —  2, 10)5.9». 

Cette  valeur  de  Ç  une  fois  déterminée,  on  voit  que  l'intensité 
de  chaque  radiation  dans  le  filament,  pour  cet  état  d'incandescence, 
est 

et  que  les  valeurs  de  A|   résulteront  de  la  connaissance  de  Y,, 
c'est-à-dire  de  l'étude  calorifique  de  la  source  auxiliaire. 

Il  est  à  remarquer,  toutefois,  que  les  nombres  obtenus  dans  les 
déterminations,  n'auront  de  valeur  que  si  la  température  optique 
de  cette  source  auxiliaire  n'est  pas  supérieure  à  celle  qu'a  atteinte 


(*)  Le  coefficient  3o  est  introduit  ici  par  la  condition  imposée  aux  courbes  de 
passer  par  le  point  commun  x  =  12,22,  y  =  3o. 
(')  Comptes  rendus,  t.  XC,  p.  25a. 


258  WYRODBOFF. 

le  filament  aux  plus  hautes  énergies.  Dans  les  expériences  qui 
précèdent,  on  peut  admettre,  comme  valeur  maximum  de  cette 
énergie,  x^  20,  et,  par  suite,  la  température  optique  était 

c'est-à-dire  une  température  voisine  de  celle  de  la  lampe  Drum- 
mond. 

On  peut,  d'ailleurs,  essayer  de  la  calculer  en  degrés  ordinaires, 
par  la  formule  de  M.  Violle,  citée  au  commencement, 

laquelle  se  trouve  reliée  à  la  définition  des  degrés  optiques  par  la 
relation  suivante,  facile  à  établir, 

e  =  i,ooi89T-T^ 

T  étant  la  température  de  la  lampe  Garcel.  En  faisant  ici  9  =  i  ,61 5, 

on  obtient 

T'—  T  =  254% 

c'est-à-dire  pour  la  température  du  filament  environ  îia5o**C. 


LA  STRUCTURE  DES  CORPS  CRISTAUISÉS  DOUÉS  DE  POUVOIR  ROTATOIRE; 

Par  m.  g.  WYROUBOFF. 

Après  les  mémorables  travaux  de  Fresnel,  la  question  de  la 
polarisation  rolaloire  semblait  complètement  résolue.  La  décom- 
position du  rayon  rectiligne  endeux  circulaires  de  sens  contraires 
interprétait  si  bien  les  phénomènes,  que  les  physiciens  finirent 
par  croire  à  la  réalité  de  l'hypothèse,  et  Texpérience  des  prismes 
de  quartz  fut  considérée  comme  une  démonstration  sans  réplique 
de  cette  réalité.  Fresnel  s'était  pourtant  bien  gardé  de  faire  une 
pareille  confusion  :  «  Je  n'ai  jamais  regardé  l'hypothèse  dont  je 
viens  de  parler,  dit-il,  comme  une  réalité,  mais  seulement  comme 
une  manière  de  représenter  les  faits  »  ;  et  plus  loin  il  ajoute,  en 
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parlant  de  l'accord  entre  les  faits  et  les  conséquences  analytiques 
déduites  de  Thypothèse  :  «  Cet  accord  ne  prouve  pas  la  réalité  de 
rhypothèse,  mais  seulement  que  les  résultats  sont  les  mêmes  que 
si  la  lumière  éprouvait^  dans  chaque  particule,  les  modifications 
dont  je  viens  de  parler  (*)  ». 

A  vrai  dire,  il  ne  s*agit  même  pas  là  d'hypothèse  dans  le  sens 
propre  du  mot,  mais  d'un  simple  artifice  cinématique  parfaite- 
ment légitime  et  dont  on  peut  se  servir  pour  calculer  les  phéno- 
mènes, quelle  que  soit  la  cause  physique  qui  produit  la  polarisation 
rotatoire.  Un  mouvement  rectiligne  peut  toujours  être  remplacé 
par  deux  mouvements  circulaires  égaux  et  de  sens  contraires;  on 
est  toujours  en  droit  de  supposer  un  relard  dans  l'un  des  com- 
posants lorsque  le  plan  de  polarisation  a  tourné  d'un  certain  angle. 

Seulement  cette  manière  de  concevoir  les  choses,  qui  ne  tient 
aucun  compte  des  phénomènes  complexes  qui  concourent  à  la 
production  du  résultat  ultime,  notamment  de  la  dilTraction  qui 
doit  se  manifester  lorsque  la  surface  d'émergence  est  inclinée 
sur  l'axe,  comme  c'est  le  cas  dans  les  prismes  de  Fresnel,  est  par 
cela  même  une  abstraction  et  non  la  constatation  d'une  réalité.  Il 
faut  remarquer  de  plus,  et  ceci  est  le  point  capital,  que  celte  abs- 
traction est  une  interprétation  géométrique^  nullement  une 
explication  physique  de  la  polarisation  rotatoire. 

Pourquoi  le  retard  de  l'un  des  circulaires  no  se  produit-il  que 
dans  quelques  rares  substances  appartenant  toutes  aux  trois  pre- 
miers systèmes  cristallins?  A  quelle  propriété  de  la  matière 
faut-il  attribuer  cette  étrange  facullé  de  décomposer  un  rayon  rec- 
tiligne en  deux  rayons  circulaires  d'inégale  vitesse?  Telles  sont 
les  questions  qui  se  prC*sentenl  tout  naturellement  à  l'esprit  et  qui 
doivent  être  résolues  par  toute  théorie  qui  se  proposerait  d'expli- 
quer la  polarisation  rotatoire. 

On  sait  que  M.  Reusch,  en  croisant  des  lames  de  mica  biaxe  très 
mincesàCo^ou  à 45°?  est  parvenu  à  imiter  tous  les  détails  des  phéno- 
mènes observés  dans  le  quartz,  et  M.  Sohncke  a  constaté  par  des  me- 
sures précises  que  les  paquets  de  lleusch,  lorsque  les  lames  com- 
posantes étaient  suffisamment  minces,  obéissaient  très  exactement 


(')  OEuvreSy  t.  I,  p.  736. 
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aux  lois  de  la  polarisation  rotatoire.  M.  Mallard  (  *)  a  donné  une 
théorie  analytique  complète  de  ce  croisement  de  lames  et  a  rattaché 
ainsi  à  une  même  cause  un  très  grand  nombre  de  phénomènes  op- 
tiques qui  semblaient  n'avoir  entre  eux  rien  de  commun  et  qu'on 
rangeait,  sans  les  étudier,  dans  la  catégorie  des  «  anomalies  ». 
Suivant  cette  théorie,  tous  les  corps  cristallisés  doués  du  pouvoir 
rotatoire  sont  pseudo-symétriques  et  appartiennent  à  une  symétrie 
inférieure  à  celle  qu'ils  manifestent;  ils  sont  optiquement  biaxes 
et  composés  de  couches  infiniment  minces  dont  les  sections  prin- 
cipales font  entre  elles  un  angle  de  60**  ou  un  angle  de  45°.  Pré- 
sentée ainsi,  la  conception  de  M.  Mallard,  quelque  ingénieuse  et 
vraisemblable  qu'elle  fût,  se  heurtait  à  deux  objections  très  graves. 
Elle  était  condamnée  à  rester  à  l'état  d'hypothèse,  car  aucun  in- 
strument optique  ne  nous  eût  jamais  permis  de  reconnaître  la  bi- 
axité  de  lames  ainsi  empilées;  un  cristal  construit  de  cette  façon 
nous  eût  toujours  paru  parfaitement  uniaxe  et  absolument  homo- 
gène dans  toutes  les  directions.  En  second  lieu,  comment  admettre 
que  des  lames  d'épaisseurs  identiques  se  superposent  constamment 
avec  cette  régularité  parfaite  que  la  théorie  exige,  alors  que  tous 
les  faits  nous  démontrent  que  les  corps  cristallisés  se  déforment 
avec  la  plus  grande  facilité  sous  l'influence  des  plus  légers  acci- 
dents de  cristallisation?  Il  faudrait  supposer  que  les  corps  doués 
du  pouvoir  rotatoire  possèdent  une  stabilité  tout  à  fait  exception- 
nelle et  l'on  serait  fort  embarrassé  d'en  trouver  la  raison. 

L'examen  attentif  des  18  substances  signalées  comme  douées 
du  pouvoir  rotatoire  à  l'état  cristallisé  m'a  permis  d'écarter  ces 
deux  objections  et  de  constater  que  ce  n'est  pas  la  théorie  de 
M.  Mallard  qui  est  en  défaut,  que  ce  sont  les  phénomènes  eux- 
mêmes  qui  ont  été  insuffisamment  observés.  Le  phénomène  type 
de  la  polarisation  rotatoire,  tel  qu'il  est  décrit  dans  les  Traités 
de  Physique,  n'existe  jamais  dans  le  plus  grand  nombre  de  ces 
substances,  et  il  est  phis  ou  moins  rare  dans  les  autres.  Ce  qu'on 
trouve  constamment,  ce  sont  des  croix  qui  se  disloquent  ou  même 
des  courbes  bipolaires  indiquant  deux  axes  optiques  dont  l'angle 


(•)  Ann,  des  Mines,  7\série,  t.  X,  p.  119,  et  Traité  de  Cristallographie  phy- 
sique, t.  Il|  p.  3o5. 
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d'ouverture  dépasse  souvent  3o";  en  lumière  parallèle  on  constate 
la  présence  de  rayons  elliptiquement  polarisés  et  Ton  ne  parvient 
à  éteindre  la  plaque  dans  aucun  azimut,  alors  même  qu'on  opère 
avec  la  lumière  monochromatique. 

Quant  aux  substances  cubiques  qui  devraient  être,  suivant  les 
idées  admises,  isotropes,  elles  sont  toutes  plus  ou  moins  biréfrin- 
gentes ou,  tout  au  moins,  peuvent  le  devenir  dans  certaines  con- 
ditions de  cristallisation . 

Toutes  ces  substances,  quelle  que  soit  leur  symétrie  apparente, 
hexagonale,  quadratique  ou  cubique,  outre  les  particularités  que  je 
viens  de  signaler,  présentent  un  autre  phénomène  extrêmement 
intéressant.  Examinées  en  lumière  polarisée,  elles  montrent  tou- 
jours  un  certain  nombre  de  plages  régulièrement  distribuées  par 
rapport  aux  contours  extérieurs  du  cristal  et  dans  lesquelles  les 
propriétés  optiques  sont  variables.  Il  y  a  plus,  chacune  des  plages 
est  généralement  composée  d'un  nombre  plus  ou  moins  considé- 
rable de  bandes  dont  les  maxima  d'extinction  font  entre  eux  des 
angles  extrêmement  variables.  C'est  là  le  caractère  propre  de  la 
roaclification  par  pénétration,  très  différente  de  l'hémitropie,  et  qui 
s'observe  dans  toutes  les  substances  qui  possèdent  une  forme  géo- 
métrique limite  entre  deux  symétries  différentes. 

Or  la  forme  propre  aux  corps  cristallisés  doués  du  pouvoir  ro- 
tatoire  doit  précisément  être  une  forme  limite,  puisqu'elle  peut, 
par  un  changement  d'orientation  autour  d'un  axe,  simuler  une 
symétrie  supérieure.  De  Tensemblc  de  ces  faits  on  peut  tirer  tout 
de  suite  la  conclusion  que  : 

Les  corps  cristallisés  doués  du  pouvoir  rotatoire  sont  pseudo- 
symétriques  ;  qu'  ils  ne  sont  pas  homogènes  dans  leur  structure 
intime,  et  quHls  sont  formés  par  un  empilement  plus  ou  moins 
irrégulier  de  lames  d'épaisseurs  plus  ou  moins  différentes, 

La  théorie  proposée  par  M.  Mallard  se  trouve  être  ainsi  expéri- 
mentalement démontrée,  et  la  polarisation  rotatoire  trouve  son 
explication  dans  un  phénomène  physique  naturel,  absolument 
semblable  à  celui  qu'on  peut  produire  artificiellement  en  croisant 
de  façons  diverses  des  lames  de  mica. 

Il  y  a  pourtant  ici  une  distinction  à  faire,  et  les  substances  douées 
/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  V.  (Juin  1886.)  ig 
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du  pouvoir  rotatoire  doivent  être  rangées  dans  trois  groupes  que 
nous  allons  examiner  succinctement. 

I.  En  premier  lieu,  les  substances  nettement  biaxes  et  dont  les 
irrégularités  optiques  sont  à  ce  point  constantes  qu'on  ne  trouve 
qu'avec  peine  des  individus  en  partie  homogènes.  Elles  sont  au 
nombre  de  sept  :  les  hyposulfates  hydratés  de  plomb,  de  strontium 
et  de  calcium,  le  benzjle,  le  sulfate  de  strychnine,  le  diacétyl- 
phénol  phtaléine  et  le  carbonate  de  guanidine  ;  les  quatre  premières 
appartiennent  à  la  symétrie  hexagonale;  les  trois  dernières  à  la 
symétrie  quadratique.  Ici  aucun  doute  n*est  possible,  puisque  les 
lamelles  biaxes  dont  elles  sont  composées  s'individualisent  en 
quelque  sorte  et  qu'on  en  constate  toujours  directement  la  pré- 
sence. Il  est  évident  que  pour  toutes  ces  substances  la  mesure  do 
l'angle  de  rotation  est  absolument  illusoire,  car  dans  un  même 
individu  chaque  plage,  on  peut  même  dire  chaque  point  de  la  lame, 
présente  des  propriétés  optiques  différentes;  aussi  les  variations 
dans  les  chiffres  obtenus  par  divers  observateurs  dépassent-elles  de 
beaucoup  les  erreurs  d'observation.  Cela  se  comprend  du  reste, 
puisque  ces  substances  ne  sont  pas  soumises  aux  lois  de  la  pola- 
risation rotatoire,  tous  les  rayons  qui  les  traversent  se  trouvant 
être  à  l'émergence  elliptiquement  polarisés. 

II.  En  second  lieu,  les  substances,  au  nombre  de  quatre,  dans 
lesquelles  un  très  grand  nombre  d'individus  présentent  le  phé- 
nomène de  la  polarisation  rotatoire  parfaitement  régulier.  Ce 
sont  :  le  quartz,  les  hyposulfates  anhydres  de  potassium  et  de  ru- 
bidium, le  mélaperiodate  de  sodium.  Toutes  ces  substances  ne 
sont  cependant  pas  régulières  au  même  degré.  Ainsi  le  métaper- 
iodatede  sodium,  cristallisé  dans  l'eau  pure,  présente  trois  plages 
facilement  reconnaissables  avec  la  lame  sensible  et  une  croix  qui 
se  disloque  dans  trois  directions  différentes  ;  Thyposulfate  de  ru- 
bidium cristallisé  à  une  température  élevée,  à  •jo''  par  exemple, 
présente  deux  plages  et  deux  axes  très  nets  L'hyposulfate  de 
potassium  seul  apparaît  toujours  régulièrement  uniaxe,  quelle  que 
soit  la  température  de  sa  cristallisation  et  quelque  déformés  que 
soient  en  apparence  ses  cristaux.  Malgré  cette  constance  remar- 
quable dans  ses  propriétés  optiques  et  l'absence  de  toute  anomalie. 
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îl  est  très  facile  de  déceler  la  structure  complexe  et  la  pseudo- 
symétrie  de  ce  sel;  il  suffit  d'y  introduire  quelques  centièmes 
<rhjposuIfate  de  thallium.  L'hyposulfate  de  thallium  est  dimorphe, 
clinorhombique  lorsqu*il  est  pur;  il  est  orthorhombique  lorsqu'il 
contient  nn  peu  de  potasse,  et  cette  seconde  forme  est  extrême- 
ment voisine  de  la  forme  hexagonale.  En  cristallisant  les  deux  sels 
en  proportions  variables,  on  obtient  toutes  les  transitions  possibles 
entre  la  forme  orthorhombique  avec  |une  extinction  régulière  et 
des  axes  optiques  normaux,  et  la  forme  hexagonale  à  un  axe  op- 
tique du  sel  de  potasse  pur.  On  a  ainsi  la  preuve  de  la  pseudo- 
svmétrie  de  Thyposulfate  de  potassium  et  en  même  temps  la  forme 
de  symétrie  inférieure  propre  aux  lamelles  composantes. 

Quant  au  quartz,  il  semble  qu'on  puisse  difficilement  le  con- 
fondre avec  les  substances  que  je  viens  d'énumérer,  tant  il  est 
classique  dans  l'étude  de  la  polarisation  rotatoire;  étudié  à  tous 
les  points  de  vue  par  les  minéralogistes  et  les  physiciens,  sa  forme 
et  ses  propriétés  optiques  n'ont  jamais  soulevé  le  moindre  doute. 
Et  pourtant  qui  ne  connaît  les  anomalies  décrites  par  Brewster, 
et  plus  tard  par  Haidinger,  dans  les  améthystes,  dans  lesquelles 
on  voit  des  plages  distinctes  avec  des  courbes  bipolaires  appar- 
tenant à  des  axes  optiques  plus  ou  moins  écartés?  Comment  ex- 
pliquer un  pareil  phénomène?  Invoquera-t-on  la  présence  de 
macles  intérieures  complexes?  Mais  aucune  macle  de  corps  uni- 
axes,  aussi  complexe  qu'on  la  suppose,  ne  peut  produire  un 
corps  optiquement  biaxe.  D'autre  part,  on  le  sait,  M.  Reusch  a 
imité  ces  particularités  observées  dans  l'améthyste  en  croisant, 
à  60",  des  lames  de  mica  d'épaisseurs  différentes.  Mais  il  n'y  a  pas 
que  les  améthystes  qui  présentent  ces  irrégularités  absolument 
incompatibles  avec  la  symétrie  rhomboédrique  :  on  les  trouve  très 
fréquemment  dans  des  quartz  de  toutes  espèces  et  de  toutes  pro- 
venances, et,  si  on  ne  les  a  pas  signalées,  c'est  qu'on  s'intéressait 
fort  peu  aux  anomalies  optiques  et  qu'on  les  mettait  sur  le  compte 
de  déformations  dont  on  ne  recherchait  pas  la  nature.  On  peut 
dire  qu'il  n'existe  pas  de  cristaux  de  quartz  qui  soient  homogènes 
dans  toutes  leurs  parties  ;  ils  renferment  tous  des  portions  dans 
lesquelles  la  croix  noire  se  disloque  plus  ou  moins.  Il  existe  même 
des  individus  qui,  taillés  perpendiculairement  à  l'axe,  présentent 
une  série  de  bandes  fortement  biréfringentes  et  dont  quelques- 
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unes  s^éteignent  assez  bien  à  60^  les  unes  des  autres,  donnant  en 
lumière  convergente  des  courbes  bipolaires  s'ouvrant  dans  trois 
directions  dilTérentes  ;  dans  de  semblables  cristaux  toute  polarisa- 
tion rotatoire  a  disparu.  Comment  expliquer  ces  bizarres  anomalies 
si  Ton  n'admet  pas  dans  le  quartz  un  empilement  de  lames  appar- 
tenant à  une  symétrie  inférieure  à  celle  qu'indique  son  enveloppe 
cristalline  ? 

Je  sais  bien  qu'il  est  difficile  d'admettre,  alors  même  que  le 
phénomène  serait  rare  et  exceptionnel,  que  les  molécules  s*em- 
pilent  les  unes  par  rapport  aux  autres  avec  cette  parfaite  régularité 
que  la  théorie  exige;  il  semble  que  le  moindre  accident  de  cristal- 
lisation eût  dû  déranger  cet  équilibre  dans  l'orientation  et  faire 
apparaître  les  anomalies  optiques.  Cette  objection  s'adresse  surtout 
au  cas  de  l'hyposulfate  de  potasse  infiniment  plus  régulier  que  le 
quartz  dans  ses  propriétés  optiques,  de  son  isomorphe  l'hjpo- 
sulfate  de  rubidium  et  du  métaperiodate  de  sodium.  Mais  les  ex- 
périences démontrent  justement  qu'on  fait  apparaître  le  caractère 
biaxe  de  ces  substances  en  modifiant  la  température  de  cristallisa- 
tion du  sel  de  rubidium  ou  en  altérant  la  pureté  du  sel  de  potas- 
sium, ou  enfin  en  dissolvant  le  métaperiodate  dans  un  liquide 
neutre.  Seul  le  quartz  reste  en  dehors  de  nos  moyens  directs 
d'expérimentation;  mais  nous  observons  que  dans  le  quartz  ce 
sont  précisément  les  cristaux  dans  lesquels  des  matières  étrangères 
se  sont  introduites  qui  présentent  les  anomalies  les  plus  fréquentes 
et  les  plus  considérables.  Les  quatre  corps  que  j'ai  réunis  dans  ce 
second  groupe  sont  donc  semblables  à  ceux  du  premier,  à  cela 
près  que  les  lamelles  qui  les  composent  ont  une  tendance  plus 
grande  à  s'empiler  régulièrement;  il  j  a  là  une  difliérence  de  rf^^re, 
non  une  diff'érence  de  caractère. 

il  existe,  d'ailleurs,  un  phénomène  tout  aussi  curieux  et  qui  est 
pourtant  absolument  certain.  Lorsque  l'on  fait  cristalliser  ensemble 
deux  substances  isomorphes,  on  devrait  toujours  obtenir,  semble- 
t-il,  des  cristaux  de  composition  hétérogène,  puisque  la  diflerence 
de  solubilité  fait  varier  à  chaque  instant  le  rapport  entre  les  quan- 
tités disponibles  de  chacun  des  deux  corps.  C'est,  en  effet,  ce  que 
l'on  observe  le  plus  souvent;  en  examinant  à  de  forts  grossisse- 
ments des  plaques  extraites  de  cristaux  appartenant  à  des  mélanges 
isomorphes,  on  voit  que  l'écartement  des  axes  optiques  y  est  va- 
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riable  d'un  point  à  un  autre,  et  surtout  d'une  tranche  à  une  autre 
d'un  même  cristal.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  Ton  obtient,  dans 
certaines  conditions,  des  individus  absolument  homogènes,  comme 
M.  Dufet  Ta  constaté,  et  comme  je  m'en  suis  assuré  moi-même. 
Ici  l'équilibre  parfait  est  encore  bien  plus  extraordinaire,  car  il 
s'agit  de  molécules  dont  le  poids  et  le  volume  sont  différents. 

III.  Je  réunis  dans  un  groupe  à  part  les  quatre  substances  cu- 
biques, parce  que  la  polarisation  rotatoire  paraît,  à  première  vue, 
beaucoup  plus  diflicile  à  expliquer  par  un  croisement  de  lames 
biréfringentes  dans  des  corps  qui  sont  isotropes  dans  toutes  les 
directions.  Mais,  d'abord,  trois  de  ces  substances,  l'acétate  urano- 
sodique,  le  sulfo-anlimoniate  de  sodium  et  le  bromate  de  sodium 
sont  nettement  biréfringentes  et  ont  une  structure  intérieure 
complexe,  comme  toutes  les  substances  pseudo-cubiques  ;  dans  le 
bromate,  la  biréfringence  peut  même  être  augmentée  à  volonté  en 
abaissant  la  température  de  cristallisation.  Dans  le  chlorate  de 
soude,  qui  est  ordinairement  homogène  et  monoréfringent,  on 
voit  apparaître,  lorsqu'on  cristallise  vers  o",  la  biréfringence  et  des 
plages  en  tous  points  semblables  à  celles  qu'on  observe  dans  le 
bromate.  D'autre  part,  M.  Mallard  a  montré  que  le  bromate  et  le 
chlorate  de  soude  étaient  dimorphes,  que  leur  seconde  forme,  plus 
instable  dans  le  second  que  dans  le  premier,  était  très  fortement 
biréfringente  et  qu'elle  se  transformait  en  la  forme  isotrope  sans 
aucun  changement  dans  le  contour  extérieur  du  cristal. 

Il  en  résulte  que  dans  ces  substances  des  molécules  biréfrin- 
gentes peuvent  se  disposer  suivant  des  réseaux  différents  et  que 
chaque  individu  présente  un  mélange  en  proportions  diverses  de 
ces  deux  orientations.  De  plus,  comme  les  phénomènes  optiques 
qu'on  y  observe  supposent  nécessairement  une  gauche  et  une 
droite,  le  réseau  appartient  à  une  forme  cubique  hémié- 
drique. 

Ceci  revient  évidemment  à  se  représenter  un  cristal  de  chlorate 
de  soude  doué  du  pouvoir  rotatoire,  comme  formé  de  huit  indi- 
vidus rhomboédriques  disposés  suivant  les  huit  demi-axes  ternaires 
du  cube,  et  formés  eux-mêmes  par  le  croisement  à  60**  de  lamelles 
biaxes  appartenant  à  une  forme  orthorhombique  semblable  à  celle 
du  nitre,  ou  clinorhombique  semblable  à  celle  du  chlorate  de  po- 
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tasse.  Ce  n'est  pas  là  d'ailleurs  une  vue  de  l'esprit,  ce  n'est  que  la 
généralisation  d'un  fait  que  le  bromate  de  soude  nous  permet 
d'observer  facilement.  Ses  cristau?^,  qui  sont  tous  biréfringents  et 
qui,  je  l'ai  dit  plus  haut,  le  sont  d'autant  plus  qu'ils  ont  été  obtenus 
à  des  températures  plus  basses,  deviennent  rapidement  isotropes, 
tout  en  gardant  leur  pouvoir  rotatoire,  lorsqu'ils  sont  légèrement 
chauffés  ou  tout  simplement  conservés  pendant  quelque  temps  à 
l'air  libre  ;  les  molécules  cristallines  sont  évidemment  restées  les 
mêmes,  leur  orientation  seule  a  changé.  Cela  est  si  vrai,  qu'un 
mouvement  moléculaire  inverse  peut  se  produire,  le  corps  peut 
perdre  son  pouvoir  rotatoire  et  conserver  sa  biréfringence,  —  c'est 
le  cas  de  l'acétate  uranosodique. 

La  régularité  des  phénomènes  optiques  que  l'on  constate  habituel- 
lement dans  le  chlorate  de  soude,  et  qui  n'est  pas  plus  grande  que 
celle  qu'on  observe  dans  l'hyposulfate  de  potasse,  par  exemple, 
ne  présente  rien  d'extraordinaire  ;  elle  est  un  cas  particulier  d'une 
structure  essentiellement  variable,  grâce  aux  mouvements  molécu- 
laires considérables  qui  peuvent  se  produire  dans  l'intérieur  d'un 
polyèdre  cristallin. 

IV.  Je  place  enfin  dans  un  dernier  groupe  les  trois  substances 
que  je  n'ai  pu  étudier  suffisamment,  le  cinabre,  le  matico-camphre, 
le  sulfate  d'éthylène  diamine  et  l'alun  d'amylamine  dans  lequel  je 
n'ai  pu  constater  aucune  espèce  de  polarisation  rotatoire. 

L'élude  des  anomalies  optiques  que  présentent  les  corps  doués 
de  pouvoir  rotatoire  vient  ainsi  à  l'appui  de  la  théorie  proposée  par 
M.  Mallard,  mais  il  est  un  autre  point  qui  doit  être  élucidé  pour 
que  cette  théorie  puisse  être  considérée  comme  expérimentalement 
démontrée.  Puisque  ces  corps  sont  pseudo-symétriques,  qu'ils 
sont  formés  par  l'empilement  de  lamelles  appartenant  à  une  symé- 
trie inférieure,  il  faudrait  pouvoir  déterminer  dans  chaque  cas 
particulier  la  forme  primitive  propre  à  la  symétrie  vraie  de  ces  la- 
melles. C'est  là  un  problème  fort  délicat  et  qu'on  ne  parvient  pas 
à  résoudre  sans  difficulté  ;  il  faut  dire  pourtant  que,  chaque  fois 
qu'il  a  été  possible  d'examiner  des  corps  isomorphes  ou  d'opérer 
dans  des  conditions  variées  la  cristallisation,  je  suis  arrivé  à  dé- 
finir les  éléments  cristallographiques  de  la  forme  réelle  du  réseau. 
C'est  ainsi  que  j'ai  trouvé  pour  le  sulfate  de  strychnine  et  pour  les 
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trois  hyposulfates  hydratés  une  forme  clinorhombique,  pour  les 
(leax  hyposulfates  anhydres  une  forme  orthorhombique. 

De  l'ensemble  de  ces  recherches,  dont  on  trouvera  les  détails 
dans  un  Mémoire  qui  paraîtra  prochainement  dans  les  Annales 
de  Chimie  et  de  Physique  (  *  ),  il  résulte  : 

1^  Que  la  polarisation  rotatoire  est  le  résultat  d'une  structure 
cristalline  très  complexe,  et  qu'elle  ne  se  rencontre  que  fort  rare- 
ment à  Tétat  régulier,  les  rayons  elliptiques  remplaçant  la  plupart 
du  temps  les  rayons  circulaires  ; 

2®  Que  tous  les  corps  doués  de  pouvoir  rotatoire  sont  pseudo- 
symétriques et  appartiennent  à  des  formes  limites  pseudo-ternaires 
ou  pseudo-quaternaires;  ils  possèdent  tous  en  eflet  le  caractère 
propre  aux  formes  limites  :  la  tendance  à  former  des  macles  par 
pénétration  qui  se  manifestent  dans  la  lumière  polarisée  par  des 
plages  inégalement  éteintes  ; 

3^  Que  la  polarisation  rotatoire  ne  dépend  ni  de  la  composition 
chimique  ni  de  la  forme  de  la  molécule,  mais  de  la  structure  cris- 
talline, qui  dépend  à  son  tour  des  conditions  de  cristallisation  ; 
mais  le  pouvoir  rotatoire  est  spécifique  de  chaque  substance, 
puisque  pour  chacune  d'elles  l'angle  de  rotation,  qui  est  propor- 
tionnel à  l'épaisseur,  est  constant;  cela  est  d'ailleurs  prévu  par  la 
théorie,  l'angle  de  rotation  étant  fonction  de  l'épaisseur  du  paquet, 
par  conséquent  de  Tépaisseur  de  chacune  des  lames  ; 

4^  Que,  dans  l'immense  majorité  des  cas,  la  mesure  de  l'angle  de 
rotation  dans  les  diverses  substances  est  absolument  illusoire  , 
puisqu'on  a  affaire  non  à  un  rayon  circulaire,  mais  à  une  infinité  de 
rayons  elliptiques  ne  s'éteignant  qu'imparfaitement,  même  en  lu- 
mière monochromatique  ; 

5"  Que  le  rapport  constant  et  nécessaire  entre  le  pouvoir  rota- 
toire et  l'existence  de  facettes  hémiédriques  n'est  nullement  dé- 
montré. Sur  les  dix-huit  substances  actuellement  connues ,  il  n'y  en 
H  que  quatre  dans  lesquelles  des  facettes  hémiédriques  ont  été  con- 
statées d'une  façon  certaine.  On  connaît,  d'autre  part,  des  sub- 


(')  Recherche  sur  la  structure  des  corps  cristallisés  doués  de  pouvoir  rota- 
toire. Thèse  de  U  Faculté  de  Paris,  1886. 
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stances  cubiques  (les  nitrates  de  plomb  et  de  baryte)  qui  possèdent 
une  hémiédrie  tout  à  fait  semblable  à  celle  du  chlorate  de  soude  et 
qui  ne  sont  pas  douées  de  pouvoir  rotatoire. 


MÉTHODES  PBATiaUES  POUB  L'EIÉCimOH  DES  OBJECTIFS  DESTDliS 

AUX  nSTRUMEITS  DE  PBÉGISIOH; 

Par  m.  Léon  LAURENT. 

Mes  objectifs  sont  exécutés  au  moyen  de  méthodes  pratiques,  que 
je  vais  exposer  et  qui  permettent  d'arriver  pas  à  pas  et  sûrement  à 
la  limite  possible.  M.  Cornu  a  bien  voulu  en  calculer  les  courbes, 
après  avoir  mesuré  les  indices  du  crown  et  du  flint*,  les  surfaces 
ont  été  réussies  d'emblée  et  je  n'ai  pas  eu  à  y  retoucher. 

Il  n'est  question  ici  que  des  objectifs  pour  spectroscopes,  télé- 
mètres, goniomètres,  etc.,  dans  lesquels  il  est  nécessaire  d'obtenir 
des  pointés  très  précis  ou  des  dédoublements  de  lignes  très  rappro- 
chées et  non  des  grands  objectifs  astronomiques. 

Il  ne  faut  pas  non  plus  songer  à  retoucher  les  surfaces,  elles 
n'ont  pas  assez  d'étendue  et  il  faut  opérer  relativement  vite;  si  la 
surface  n'est  pas  reconnue  suffisamment  bonne,  on  la  refait  en 
entier. 

Pour  exécuter  un  objectif,  le  crown  et  le  flint  étant  choisis  et 
les  courbures  calculées,  les  conditions  principales  à  remplir  sont 
de  faire  des  surfaces  sphériques  et  bien  centrées.  L'objectif  ter- 
miné, on  l'essaye  et  l'on  constate  qu'il  est  bon  ou  mauvais;  dans 
ce  dernier  cas,  on  est  très  embarrassé  pour  savoir  où  est  le  défaut 
et,  par  suite,  comment  y  remédier;  dépend-il  des  surfaces  (il  y  en 
a  quatre),  de  leur  centrage  ou  de  la  matière? 

J'ai  cherché  à  distinguer  ces  diDTérents  cas. 

Le  crown  et  le  flint  sont  examinés  d'abord  comme  matière;  on 
polit  des  facettes,  on  recherche  s'il  y  a  des  fils,  des  points,  on  con- 
state la  trempe  :  il  y  en  a  toujours,  mais  malheureusement  on  n'a 
pas  de  règle  précise  pour  savoir  quand  il  faut  les  rejeter. 

Sur/aces.  —  La  matière  étant  choisie,  je   considère  les  sur- 
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(aces:  c^est  le  point  principal^  or,  dans  les  ateliers,  on  ignore  ce 
qo^elles  sont;  on  n^a  rien  pour  les  contrôler.  Elles  n^ont  pas  tou- 
joars  le  rayon  que  l'on  pense.  On  sait,  par  expérience,  que  les 
bords  sont  rabattus:  ils  le  sont  toujours  et  plus  ou  moins,  suivant 
la  main  de  l'ouvrier;  quelques  praticiens,  pour  éviter  ce  défaut, 
tombent  dans  un  autre  qui  consiste  a  creuser  le  centre,  et  Ton  a 
souvent  ces  deux  défauts  réunis,  la  surface  n'est  pas  sphérique;  le 
sphéromètre,  peu  employé  pour  ces  petits  objectifs,  est  d'ailleurs 
insuffisant. 

La  méthode  des  anneaux  colorés  de  M.  Fizeau  m'avant  donné 
de  très  bons  résultats  dans  l'exploration  des  surfaces  planes  (*), 
j'ai  cherché  à  l'étendre  aux  surfaces  courbes^  mais  ici  les  difficultés 
sont  encore  plus  grandes,  à  cause  de  la  densité  des  courbes. 
J'ai  disposé  l'appareil  {fig-  i). 

Soit,  comme  exemple,  la  surface  d'un  crown  C  à  contrôler 
et  je  suppose  que  Ton  possède  un  type  T  concave  ;  on  place  le 
crown  sur  le  type  T.  Si  les  rayons  d'interférence  réfléchis  par  les 
deux  surfaces  en  conlact,  T  et  C,  ont  leur  foyer  dans  les  environs 
de  O,  où  l'on  place  l'œil,  on  verra  les  anneaux  directement,  mais 
le  plus  souvent  il  n'en  est  pas  ainsi  ;  si  le  foyer  est  plus  bas  que  O, 
on  interposera  une  lentille  divergente  I,  et,  s'il  est  plus  haut,  une 
lentille  convergente.  On  peut  employer  des  lentilles  courantes, 
non  achromatiques;  on  a  aussi  une  certaine  latitude  pour  leurs 
foyers,  car  on  peut  faire  varier  la  place  de  cette  lentille  et  celle 
de  la  surface  à  examiner. 

Quand  on  s'est  familiarisé  avec  l'usage  des  anneaux  colorés, 
on  se  rend  compte  d'un  coup  d'œil  de  la  valeur  d'une  surface, 
comparée  à  un  type  connu.  Suivant  le  nombre  des  anneaux  révé- 
lant une  forme  plus  concave  ou  plus  convexe,  leurs  écartements, 
on  voit  si  la  surface  est  de  révolution,  comment  varie  le  rayon  de 
courbure  du  centre  aux  bords,  c'est-à-dire  si  le  centre  est  creusé, 
les  bords  rabattus,  etc.  En  pressant  légèrement  les  surfaces,  on 
obtient  à  volonté  des  anneaux  ou  des  franges;  ces  dernières  mon- 
trent le   profil  (très  agrandi  dans  le  sens  des  ordonnées)  de  la 


C)  Voir  Journal  de  Physique^  a*  série,  t.  II,  p.  4»';  »yS3. 
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coupe  de  la  surface;  ces  indications  sont  précieuses  et  complètent 
celles  données  par  les  anneaux. 

Types,  —  On  ne  peut  faire  pour  chacun  d'eux  les  sacrifices 
que  Ton  fait  pour  un  plan  type  unique;  dans  ce  cas,  il  suffît  de 
travailler  une  fois  trois  surfaces,  tandis  que  pour  chaque  type  de 
courbe  il  faudrait  travailler  quatre  surfaces  et  les  comparer  deux 
à  deux,  ce  qui  entraînerait  beaucoup  trop  loin,  mais  avec  des  pré- 
cautions on  peut  arriver  à  un  bon  résultat.  On  travaille  deux  sur- 

Fig.  I. 
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faces  (une  concave  et  une  convexe),  on  les  polit  très  peu,  juste 
assez  pour  voir  les  anneaux;  de  cette  façon  les  surfaces  sont  dé- 
formées le  moins  possible  et  on  les  examine  sur  l'appareil  {/Ig*  i); 
on  n'est  pas  loin  de  la  vérité  en  affectant  à  chacune  la  moitié  des 
déformations  constatées,  il  suffit  qu'elles  soient  très  faibles;  or  on 
peut  répondre  d'une  surface  à  un  anneau  près,  soit  un  tiers  de 
micron;  c'est  une  limite,  car  une  légère  différence  de  température 
suffit  pour  faire  apparaître  ou  disparaître  un  anneau. 

On  peut  simplifier  en  prenant  pour  l'une  des  deux  surfaces  une 
de  celles  de  l'objectif  lui-même  et  en  faisant  le  type  un  peu  plus 
grand  de  diamètre  pour  éliminer  l'inQuence  de  ses  bords.  Les  dif- 
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firences  entre  les  surfaces  e^éculées  et  celles  géométriques  ne 
dépassent  pas  un  anneau. 

Centrage  des  sur/aces.  —  Une  des  surfaces  du  crown  ou  du 
llint  est  polie  et  reconnue  bonne,  l'autre  esl préparée;  il  s'agit  de 
v(»r$i  elle  est  bien  centrée  et  si  On  peut  la  polir.  Cette  condition 
sera  remplie  si  les  bords  sont  rigoureusement  de  même  épaisseur, 
le  verre  étant  d'ailleurs  débordé  rond.  Pour  la  vérifier,  j'ai  ima- 
giné la  disposition  (Jîg.  a)  qui  peut  s'appliquer  à  un  grand  nombre 
de  cas. 


Un  support  incliné,  S,  porte  trois  pointes  :  l'une  est  fixe  el  les 
deux  autres  sont  mobiles,  suivant  le  diamètre  des  verres;  le  verre 
est  posé  sur  ces  pointes  et  s'appuie  sur  deux  arrêts  inférieurs  A 
qui  lui  donnent  une  position  bien  déterminée;  à  la  partie  supé- 
rieure, une  équerre,  mobile  autour  de  l'axe  a,  porte  deux  bras  : 
l'un  s'appuie  sur  le  verre  par  une  pointe  en  ivoire  i,  l'autre  porte 
un  miroir  m.  Si  l'on  fait  tourner  le  verre  sur  lui-même  et  s'il  n'est 
pas  d'égale  épaisseur,  l'éijuerre  oscdiera.  Ce  petit  appareil  est 
placé  sous  une  lunette  à  aulocollimaiion,  semblable  à  celles  que 
j'emploie  dans  mes  appareils  à  contrôler  les  surfaces  planes.  Les 
fils  de  la  lunelle  (Jîg.  '2)  sont  éclairés  sur  le  côté;  leur  image, 
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après  réflexion  sur  le  miroir  m,  vient  se  former  sur  eux-mêmes^ 
les  mouvements  très  amplifiés  du  miroir  ont  pour  effet  de  déplacer 
cette  image  et,  par  suite,  d'indiquer  les  différences  d'épaisseur^ 
c'est  un  comparateur  optique  dont  le  petit  levier  seul  est  maté- 
riel, le  grand  est  égal  au  foyer  de  l'objectif  de  la  lunette;  V  ampli- 
fication est  doublée  parla  réflexion  et  multipliée  par  le  grossisse- 
ment de  l'oculaire,  égal  ici  à  environ  huit  cents  fois,  ce  qui  est  plus 
que  suffisant. 

Une  ovalité  dans  le  débordage  n'aurait  aucune  influence  sur  la 
détermination  des  épaisseurs,  si  l'on  a  soin  de  placer  les  arrêts  A 
à  45°.  En  faisant  tourner  le  verre,  on  déplacerait  son  centre;  au 
moyen  d'une  épure  on  verrait  que  le  lieu  géométrique  du  déplace- 
ment se  confond  avec  un  arc  de  cercle  tracé  du  point  i  comme 
centre,  de  sorte  que  l'on  mesure  toujours  les  épaisseurs  à  une 
même  distance  du  centre  du  verre. 

Essais  des  objectifs,  —  Ici  encore,  il  y  a  un  choix  à  faire 
parmi  les  divers  procédés  en  usage;  généralement  on  vise  une  af- 
fiche ou  une  mire  placée  à  une  certaine  distance  ;  un  [moyen  meil- 
leur consiste  à  viser  des  objets  se  détachant  sur  le  ciel,  tels  que 
des  tuyaux  de  cheminée,  mais  ces  procédés  ne  sont  pas  toujours 
facilement  applicables. 

Le  plus  commode  et  le  plus  précis  est  l'emploi  de  mon  foco- 
mètre  (').  On  peut  opérer  dans  un  espace  très  restreint;  on  essaye 
l'objectif  sans  monture  et  non  biseauté  par  tous  les  temps;  on  ap- 
précie de  très  faibles  différences  de  foyers,  ce  qui  permet  d'ex- 
plorer l'objectif  dans  différentes  zones  concentriques  :  le  centre, 
les  bords,  etc.,  au  moyen  de  diaphragmes;  les  défauts  sont  dou- 
blés, ce  qui  les  rend  très  apparents;  on  peut  éclairer  avec  des 
lumières  diversement  colorées  et  juger  de  l'achromatisme  ;  l'emploi 
du  quadrillé  éclairé,  sur  fond  noir,  révèle  facilement  l'astigma- 
tisme, etc. 

A  première  vue,  l'objectif  est  déjà  presque  complètementy  M^é; 
ensuite  on  fait  usage  des  diaphragmes.  Si  l'on  veut  pousser  plus 
loin  et  apprécier  son  degré  de  pénétration,  on  remplacera  l'ocu- 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  IV,  p.  36i;  i885. 
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laire  par  un  microscope  et  le  quadrillé  par  des  divisions  fines  con- 
nues. 

Parmi  une  série  d'objectifs  exécutés  et  essayés  au  moyen  de  ces 
méthodes,  les  uns  étaient  très  bons  et  les  autres  présentaient  de 
l'astigmatisme  ;  or  les  surfaces  sont  reconnues  bien  sphériques,  le 
centrage  est  plus  que  suffisant,  le  défaut  ne  peut  donc  provenir  que 
de  la  matière  :  non-homogénéité  du  verre,  trempe  irréguHère,  el 
il  faut,  sans  hésiter,  rejeter  le  crown  ou  le  flinl  reconnu  mauvais 
pour  ce  but  spécial,  ou  classer  l'objectif  dans  un  deuxième  choix  ^ 
ces  défauts  (relativement  légers)  ne  pouvaient  se  constater  d^avance 
et  le  moins  bon  de  ces  objectifs  astigmatiques  donne  de  bonnes 
images  en  visant  une  affiche  ou  une  cheminée. 

Avec  les  moyens  ordinaires,  on  referait  quelques  surfaces  un 
peu  au  hasard  et  sans  obtenir  d'améliorations  ;  au  contraire,  peut- 
être. 

J'ai  tenu  à  vérifier  si  j'étais  près  de  la  limite  assignée  par  Fou- 
cault pour  le  dédoublement  des  images  des  objectifs.  J'ai  alors 
remplacé  l'oculaire  du  focomètre  par  un  microscope  grossissant 
trente  fois  et  le  quadrillé  par  des  divisions  au  diamant  sur  verre. 
Les  traits  étant  espacés  deo"™,  01,  un  objectif  de  70°*™  de  dia- 
mètre et  de  735°*™  de  foyer  donne  une  image  réjléchie  très  nette,  et 
l'on  voit  qu'on  peut  aller  plus  loin  ;  cela  équivaut  à  un  dédouble- 
ment de  2"  environ-,  or  la  limite  serait  1'', 8  (on  remarquera  que 
l'objectif  travaille  ici  deux  fois). 

Pour  vérifier  un  objectif  d'une  provenance  quelconque,  on  ne 
pourra  contrôler  les  surfaces  par  la  méthode  des  anneaux  colorés, 
car  les  types  correspondant  à  ses  propres  courbes  n'existent  pas, 
et  pour  les  faire  il  faudrait  avoir  les  outils  mômes  qui  ont  servi  à 
travailler  cet  objectif;  on  pourra  avoir  recours  alors  dM  focomètre. 
On  essayera  d'abord  l'objectif  complet  à  la  lumière  ordinaire  et 
au  moyen  des  diaphragmes,  puis  on  pourra  essayer  le  crown  et  le 
flint  séparément,  avec  la  lumière  monochromatique.  Le  crown 
sera  posé  sur  le  plan  du  focomètre  comme  à  l'ordinaire,  et  le  flint 
sur  un  miroir  concave  dont  le  rayon  de  courbure  sera  un  peu  plus 
petit  que  le  foyer  du  flint.  On  peut  aussi  essayer  directement  la 
surface  concave  du  flint  agissant  comme  miroir  concave. 

MM.  Cornu,  Mascart  el  Wolf  ont  eu  l'extrême  obligeance  de  me 
confier  quelques  objectifs  d'instruments  appartenant  à  nos  pre- 
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miers  établissements  scientifiques,  et  de  faire  la  comparaison  avec 
moi.  Quelques-uns  ont  été  reconnus  de  suite  franchement  mau- 
vais et  d'autres  bons^  dans  ceux-ci  la  différence  de  netteté,  en 
passant  du  centre  aux  bords,  a  été  un  peu  plus  grande  que  dans 
mes  objectifs. 


SACGHABIMËTBB  A  FBAHftES  ET  A  LUMliBE  BLAHCHE; 
Par  mm.  Th.  et  A.  DUBOSCQ. 

Tout  saccharimèlre  optique  est  composé  d'un  polariseur  et  d'un 
analyseur,  mis  à  l'extinction  (c'est-à-dire  dont  les  sections  prin- 
cipales sont  croisées  à  angle  droit),  et  d'un  polariscope  rotatoire 
utilisant  l'observation  d'un  phénomène  particulier  au  polariscope 
que  l'on  a  choisi. 

Dans  notre  appareil  nous  avons  fait  usage  du  polariscope  de 
Senarmont,  dont  nous  avons  modifié  les  angles  pour  lui  donner 
une  très  grande  sensibilité.  Il  est  formé  de  deux  systèmes  égaux 
et  inverses,  composés  chacun  de  deux  prismes  en  quartz  taillés 
])erpendiculairement  à  l'axe  et  de  rotation  contraire.  Ainsi  con- 
stitué, ce  polariscope  étant  placé  entre  deux  niçois  à  l'extinction, 
on  observe  deux  franges  noires  et  droites  situées  exactement 
dans  le  prolongement  Tune  de  Tautre  {fig»  i).  Ces  franges  se 
forment  au  point  où  les  épaisseurs  de  quartz  droit  et  gauche  sont 
égales-,  la  rotation  du  plan  de  polarisation  est  alors  nulle. 

Fig.  I.  Fig.  2. 


Si  l'on  introduit  une  substance  douée  d'un  pouvoir  rotatoire 
(droit  pa?  exemple),  les  franges  seront  déplacées  en  sens  inverse 
Twne  de  l'autre  {fig  .2).  Pour  les  ramener  en  ligne  droite,  il  faudra 
ajouter  une  quantité  de  quartz  gauche  équilibrant  le  pouvoir  rota- 
toire droit  de  la  substance  interposée.  Ce  résultat  sera  obtenu  par 
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le  jeu  des  lames  prismatiques  d'un  compensaleur  en  quarlz,  et  le 
nombre  de  divisions  que  le  compensateur  aura  parcourues  pour  ra- 
mener les  franges  exactement  en  ligne  droite  permettra  de  dé- 
terminer la  proportion  de  sucre  contenu  dans  la  liqueur  analysée. 

Description  de  l'appareil.  —  Ls  partie  optique  cit  composée 
de  U  façon  suivante  (/g',  .t)  ; 


')  lentille  servant  à  éclairer  uniformément  tout  le  champ  du  pola- 

riscope; 
P,  polariseur  Foucault; 
^,  polariscope  Scnarniont. 

Ces  trois  pièces  sont  contenues  dans  la  monture  A. 

T,  tube  contenant  le  liquide  à  analyser; 

C,  compensateur  à  lames  prismatiques  en  quartz  gauche; 

p,  lames  à  faces  parallèles  en  quartz  droit  équilibrant  au   point 

zéro  la  somme  des  épaisseurs  des  lames  prismatiques  en  quartz 

gauche  ; 
N,  nicol  analyseur; 
0,0,  objectif  et  oculaire  de  la  lunette  de  Galilée  L; 
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My  bouton  faisant  mouvoir  les  lames  du  compensateur  et  par  suite 

l'échelle  divisée  ; 
E,  vis  de  réglage  à  léte  carrée  pour  le  rappel  au  zéro. 

Réglage,  —  Cet  appareil  permet  d'employer  la  lumière 
blanche  :  les  rayons  lumineux  sont  alors  fournis  par  une  simple 
lampe  à  pétrole  à  mèche  plate. 

On  commence  par  placer  la  lampe  sur  son  support  fixé  à  l'ex- 
Irémilé  de  l'appareil  et  à  la  régler  en  tous  sens,  de  façon  que  la 
flamme  vue  sur  la  tranche,  et  non  pas  sur  la  partie  large,  soit 
rigoureusement  dans  le  prolongement  de  l'axe  optique  de  l'in- 
strument; les  franges  apparaissent  alors  avec  beaucoup  de  finesse 
et  de  netteté. 

Le  placement  de  la  lampe  doit  être  fait  avec  beaucoup  de  soin, 
sans  quoi  les  franges  paraissent  larges,  irrégulières,  troubles  et 
les  parties  brillantes  formant  le  champ  de  vision  sont  inégalement 
éclairées.  Afin  d'éviter  des  tâtonnements  ennuyeux,  nous  traçons 
sur  la  lampe  et  sur  son  support  des  traits  de  repère  qui  permettront 
d'effectuer  ce  réglage  très  rapidement. 

On  met  ensuite  la  lunette  au  point,  en  tirant  la  bague  molletée 
portant  l'oculaire  o  de  la  lunette  L,  de  façon  à  voir  bien  nette- 
ment la  ligne  de  séparation  des  deux  demi-disques  AB  {fig*  i) 
contenant  les  franges. 

Au  moyen  du  bouton  M,  on  amène  le  zéro  du  vernier  en  coïnci- 
dence  avec  le  zéro  de  l'échelle  divisée  ;  on  reporte  l'œil  à  la  lunette 
pour  voir  si  les  franges  sont  exactement  en  ligne  droite  comme  à  la 
fig,  I.  Si,  au  contraire,  les  franges  sont  déplacées  d'une  quantité 
aussi  faible  qu'elle  soit,  on  les  ramènera  exactement  en  ligne  droite 
en  tournant  l'analyseur  à  l'aide  de  la  vis  E  placée  sur  le  côté  du 
tambour  auquel  est  attachée  la  lunette. 

Ce  réglage  peut  être  fait  sans  tube  sur  l'appareil  ou  avec  un 
tube  contenant  seulement  de  l'eau  pure. 

Mesure.  —  L'appareil  ainsi  réglé  au  zéro  et  les  franges  mises 
bout  à  bout  (Jig'  i),  si  l'on  place  un  tube  contenant  une  solution 
sucrée,  les  franges  sont  déplacées  {fig<  2);  il  suffit  alors  de  faire 
marcher  le  compensateur  à  l'aide  du  bouton  M  jusqu'à  ce  que  les 
franges  soient  de  nouveau  en  ligne  droite  :  puis  on  lit  sur  l'échelle 
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le  nombre  de  degrés  parcourus.  Noire  siccharimètre  porte  deux 
divisions  :  celle  du  dessous  (commune  à  tous  les  saccharimètres) 
correspond  au  centième  de  millimètre  d'épaisseur  de  quartz;  celle 
du  dessus  indique  le  nombre  de  grammes  de  sucre  contenu  dans 
loo**  de  solution,  en  sorte  que  le  point  loo  de  la  division  inférieure 
correspond  pour  la  division  supérieure  à  lô^*",  ao,  poids  normal 
indiqué  par  MM.  A.  Girard  et  V.  de  Luynes. 

Les  sirops  trop  colorés  doivent  être  décolorés  par  Faddition 
de  j^  en  volume  de  sous-acélate  de  plomb  liquide;  dans  ce  cas  on 
ajoute  ^  au  nombre  trouvé  sur  réchcUe. 

Remarque.  —  On  sait  que  la  trempe  ou  la  compression  des 
galets  de  verre  qui  ferment  les  tubes  dans  lesquels  on  introduit 
les  liquides  à  analyser  est  souvent  une  cause  d'erreur  dans  les  ob- 
servations de  saccharimétrie  optique. 

Dans  notre  appareil  cette  erreur  ne  se  produit  pas,  et  il  est  facile 
d'en  faire  Texamen  de  la  façon  suivante  :  l'appareil  étant  réglé  au 
zéro,  on  prend  un  tube  vide  dont  on  comprime  les  galets,  on  place 
ce  tube  sur  l'appareil  :  on  voit  alors  que  les  franges  sont  élargies 
et  ont  perdu  toute  netteté;  mais,  en  tournant  le  tube  sur  lui-même, 
on  trouve  toujours  une  position  suivant  laquelle  les  franges  re- 
prennent leur  finesse  et  leur  netteté  ;  on  observe  alors  que  le  zéro 
optique  n'a  pas  varié,  c'est-à-dire  que  les  franges  sont  exactement 
en  ligne  droite  comme  primitivement. 

Toutefois,  cette  compression  ne  doit  pas  aller  jusqu'à  déforma- 
tion notable  des  surfaces,  car,  en  ce  cas,  il  n'y  a  plus  de  netteté 
possible,  les  franges  se  courbent,  et  le  galet  doit  être  rejeté. 

Si  le  tube  est  plein  de  liquide  sucré,  il  faudra,  par  conséquent, 
le  tourner  sur  lui-même  et  clioisir  la  position  où  les  franges  sont 
nettes  en  cas  de  trempe  ou  de  compression  des  galets. 


/.  de  Phys,,  a'  série,  t.  V.  (Juin  1886.)  io 
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nmuracE  de  la  nature  et  de  la  fobme  des  goidïïgtevbs 

8UB  LA  SELr-IHDÏÏGTION  D'UN  GOÏÏRAHT  ÉLEGTBiaUE; 

Par  m.  J.  VOISENAT. 

M.  Hughes,  en  prenant  possession  du  fauteuil  présidentiel  de 
la  Société  des  Ingénieurs  des  Télégraphes  et  Électriciens 
de  Londres,  a  exposé  le  résultat  d'expériences  qu'il  a  entreprises 
sur  la  self-induction.  Cette  Communication  a  donné  lieu  à  une 
importante  discussion  dont  nous  allons  résumer  les  principaux 
points. 

L'auteur  s'est  proposé  de  rechercher  comment  varie  la  self- 
induction  avec  la  nature  et  la  forme  des  conducteurs.  Il  emploie, 
à  cet  effet,  un  appareil  qu'il  nomme  pont  d'induction  et  qui  est 
une  combinaison  de  sa  balance  avec  le  pont  de  Wheatstone. 


C  fCUCHOT    _, 


Un  fil  de  maillechort  ADCB,  de  2™  de  longueur  et  de  o"*"",  23  de 
diamètre,  forme  à  la  fois  les  deux  branches  de  proportion  et  le 
rhéostat  du  pont.  Le  fil  à  essayer  est  en  AB.  Dans  les  diverses 
expériences,  sa  longueur  a  varié  de  lo*"'"  à  Soo*'".  Entre  le  point  A 
et  C  se  trouve  une  dérivation  contenant  la  bobine  primaire  E  d'un 
sonomètre,  une  pile  G  et  une  roue  inlerruptrice  H;  ce  rhéotome 
peut  donner  de  i  o  contacts  à  1 00  contacts  par  seconde.  Entre  D  et  B 
se  trouve  une  deuxième  dérivation  contenant  unléléphone  I  et  la  bo- 
bine secondaire  F  du  sonomètre.  Les  contacts  C  et  D  sont  mobiles. 

Rappelons  que  le  sonomètre  consiste  en  deux  bobines  :  l'une 
horizontale  F  est  fixe;  l'autre  E  est  mobile  autour  d'un  axe  hori- 
zontal perpendiculaire  au  plan  de  la  première.  Un  index  parcou- 
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rant  un  arc  divisé  permet  d'évaluer  Uinclinaison  qu'on  fait  prendre 
à  la  bobine  mobile  par  rapport  à  la  verticale.  Si  l'appareil  est  bien 
construit,  lorsque  les  cadres  sont  rectangulaires  les  circuits  sont 
sans  action  l'un  sur  Taiilre.  Lorsque  l'angle  d'écart  avec  la  verti- 
cale croît,  le  coefficient  d'induction  mutuelle  augmente.  M.  Hu- 
ghes admet  que  le  premier  est  proportionnel  au  second. 

L'appareil  comprenait,  en  outre,  une  clef  d'inversion  qui  n'est 
pas  représentée  sur  la  figure  et  qui  permettait  de  placer  la  roue 
interruptrice,  soit  dans  le  circuit  du  téléphone,  soit  dans  celui  de 
la  pile. 

Avec  la  première  disposition  on  peut  mesurer  la  résistance  X 
par  la  méthode  du  pont  de  Wheatstone  dont  elle  ne  diffère  que 
parla  substitution  du  téléphone  au  galvanomètre.  Avec  la  seconde, 
M.  Hughes  pensait  mesurer  la  self-induction  par  une  méthode  de 
réduction  à  zéro.  En  effet,  après  avoir  déplacé  les  contacts  mo- 
biles jusqu'à  équilibrer  la  résistance  dans  la  première  installation 
et  obtenu  ainsi  le  silence  au  téléphone,  il  cherchait  à  obtenir  le 
même  résultat  avec  le  second  dispositif  en  faisant  varier  l'inclinai- 
son du  sonomètre.  On  voit  facilement,  sur  la  figure,  qu'on  peut 
opposer  un  courant  induit  dans  la  bobine  secondaire  à  la  portion 
de  courant  provenant  de  la  self-induction  des  circuits  du  pont, 
qui  tend  à  traverser  le  téléphone.  Or  M.  Hughes  a  admis  que, 
lorsqu'il  conservait  le  même  fil  de  maillechort  ADCB  et  qu'il  fai- 
sait varier  le  fil  X,  la  force  électromotrice  d'induction  provenant 
de  ce  dernier  était  mesurée  par  l'angle  d'écart  de  son  sonomètre. 

Partant  de  là,  il  a  été  conduit  à  interpréter  ses  expériences  de 
la  manière  suivante  : 

1°  La  résistance  des  divers  conducteurs  n'est  pas  la  même 
pendant  le  régime  variable  et  pendant  le  régime  permanent^ 
c'est-à-dire  qu'ayant  équilibré  une  certaine  résistance  X  par  le 
premier  dispositif,  il  lui  était  impossible  d'obtenir  le  silence  au 
téléphone  par  le  second  en  équilibrant  seulement  l'inducteur  au 
moyen  du  sonomètre,  tandis  qu'il  y  arrivait  en  faisant  varier  si- 
multanément le  sonomètre  et  le  fil  du  rhéostat. 

2®  La  durée  et  la  force  des  extra-courants  dépendent  de  la 
nature  du  métal  employé  comme  conducteur  de  son  état  molé- 
culaire et  de  sa  forme. 
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La  durée  la  plus  considérable  s'obtient  avec  le  fer  doux  (  *  ).  La 
force  croît  proportionnellement  à  la  longueur  (^),  mais  varie  avec 
le  diamètre  d'une  manière  moins  simple;  elle  croît  jusqu'à  une 
certaine  section  et  décroît  ensuite.  Cette  section  maxima  n'est  pas 
la  même  pour  tous  les  métaux. 

3°  La  self-induction  ne  subit  pas  les  mêmes  variations  dans 
tous  les  métaux  lorsque  Von  change  la  forme  du  circuit.  Ainsi, 
si  Ton  considère  d'abord  deux  fils  de  même  longueur,  l'un  en  fer, 
l'autre  en  cuivre,  ayant  chacun  la  forme  d'une  circonférence 
de  2™  de  tour,  on  trouve  que  la  force  électromotrice  d'induction 
du  fer  est  six  fois  plus  considérable  que  celle  du  cuivre.  Si  l'on 
forme  avec  les  mêmes  inducteurs  des  circuits  rectilignes  tels  que 
le  fil  de  retour  soit  parallèle  et  très  voisin  du  fil  d'aller,  on  trouve 
que  la  force  électromotrice  diminue  de  i5  pour  loo  dans  le  fer  et 
de  80  pour  100  dans  le  cuivre.  Si,  au  contraire,  on  enroule  les 
mêmes  fils  en  spirale  de  manière  à  avoir  des  bobines  de  i  a  tours 
chacune,  on  voit  que  l'induction  dans  le  fer  n'a  augmenté  que  de 
57  pour  100,  tandis  qu'elle  a  crû  de  4o4  pour  100  dans  le  cuivre. 

4*^  La  forme  de  la  section  qui  donne  la  plus  grande  force 
électromotrice  de  self-induction  est  celle  dans  laquelle  tous  les 
points  sont  le  plus  près  possible  les  uns  des  autres,  c^ est^à-^dire 
la  forme  circulaire.  Les  fils  cylindriques  ont  une  self-induction 
plus  grande  que  des  rubans  de  même  poids  et  de  même  longueur, 
et  ces  dernières  ont  une  self-induction  plus  grande  que  des  rubans 
plus  larges  dans  lesquels  on  aurait  pratiqué  des  ouvertures  en  dé- 
coupant des  bandes  longitudinales,  de  manière  à  conserver  la  lon- 
gueur et  la  section  totales,  c'est-à-dire  la  conductibilité,  mais  en 
éloignant  davantage  les  éléments  voisins. 

Le  fer  présente  encore  une  différence  avec  les  autres  métaux. 
Ainsi,  tandis  qu'un  ruban  mince  d'un  métal  quelconque  replia  sur 
lui-même  transversalement,  de  manière  à  rapprocher  les  divers 
points  d'une  même  section  et  à  former  une  sorte  de  cylindre,  at- 
teint presque  la  self-induction  d'un  cylindre  compact,  le  fer  réduit 


(*)  M.  Hughes  ne  dit  pas  comment  il  évalue  celte  durée  et  rien  dans  son  dis- 
positif expérimental  ne  parait  l'indiquer. 

(')  Le  mot  force  signifie  probablement  coefficient  de  self-induction  ou  force 
électromotrice. 
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en  bande  a  nne  self-induction  bien  plus  faible  qu'un  (il  cylin- 
drique, mais  ne  gagne  presque  rien  à  être  replié  sur  lui-même. 
Pareillement^  tandis  qu'un  conducteur  formé  de  plusieurs  (ils  de 
cuivre  tendus  parallèlement  très  près  les  uns  des  autres  ou  câblés 
ensemble  a  une  self-induction  voisine  de  celle  d'une  tige  pleine 
de  même  section,  un  câble  de  (ils  de  fer  a  une  self-induction  bien 
moindre  que  celle  d'une  barre  de  même  métal;  sa  valeur  peut 
même  devenir  plus  petite  que  celle  du  cuivre. 

Les  phénomènes  généraux  présentés  par  l'acier  sont  analogues 
à  ceux  qu'on  rencontre  dans  le  fer  doux,  mais  ils  sont  moins  ac- 
centués. 

5®  Les  changements  physiques  effectués  dans  les  conducteurs 
modifient  la  self-induction.  M.  Hughes  avait  pensé  que  les  diffé- 
rences profondes  qui  existent  entre  le  fer  et  les  autres  métaux 
tenaient  à  la  propriété  magnétique  de  celui-là.  Ayant  porté  un  (il 
de  fer  au  rouge,  il  constata,  en  effet,  que  la  force  électromotrice 
de  self-induction  devenait  inférieure  à  celle  d'un  fil  de  cuivre  de 
mêmes  dimensions;  l'excès  de  self-induction  avait  donc  disparu 
en  même  temps  que  le  pouvoir  magnétique.  Par  contre,  il  trouva 
que  la  force  électromotrice  ne  varie  pas  avec  la  température  dans 
un  ruban  de  fer. 

Lorsqu'un  courant  continu  a  traversé  un  fil  de  fer,  il  y  laisse  sub- 
sister une  aimantation  circulaire  qui  a  pour  effet  de  réduire  de 
10  pour  100  la  force  électromotrice  d'induction  du  premier  cou- 
rant de  même  sens  qu'on  lance  ensuite  dans  ce  fil.  Si,  pendant 
qu'un  courant  permanent  passe,  on  produit  une  modification  phy- 
sique ou  mécanique  dans  le  fil  de  fer,  telle  que  échauffement  au 
rouge, aimantation,  vibration, etc., ces  actions  favorisent  la  fixation 
du  magnétisme  résiduel,  qui  peut  alors  atteindre  ^o  pour  loo. 

Conséquences  relatives  aux  conducteurs  des  paratonnerres 
et  aux  fils  télégraphiques.  —  Dans  les  conducteurs  des  para- 
tonnerres qui  livrent  passage  à  des  quantités  énormes  d'électricité 
pendant  un  temps  qui  doit  être  aussi  court  que  possible,  les  phé- 
nomènes de  self-induction  ont  une  importance  considérable.  Plus 
ils  seront  faibles,  plus  la  section  du  conducteur  pourra  être  dimi- 
nuée. 

De  même  sur  les  lignes  télégraphiques,  où  les  appareils  rapides 
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ravaillent  en  général  pendant  la  période  variable  du  courant,  il  y  a 
lieu  de  diminuer  autant  que  possible  la  self-induction  pour  dimi- 
nuer en  même  temps  la  durée  de  cette  période. 

Pour  ces  deux  usages,  M.  Hughes  condamne  l'emploi  de  con- 
ducteurs cylindriques  en  fer.  Si  Ton  veut  faire  usage  de  cuivre,  la 
forme  qu'il  préconise  est  celle  d'une  bande  large  et  mince,  mais  il 
fait  remarquer  que  plusieurs  fils  de  fer  câblés  ensemble  ont  une 
self-induction  qui  est  au  plus  égale  à  celle  de  conducteurs  sem- 
blables en  cuivre  et  que,  par  conséquent,  un  pareil  câble  est  très 
avantageux. 

Il  cite  à  l'appui  de  la  supériorité  du  cuivre  sur  le  fer,  tous  deux 
en  fils  cylindriques,  les  résultats  d'expériences  récentes  de 
M.  Preece.  Ces  essais,  efi*ectués  sur  des  lignes  dont  on  avait  égalisé 
la  résistance  et  la  longueur,  ont  montré  que  les  fils  de  cuivre 
avaient  un  rendement  supérieur  ci^cnviron  i3  pour  loo  à  celui  des 
fils  de  fer.  M.  Hughes  prétend  que  cette  différence  serait  bien  plus 
considérable  si  les  appareils  avaient  permis  de  faire  les  comparai- 
sons avec  des  émissions  plus  rapides. 

En  outre,  l'auteur  critique  la  méthode  dont  on  fait  usage  pour 
mesurer  la  résistance  des  conducteurs  destinés  aux  transmissions 
télégraphiques  ou  à  l'éclairage  électrique  avec  courants  alternatifs, 
méthode  qui  consiste  à  employer  un  courant  permanent,  tandis 
que  ces  circuits  ne  fonctionnent  que  pendant  le  régime  variable  et 
que  ses  expériences  montrent  que  la  résistance  peut,  dans  ces 
conditions,  varier  de  i  à  4* 

Remarque  à  propos  du  Mémoire  de  M.  Hughes.  —  Lord 
Rayleigh  a  présenté,  le  ii  février  1886,  à  la  même  Société,  quel- 
ques observations  relatives  à  la  Communication  de  M.  Hughes. 

II  fait  remarquer  que  celui-ci  n'avait  pas  employé  l'expression 
self^induction  dans  le  même  sens  que  Maxwell,  et  il  montre  que 
la  formule  donnée  par  cet  auteur,  dans  laquelle  entrent  la  perméa- 
bilité magnétique  des  conducteurs  et  celle  du  milieu,  permet  de 
prévoir  un  certain  nombre  des  résultats  expérimentaux  de 
M.  Hughes. 

La  Lumière  électrique  du  3  avril  1886  contient  sur  le  même 
sujet  un  article  remarquable  de  M.  F.  Weber. 

L'auteur  fait  remarquer  que  les  conclusions  de  M.  Hughes  sont 
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ea  contradiction  avec  la  théorie  éleclrodynamique  admise  jusquHci 
et  avec  toutes  les  expériences  connues. 

La  constante  de  self-induction  d^un  fil  cylindrique  long,  mince 
et  non  susceptible  d^aimantation,  est  donnée  par  la  formule 

(1)  Q  =  ^/[^log(:^')_o,75]. 

Si  le  fil  est  susceptible  d'être  aimanté  et  si  son  moment  magné- 
tique est  proportionnel  à  la  force  magnétisante,  le  coefficient  d'in- 
duction prend  la  forme 

(2)  Q'=  i,/[^log(l-')  -0,75  -f-  t:/-]. 

A'  est  la  constante  d'aimantation  du  métal  considéré  (  *  ). 

M.  Hughes  admettait  que  Tangle  d^écart  de  son  sonomètre  me- 
surait directement  le  coefficient  de  self-induction  du  fil  X; 
M.  Weber  a  montré  que  cela  était  inexact. 

Il  suppose  que  la  force  électromotrice  est  une  fonction  sinusoï- 
dale du  temps;  cette  supposition  simplifie  l'exposé,  mais  ne  mo- 
difie pas  le  résultat,  puisque,  d'après  la  nature  même  de  l'interrup- 
tion, la  fonction  qui  exprime  la  force  élcctromolrice  est  périodique. 
U  écrit  les  équations  de  Kirchhofi'pour  les  divers  conducteurs  qui 
entrent  dans  le  pont  d'induction  en  ayant  soin  d'introduire  les 
forces  électromotrices  d'induction.  Soient 


«^ 


M^-o»      ^'^u      «'î>      «'^s,      i'^i, 

Qo,    Qi,    Q„    Q3,    Q*,    Q, 

•  ••••• 

*o>      *i»       hi      ht      ht      *j 

respectivement  les  résistances,  les  coefficients  de  self-induction  et 
les  intensités  dans  les  conducteurs  AEC,  AB,'  BC,  AD,  DC,  DFB, 
et  P  le  potentiel  mutuel  des  bobines  du  sonomètre. 

On  peut  résoudre  ces  équations  par  rapport  à  /  (intensité  dans 
le  circuit  du  téléphone)  et  chercher  les  conditions  pour  que  cette 


(')  Un  fil  traversé  par  un  couranl  prend  une  aimantation  circulaire  sans  pro- 
duction de  pôles  libres.  La  formule  (2)  a  été  établie  par  KirchhofT  {Pogg.  Ann., 
Ergânzungsband  5;  1870)  en  admettant  que  la  théorie  de  Poisson  sur  le  magné- 
tisme induit  est  applicable  à  ce  cas. 
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intensité  soit  toujours  nulle,  quelle  que  soit  la  force  électromotricc 
de  la  pile,  c'est-à-dire  le  temps.  On  trouve  que  ces  conditions  ne 
sont  pas  remplies  en  général  et  qu^on  ne  doit  par  conséquent  pas 
obtenir  le  silence  au  téléphone^  toutefois,  dans  le  cas  particulier 
où  s'est  placé  M.  Hughes,  les  constantes  numériques  sont  telles 
que  Ton  peut  déterminer  les  résistances  de  telle  façon  que  i  soit 
sensiblement  nul. 

M.  Weber  arrive  à  exprimer,  dans  ces  conditions,  le  coefficient 
de  self-induction  du  conducteur  X  par  la  formule 

On  calcule  facilement  Qo,  Qs,  Q<  en  fonction  des  éléments  du 
fil  considéré  au  moyen  de  la  formule  (i);  P  se  déduit  de  la  formule 
générale  de  l'Éleclrodynamique  en  connaissant  la  forme  des  bo- 
bines, le  nombre  de  tours  et  Finclinaison  de  Tune  sur  l'autre. 

M.  Weber  a  expérimenté  sur  trois  conducteurs  de  même  lon- 
gueur et  de  même  diamètre,  en  cuivre,  maillechort  et  mercure;  il 
a  calculé  la  valeur  de  Qi  par  la  méthode  indiquée  et  il  a  pu  en 
conclure  qu'il  n'y  avait  aucune  différence  entre  les  constantes  et  la 
self-induction  de  ces  trois  fils. 

Nous  ajouterons  enfin  que  la  manière  dont  M.  Hughes  considère 
la  résistance  pendant  le  régime  variable  est  inexacte.  La  résistance, 
telle  qu'elle  a  été  définie  par  la  loi  de  Joule  dans  le  système  élec- 
tromagnétique, est  une  quantité  bien  déterminée  qui  ne  dépend 
nullement  du  régime  du  courant.  M.  Weber,  dans  les  équations 
précédentes,  l'a  supposée  invariable,  puisque  w^  (V|,  ...  sont  trai- 
tées comme  constantes.  L'augmentation  apparente  r  de  la  résis- 
tance qu'a  observée  M.  Hughes  provenait  de  forces  électromotrices 
d'induction  satisfaisant  à  chaque  instant  à  la  relation 

-  —. 
"~  di 

La  variation  de  force  électromotrice  d'induction  et  la  variation 
simultanée  de  résistance  constituent  donc  une  double  erreur  et 
non  un  fait  nouveau. 

En  résumé,  la  self-induction  dans  les  métaux  non  magnétiques 
suit  bien  les  lois  admises  jusqu'à  présent.  Dans  les  conducteurs 
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magnétiques,  il  faut  ajouter  au  coeflGcient  dMnduction  d'un  circuit 
semblable  formé  d'un  métal  non  magnétique  un  terme  provenant 
de  l'aimantation  du  conducteur  lui-même,  La  valeur  de  ce  terme 
dépend  de  la  forme  du  circuit  et  de  son  coefficient  d'aimantation. 

Dans  le  cas  simple  où  le  circuit  est  sensiblement  rectiligne,  dans 
les  lignes  télégraphiques  par  exemple,  il  n'y  a  lieu  de  considérer 
que  l'aimantation  circulaire  produite  dans  le  fil  par  le  passage  du 
courant;  la  formule  (a)  donne  la  valeur  de  ce  coefficient. 

Dans  le  cas  d'un  circuit  non  rectiligne,  par  exemple  pour  une 
bobine  de  fer,  la  question  est  plus  complexe  ;  il  y  a  lieu  de  con- 
sidérer :  i^  la  self-induction  produite  par  le  circuit  indépendam- 
ment de  sa  nature  ;  2^  l'aimantation  circulaire  du  fil  lui-même  sous 
l'influence  du  courant  qui  le  traverse  ;  3"  l'aimantation  transversale 
produite  dans  chaque  élément  du  fil  parle  champ  magnétique  que 
forme  la  bobine.  Pour  de  très  faibles  diamètres,  il  est  probable 
qu'on  a  le  droit  de  considérer  ces  derniers  éléments  comme 
pouvant  s'ajouter  purement  et  simplement,  mais  il  doit  en  être 
différemment  dès  que  le  champ  magnétique  prend  une  valeur 
notable. 

Remarquons  enfin  que  la  formule  de  Kirchhofi*  s'appuie  sur 
l'hypothèse  de  Poisson,  qui  n'est  pas  absolument  juslifiéc.  Elle  ap- 
pelle donc  des  vérifications  expérimentales.  J'ai  entrepris  quel- 
ques recherches  dans  ce  but  et  j'ai  pu  vérifier  approximativement 
la  formule  (a);  le  terme  relatif  à  l'aimantation  a  varié  très  sensi- 
blement avec  divers  échantillons  de  fer.  Le  rapport  de  la  self- 
induction  totale  à  celle  d'un  circuit  non  magnétique  a  toujours  été 
trouvé  plus  petit  que  ne  l'indiquaient  les  formules  (1)  et  (2),  en 
admettant  pour  k  la  valeur  32,8;  ce  qui  tient  à  ce  que  ce  chifire 
était  trop  fort  pour  le  métal  expérimenté. 

Je  me  propose  de  continuer  cette  étude  et  de  rechercher  l'im- 
portance de  la  self-induction  des  conducteurs  sur  la  vitesse  des 
transmissions  électriques,  relativement  aux  autres  éléments  qui  la 
déterminent,  résistance  et  capacité.  Celte  question  présente  de 
l'intérêt  au  point  de  vue  du  travail  des  lignes  télégraphiques  et 
téléphoniques. 


a86  ANGSTROM.  -  DIFFUSION. 


Knut  ANGSTROM.  —  Ueber  die  Diffusion  der  strahlenden  Wârme  von  ehcnen 
Flâchen  (Sur  la  diffusion  de  la  chaleur  rayonnante  par  les  surfaces  planes); 
Wied.  Annalen,  t.  XXVI,  p.  253;  i885. 

o 

Le  Mémoire  de  M.  Angslrom  a  déjà  été  analysé  dans  ce  Journal  (*). 
Toutefois,  sur  le  désir  que  nous  en  a  manifesté  l'auteur,  nous 
croyons  devoir  entrer  dans  quelques  nouveaux  développements. 
Pour  expliquer  les  résultats  qu'il  a  obtenus  relativement  à  l'in- 
fluence de  l'épaisseur  de  la  couche  diffusante,  M.  Angstrôm  part 
d'une  hypothèse  qu'il  ne  considère  pas  lui-même  comme  absolu- 
ment démontrée,  à  savoir  que  la  quantité  de  chaleur  S/  d'un 
rayonnement  calorifique  incident  S,  qui  traverse  un  milieu  d'épais- 
seur /,  obéit  à  la  loi 

S/  =  se-*^ 

où  k  est  une  constante.  Il  admet  de  plus  le  partage  de  la  surface 
en  couches  minces  parallèles,  chacune  d'elles  renvoyant,  dans  une 
direction  fixe  et  pour  une  incidence  fixe,  de  la  chaleur  incidente, 
la  même  fraction  de  l'intensité  de  la  radiation  qui  arrive  à  cette 
couche  (^).  Il  en  déduit  la  formule 

€/S/a,  =  CSe      '^"^'e      '^«*^€//; 

*  est  l'angle  du  rayon  incident  avec  la  normale;  w  l'angle  du  rayon 
diffuse  avec  cette  normale;  S/w  l'intensité  de  la  chaleur  diffusée 
pour  l'angle  d'incidence  i  et  l'angle  de  diffusion  w  ;  S  est  l'inten- 
sité de  la  chaleur  incidente. 

C  est  une  constante  seulement  pour  un  {i)  et  un  (to)  fixes.  En 
intégrant  relativement  à  /,  i  et  o>  étant  fixes,  on  obtient 

en  posant 

.,      ,          COSï-i-COSU) 
/((i>)=   : 

COSI  cosw 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  i*  série,  l.  V,  p.  4o;  janvier  1886. 
(»)  Hypothèse  qui  mériterait  peut-être  d'être  confirmée. 
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Celte  formule  montre  que  S/^  croît  d'autant  plus  rapidement, 
quand  Tépaisseur  de  la  plaque  croît,  que  i  et  (o  sont  plus  grands. 
Quand  /  croît,  S/o,  croît  aussi  et  s'approche  d'un  maximum. 

L'auteur  a  vérifié  expérimentalement  (  *  )la  formule  qu'il  donne  ; 
les  écarts  entre  le  calcul  et  l'observation  ne  sont  pas  plus  grands 
que  ceux  que  permet  d'expliquer  la  difficulté  d'évaluer  exactement 
l'épaisseur  de  la  plaque  (2).  L.  Godard. 


ARGHIYES  DES  SCIENCES  PHTSiaUES  ET  HATUBELLES. 

Tomes  XIII  ol  XIV;  1885. 

Oh.  SORET.  —  Recherches  sur  lai  réfraction  et  la  dispersion  dans  les  aluns  cris- 
tallisés, t.  XII,  p.  553,  t.  XIII,  p.  5,  et  t.  XIV,  p.  96;  i885. 

M.  Ch.  Soret  a  déterminé,  au  moyen  de  son  réfractomètre  à  ré- 
flexion totale  ('),  les  indices  pour  les  diflférentes  raies  du  spectre 
solaire  d'un  grand  nombre  d'aluns.  Nous  donnerons  les  résultats 
relatifs  à  la  raie  D  : 

Poids 
Sels.  moléculaire.        Indice. 

Alumine  et  ammoniaque 906,8  i»4^9{ 

»  soude 916,8  1,4388 

M  méthylamine 934)8  i)4^4i 

»  potasse 949)0  >  »4564 

»  rubidium io4i>^  i,4^66 

M  cœsium ii36,8  i,4586 

»  thallium 1278,8  ï»4975 


(')  Il  eût  été  intéressant  de  calculer  à  Taide  de  cette  formule  l'épaisseur  / 
(limite  supérieure  de  l'intégrale)  dans  le  cas  où  le  maximum  est  atteint.  Cela 
aurait  donné  ce  que  j'ai  appelé  l'épaisseur  limite.  Ainsi  se  trouve  expliquée  la 
note  2  de  la  page  40. 

(*)  Dans  ma  première  analyse,  un  lapsus  calami  m'a  fait  mettre  le  mot  dif- 
fuséCy  page  /p^  ligne  i3.  Ce  mot  doit  être  supprime.  Enfin,  dans  la  note  1  de  la 
page  4<)  à  l'appui  doit  être  remplacé  par  probantes.   La  première  expression 

e 

pourrait  faire  croire  que  M.  Knut  Angstrôm  n'a  pas  donné  de  preuves  pour   sou- 
tenir sa  thèse,  ce  qui  n'est  pas.  La  seconde  ne  se  rapporte  qu'à  mon  opinion. 
(»)  Journal  de  Physique^  2*  série,  t.  II,  p.  i38. 
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Poids 
Sels.  moléculaire.        Indice. 

Chrome  et  ammoniaque 958,6  i)484^ 

»          potasse iooo,8  i,48i4 

»          rubidium 1098,0  i,48i5 

)>          cœsium 1188,6  1,4810 

»          thallium i33o,6  1,5228 

Fer  et  ammoniaque 964 }0  1,4848 

»       potasse 1006,2  Iî48i7 

»       rubidium 1098,4  1,4823 

»       cœsium ii94}0  i,4838 

»       thallium i336,o  i,5237 

Gallium  et  ammoniaque 99i)8  i,4683 

»          potasse io34,o  i,4653 

»          rubidium 1126,2  1,4658 

Indium  et  ammoniaque 1078,8  1,4664 

»          rubidium I2i3,2  i,4638 

»          cœsium i3o8,8  i,4652 

Dans  chacune  des  séries  constituées  par  un  même  sesquioxyde, 
l'indice  varie  d'une  façon  régulière  avec  le  poids  moléculaire.  On 
voit,  parles  aluns  d'alumine,  que  la  courbe  présente  entre  les  aluns 
de  potasse  et  d'ammoniaque  une  très  forte  anomalie. 

La  variation  serait  d'ailleurs  continue,  comme  le  montre  l'alun 
d'alumine-méthylamine.  Dans  les  autres  séries,  on  trouve  une  va- 
riation analogue  entre  les  aluns  de  potasse  et  d'ammoniaque. 

L'alun  de  chrome-cœsium  fait  exception  à  la  loi;  M.  Soret  ne 
croit  pas  que  ce  fait  puisse  être  attribué  à  une  impureté  des  cris- 
taux. 

M.  Soret  a  déterminé  également  la  densité  des  aluns  examinés 
et  trouve  que  le  volume  moléculaire  ne  saurait  être  regardé  comme 
constant,  bien  que  ses  variations  soient  en  somme  assez  faibles. 

E.  WARTMANN.  —  Le  rhéolyseur  compensé  et  le  polyrhéolyseur,  t.  XllI,  p.  5a. 

L'appareil  appelé  rhéolyseur  par  M.  Wartmann(*)  se  compose 
en  principe  d'une  rigole  circulaire  creusée  dans  un  disque  isolant, 
et  remplie  de  mercure;  ce  mercure  est  mis  en  communication  avec 
les  pôles  d'une  pile  par  deux  plongeurs  à  180°  l'un  de  l'autre.  Un 


(•  )  Journal  de  Physique^  2*  série,  t.  II,  p.  38o. 
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conducteur  diamétral,  dont  les  extrémités  plongent  dans  le  mercure, 
est  traversé  par  un  courant  dont  Tintensité  dépend  de  la  position  du 
pont.  L'intensité  du  courant  fourni  par  la  pile  est  affectée  par  les  va- 
riations de  résistance  provenant  des  différentes  positions  du  pont. 
On  rendra  cette  intensité  constante  en  mettant  sur  Taxe  deux  ponts 
à  go"  Tun  de  l'autre,  et  en  envoyant  les  courants  ainsi  dérivés  dans 
des  circuits  de  même  résistance. 

Si  l'on  envoie  les  deux  courants  dérivés  dans  un  même  circuit, 
ces  courants,  ayant  tantôt  le  même  sens,  tantôt  un  sens  contraire, 
donnent  naissance  à  un  courant  constant  pendant  un  déplacement 
du  système  de  90°,  qui  ensuite,  pendant  un  nouvel  arc  de  90**,  dé- 
croît jusqu'à  zéro  et  change  de  signe  pour  reprendre  la  même  valeur. 

On  obtient  des  résultats  analogues  avec  un  équipage  dans  lequel 
l'angle  des  deux  ponts  n'est  plus  de  90'*.  C'est  ce  qui  est  réalisé 
principalement  à  Taide  du  polyrhéolyseur,  où  l'équipage  est 
remplacé  par  un  disque  de  matière  isolante  sur  le  pourtour  du- 
quel sont  implantés  des  plongeurs  à  des  distances  diverses.  L'in- 
strument peut  alors  se  prêter  à  des  applications  très  variées. 

R.  PICTET.  —  Nouvelles  machines  frigorifiques  basées  sur  Tcmploi  de  phénomènes 

physico-chimiques,  l.  XIII,  p.  a  13. 

Nouveaux  dispositifs  pour  machines  frigorifiques,  t.  XIII,  p.  897. 

Propriétés  physico-chimiques  des  mélanges  d'acide  sulfureux  et  d'acide  carbonique 
liquides  et  leurs  applications  aux  machines  frigorifiques,  t.  XIV,  p.  670. 

Ces  Notes  présentent  surtout  un  intérêt  industriel.  Le  liquide 
dont  la  volatilisation  agit  comme  source  de  froid  est  un  mélange 
d'acide  sulfureux  et  d'acide  carbonique,  qu'on  peut  préparer  in- 
dustriellement par  l'action  de  l'acide  sulfurique  sur  le  charbon.  Ce 
liquide  présente  cette  particularité  que  sa  tension  de  vapeur  croît 
moins  vite  avec  la  température  que  celle  de  l'acide  sulfureux, 
qu'elle  arrive  à  égaler  entre  25**  et  3o°  pour  devenir  ensuite  plus 
petite.  Il  y  aurait  donc,  d'après  l'auteur,  une  combinaison  de  ces 
deux  liquides  se  formant  par  les  hautes  températures  et  se  détrui- 
sant à  température  basse. 

Ce  liquide  n'a  pas  seulement  les  propriétés  les  plus  avantageuses 
pour  l'emploi  dans  les  machines  frigorifiques,  mais  il  tue  les  mi- 
crobes et  éteint  les  incendies. 
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J.  MAURER.  —  Influence  de  raltitude  sur  la  yariation  diurne 
de  la  déclinaison  magnétique,  t.  XIII,  p.  SSg. 

La  variation  de  rintensité  magnétique  terrestre  avec  l'altitude 
est  très  douteuse  :  si  Humboldt,  Kupffer,  Forbes,  Bravais  et  Martin 
ont  trouvé  qu'elle  diminuait  quand  Paltitude  augmente,  Quételet 
et  Harlz  sont  arrivés  à  un  résultat  contraire.  La  variation  diurne  de 
la  déclinaison  doit  dépendre  de  la  composante  horizontale  de  la 
force  magnétique  terrestre;  si  en  effet  cette  dernière  augmente, 
les  forces  perturbatrices  faisant  varier  la  déclinaison  produiront 
un  effet  moindre.  Dans  une  série  d'observations  avant  duré 
,soixante-dix-neuf  jours,  faites  simultanément  au  sommet  du  Sentis 
(2465°*)  et  à  l'École  polytechnique  de  Zurich,  M.  Maurer  et 
M.  Beyer  n'ont  trouvé  aucune  différence  sensible,  ce  qui  impli- 
querait la  constance  de  la  force  magnétique  ou  tout  au  moins  sa 
faible  variation. 

II.  SCHNEEBELI.  —  Valeur  absolue  du  coefficient  de  frotlcment  de  Tair, 

t.  XIV,  p.  339. 

L'auteur  a  déterminé  les  volumes  d'air  qui  passent  à  travers  un 
tube  capillaire  de  longueur  et  de  diamètre  connus,  entre  les  deux 
extrémités  duquel  existe  une  différence  constante  de  pression. 
C'est  la  méthode  employée  d'abord  par  Graham,  puis  par  Ober- 
meyer  (*).  Il  a  ramené  toutes  les  observations  à  o®  en  adoptant  la 

formule 

fx  =  {jLo(i  -h  0,0027/). 

II  trouve  des  valeurs  variant  entre  0,0001690  et  0,0001734  dont 

la  moyenne  est 

|Xo=  0,0001707. 

Celte  moyenne  coïncide  d'une  façon  remarquable  avec  les  ré- 
sultats d'Obermeyer.  Les  valeurs  obtenues  étaient  : 

1**  La  différence  de  pression  aux  extrémités  du  tube  capillaire 

étant  variable, 

{jLo=  0,0001706; 


(*)  Journal  de  Physique,  1"  série,  t.  V,  p.  38. 


ARCHIVES  DE  GENÈVE.  agi 

a°  La  difTérence  de  pression  aux  extrémités  du  tube  étant  con- 
stante, 

{jLo=  0,0001675. 

Mais  M.  Schneebeli  remarque  avec  raison  qu'il  convient  de  con- 
sidérer la  pression  de  Tair  sec  et  non  celle  de  Tair  humide  qui 
ï^eraplit  l'espace  où  Tair  est  aspiré.  En  faisant  la  correction  néces- 
saire aux  nombres  d'Obermejcr,  on  trouve,  dans  le  second  cas, 

jjLo=  0,0001704. 

"•  SCHNEEBELI.  —  Recherches  expérimentales  sur  le  choc  des  corps  élastiques, 

t.  XIV,  p.  435. 

ti*auteur  a  publié  en  18^0  de  premières  recherches  sur  le  choc 

des    corps  élastiques;  les  recherches  actuelles  ont  été  instituées 

pour  vérifier  expérimentalement  les  résultats  d'un  Mémoire  de 

"^-   Herz,  publié  aux  Annales  de  C  relie  y  t.  92.  Ce  dernier  a  ob- 

^^ràUj  pour  la  durée  du  contact  de  deux  sphères  en  acier  de  rayon  R 

^^1   se  rencontrent  avec  une  vitesse  r,  la  formule 

T  =  o ,  000024  R  t'    * . 

ï-iC  temps  T  fut  mesuré  à  l'aide  de  l'impulsion  communiquée  à 
aiguille  d'un  galvanomètre  par  un  courant  passant  à  travers  les 
^^ux  sphères  en  contact.  Ce  temps  peut  être  regardé  comme  pro- 
portionnel à  la  déviation,  si  la  résistance  totale  du  circuit  est  grande 
^t  le  coefficient  de  self-induction  aussi  petit  que  possible. 

Voici  les  résultats  relatifs  à  deux  sphères  de  ro™"*  de  diamètre  : 

Vitesse  ^ 

relative  i^.  Déviation  A.      ksi^ , 

mm 

i56 ^9)0  f6?' 

269 53,5  162 

388 47,0  i55 

io32 39,5  i58 

Avec  des  sphères  de  diamètres  différents  et  la  même  vitesse,  on 
obtient  : 


• 
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D 
Diamètre  D.  Déviation  A.         A* 

mm 

70,0 74,6  107 

37,7 38,7  ïo5 

29,9 3o,5  102 

I9i9 21,5  107 

Pour  déterminer  la  durée  absolue  du  contact,  M.  Schneebeli 
compare  l'impulsion  communiquée  à  la  suite  du  choc  à  celle  com- 
muniquée par  un  pendule  qui  glisse  sur  une  bande  d^acier  pendant 
un  temps  très  court  (o*,  00082).  On  obtient  aussi  dans  une  expé- 
rience T  =  o%oooi85  au  lieu  de  0,0000222.  Ces  expériences  ne 
doivent,  suivant  Tauteur,  être  regardées  que  comme  approxi- 
matives. 

M.  Schneebeli  a  encore  vérifié  une  formule  de  M.  Herz  donnant 
le  rayon  r  de  la  surface  d^aplatissement  en  fonction  du  rayon  R 
et  de  la  vitesse  v 

r  =  0,0020  Rf»*. 

On  mesurait  r  en  enduisant  de  paraffine  la  surface  des  sphères 
et  déterminant  par  des  procédés  micrométriques  le  rayon  du  cercle 
formé  par  le  choc.  La  concordance  est  tout  à  fait  remarquable. 

i'.  r  (obs.)*        /•  (cale.  ). 

mm  mm  mm 

259 0,66  o,65 

5i8 0,83  o,85 

1042 1,10  1,12 

i535 i,3i  1,27 

(sphère  de  jo"™  de  diamètre). 

Cette  concordance,  comme  le  fait  remarquer  M.  Schneebeli,  est 
d  ^autant  plus  intéressante  que,  dans  le  cas  des  grandes  vitesses,  la 
pression  réalisée  au  centre  de  la  surface  d^aplatissement  a  dépassé 
la  pression  admise  pour  l'acier  comme  limite  d'élasticité.  L'auteur 
a  commencé  des  expériences  pour  voir  si  des  pressions  continues, 
comme  celles  exercées  par  une  presse  hydraulique,  produiraient 
les  mêmes  résultats  que  les  pressions  résultant  du  choc. 

H.  DUFET. 
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8ÏÏR  L'iia^ITATIOI; 

Par  m.  MASCAHT. 

1.  Lorsqu'un  corps  faiblement  magnétique  est  placé  dans  un 
champ  uniforme,  il  prend  une  aimaatation  parallèle  et  propor-, 
tionnelle  à  la  force  magnétisante,  c'est-à-dire  à  Pintensité  du 
champ.  Le  coefficient  d^aimantation  A*,  que  Sir  W.  Thomson  ap- 
pelle susceptibilité  magnétique,  est  le  rapport  du  moment  ma- 
gnétique du  corps  par  unité  de  volume,  ou  intensité  d'aimantation, 
à  rintensité  du  champ.  La  valeur  de  k  est  positive  ou  négative 
suivant  que  le  corps  est  paramagnétique  ou  diamagnétique. 

Avec  les  substances  très  magnétiques,  comme  le  fer,  le  nickel 
et  le  cobalt,  le  phénomène  est  beaucoup  plus  complexe.  La  force 
magnétisante  réelle  en  chaque  point  est  la  résultante  du  champ 
extérieur  et  de  la  réaction  produite  par  le  magnétisme  induit. 

Si  le  corps,  ayant  une  structure  absolument  isotrope,  est  ter- 
miné par  une  surface  telle  qu'une  aimantation  uniforme  produise 
une  réaction  constante  dans  tout  le  volume,  ce  qui  est  le  cas  d'une 
sphère,  d'un  ellipsoïde  ou  d'un  cylindre  circulaire  indéfini,  la 
réaction  est  proportionnelle  à  l'aimantation  induite.  Dans  un 
champ  uniforme  F,  l'intensité  d'aimantation  induite  A  est  alors 
constante  et  la  force  magnétisante  de  la  forme  F -h  CA,  ce  qui 
donne 

La  constante  C  est  égale  à  — jn  pour  la  sphère,  à  —  27:  pour 
un  cylindre  indéfini  aimanté  dans  une  direction  transversale  et  à 
zéro  pour  le  même  cylindre  aimanté  longitudinalement. 

L'expérience  montre  que  le  coefficient  k  est  une  fonction  de  la 
force  magnétisante.  On  voit  aussi  que,  s'il  est  très  grand,  l'inten- 
sité d'aimantation  dans  le  cas  de  la  sphère  différera  très  peu  de  sa 

valeur   maximum  r— •  Ce  coefficient  peut  donc  varier  dans  des 

limites  très  étendues  sans  que  le  moment  magnétique  du  corps 

soit  sensiblement  modifié,  de  sorte  que  l'emploi  des  sphères  ne 

convient  pas  pour  déterminer  la  valeur  de  k\  les  ellipsoïdes,  à 

y.  de  Pky9.,  a*  série,  t.  V.  (Juillet  1886.)  ai 


.^'' 


e 


.  U  est  fac*^^  ,  .  A'oo  eU*V     ,      as  q^®,     ,.  à  cause 
èraé.  i-  a,s  iV     efaÀsaotes,  sa  c\Uodre-  ^ 

.tatxde  d>sta  ,X.  ^„„ner 

,   ..,eavec^ec^^-^,a-,fférence, 

.    ee.çén''"'^'?retVo«»'^^"''^    ,  .A. 
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Si,  au  lieu  d'enlever  la  bobine  induite,  on  change  brusquement 
le  signe  du  champ,  par  exemple  en  retournant  le  corps  bout  pour 
bout,  on  double  la  décharge  induite  et  Ton  a,  de  même. 


(Q-7)R  =  8^/>s(\,--^) 


Lorsque  les  déviations  du  galvanomètre  balistique  restent  pe- 
tites, la  décharge  Q  —  q  est  proportionnelle  à  la  déviation  corres- 
pondante 0.  On  élimine  d'ailleurs  la  constante  du  galvanomètre 
parla  méthode  connue  en  a^'ant  soin  que  le  circuit  renferme  une 
bobine  de  surface  S'  et  l'on  observe  la  déviation  0'  produite  par  le 
retournement  de  cette  bobine  face  pour  face  à  partir  d'une  posi- 
l'OQ  horizontale.  En  appelant  Z  la  composante  verticale  du  champ 
terrestre  et  Q'  la  décharge,  on  a 

Q'Rrr/ZS' 

^^  par  suite, 

«-•'expérience  donne  ainsi  la  quantité  Ai ^  et  l'on  en  déduit 

'*  ï*apport 


/•i=p(A. 


4^/ 


Les  coefficients/ et /i  ont  des  significations  un  peu  différentes; 
^s  valeurs  obtenues  par  expérience  ne  seront  donc  pas  les  mêmes, 
^^rtout  pour  des  cylindres  courts,  mais  chacun  d'eux  deviendrait 
^gal   au   coefficient   d'aimantation  k  si  le  cvlindre  était  indéfini, 
\'*arce  qu'alors  l'aimaDtation  serait  uniforme  et  la  force  F|  nulle. 
Le  cylindre  indéfini  n'est  pas  réalisable,  mais  on  obtient   un 
^îffet  équivalent  avec  un  anneau  fermé  aimanté  dans  le  sens  de  sa 
longueur.  Cet  anneau,  étant  constitué  par  des  filets  magnétiques 
fermés,  est  sans  action  sur  les  corps  extérieurs.   On  détermine 
alors,  soit  le  magnétisme  temporaire  par  la  décharge  induite  dans 
une  bobine  qui  entoure  la  section  quand   on  supprime  la   force 
magnétisante,  soit  le  magnétisme  total  par  la  décharge  qui  corres- 
pond à  l'inversion  de  la  force  magnétisante. 

Supposons,  pour  simplifier,  que  le  rayon  de  l'anneau  soit  très 
grand  par  rapport  au  diamètre  de  sa  section  S,  dont  la  forme  est 
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quelconque.  L'anneau  est  entouré  par  une  bobine  régulière  qui 
a  n  spires  par  unité  de  longueur.  Si  cette  bobine  est  parcourue 
par  un  courant  I,  le  champ  intérieur  est  F  =  4''c'^il;  l'intensité 
d*aimantation  de  Panneau  est  kY  =  \Tzn^k\  et  le  flux  d'induction 
qui  traverse  la  section  est 

L'anneau  étant  entouré  en  un  point  par  une  bobine  de  p  spires 

qui  communique  avec  un  galvanomètre  balistique,  la  décharge  Q 

qui  correspond  au  renversement  du  courant  d'excitation  I  donne 

l'équation 

QR  =  (n-4içA:)8ir/iiSI. 

L'impulsion  du  galvanomètre  balistique  et  la  mesure  du  cou- 
rant I  donnent  donc  directement  la  valeur  de  k.  Telle  est  la  mé- 
thode employée  par  M.  Stoletow(*)  et  par  M.  Rowland  (*). 

Or,  la  méthode  des  anneaux  a  toujours  conduite  des  coefficients 
d^aimantation  notablement  plus  élevés  que  les  valeurs  de /et  At  f% 
déterminées  par  l'emploi  des  cylindres,  ou  même  que  les  coeffi- 
cients obtenus  à  l'aide  des  ellipsoïdes.  On  peut  donc  se  demander 
si  Tune  des  méthodes  est  en  défaut  et  s'il  se  produit,  par  exemple, 
dans  les  anneaux  fermés,  un  phénomène  particulier  qui  exagère 
les  effets  d'induction. 

Pour  résoudre  cette  question  j'ai  employé,  avec  les  mêmes  fils 
de  fer,  des  anneaux  fermés  et  une  série  de  liges  cylindriques 
dans  lesquels  le  rapport  de  la  longueur  au  diamètre  variait  entre 
des  limites  très  étendues. 

Les  tiges,  qui  avaient  i""  de  diamètre  environ  et  dont  la  lon- 
gueur ne  dépassait  pas  o"*,6o,  étaient  placées  dans  l'axe  d'une 
bobine  cylindrique  de  i*",  20  de  longueur  et  de  o*",o3  de  diamètre, 
de  sorte  que  le  champ  intérieur  du  courant  pouvait  être  considéré 
comme  sensiblement  uniforme  dans  une  longueur  de  plus  de 
o",8o.  Cette  bobine  était  dirigée  normalement  au  méridien  magné- 
tique, dans  le  voisinage  d'un  déclinomètre,  et  son  action  propre 
était  compensée  par  celle  d'un  cadre  extérieur  traversé  par  le 
même  courant. 


(•)  Stoletow,  Pogg,  Ann.f  t.  CXLVI,  p.  44^;  187a. 
(•)  Rowland,  Phil,  Afag.,  [4]i  t.  XL VI,  p.  i4o;  1873. 
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Le  déclinomètre  est  dans  une  direction  perpendiculaire  au 
milieu  de  la  tige  et  à  la  distance  R.  En  appelant  D  la  distance  de 
chaque  pôle  au  déclinomètre,  M  le  moment  magnétique  de  la  tige 
et  H  la  composante  horizontale  du  champ  terrestre,  la  déviation  0 
donne  le  moment  M  par  Téquation 


^«"g^  =  ÎÎD3 


Il  faudrait  connaître  en  toute  rigueur  la  position  des  pôles  ou,  du 
moins,  répéter  la  mesure  de  la  déviation  à  deux  distances  diffé- 
rentes pour  déterminer  le  terme  de  correction  A;  mais,  dans  les 
conditions  de  l'expérience,  les  règles  établies  par  Coulomb  per- 
nnettaient  de  calculer  la  distance  des  pôles  avec  une  approxima- 
tion suffisante. 

En  outre,  une  bobine  dé  quelques  spires,  enroulée  sur  la  por- 
tion moyenne  de  la  tige,  communiquait  avec  un  galvanomètre 
l)alistique  et  l'on  mesurait  la  décharge  induite  par  inversion  de 
l'aimantation. 

Enfin  on  mesure  par  une  boussole  des  tangentes  l'intensité  I 
du  courant  qui  traverse  la  bobine;  si  elle  a  /ii  spires  par  unité  de 
longueur,  le  champ  intérieur  est  F  =  ^'^nt  I.  On  détermine  ainsi 
les  coefficients  /  et /|. 

L'expérience  montre  d'abord  qu'on  a  toujours y<  >*/•  Très  dif- 
férents pour  des  tiges  courtes,  ces  deux  coefficients  se  rapprochent 
de  plus  en  plus  et  leur  rapport  tend  vers  l'unité  à  mesure  que  la 
longueur  augmente.  En  même  temps,  les  plus  grandes  valeurs 
des  coefficients  correspondent  à  des  champs  d'autant  plus  faibles 
que  la  tige  est  plus  longue.  Enfin  les  valeurs  de  /et  de  /<  four- 
nies par  des  tiges  très  longues  sont  égales  au  coefficient  k  donné 
par  les  anneaux  fermés. 

Avec  le  fer  dont  je  me  suis  servi,  quand  le  rapport  de  la  lon- 
gueur au  diamètre  variait  de  4o  à  5oo  ou  600,  la  valeur  maximum 
des  coefficients/ ou /i  a  varié  de  aS  à  190,  ou  de  40  à  aao,  tandis 
que  les  champs  correspondants  diminuaient  depuis  20  ou  25  uni- 
tés C.G.S.  jusqu'à  3  unités;  les  mêmes  fils,  employés  sous  forme 
d'anneaux,  donnaient  pour  le  maximum  de  k  une  valeur  d'environ 
200  avec  un  champ  de  3  unités.  La  concordance  de  ces  résultats 
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paraîtra  sans  doute  satisfaisante,  si  Ton  remarque  combien  il 
est  difficile  d'obtenir  la  parfaite  identité  des  échantillons  sur 
lesquels  on  opère. 

La  méthode  des  cylindres,  à  la  condition  que  leur  longueur 
soit  au  moins  de  5oo  fois  le  diamètre,  est  donc  équivalente  à  celle 
des  anneaux;  ou  y  trouve  cet  avantage  qu'on  peut  connaître  à 
chaque  instant  Tétat  magnétique  du  métal  et  qu'il  est  facile  de  \c 
désaimanter  pour  le  soumettre  à  de  nouvelles  épreuves. 

2.  L'aimantation  des  cylindres  courts  mérite  une  attention  par- 
ticulière. A  mesure  que  le  rapport  \  de  la  longueur  au  diamètre 
diminue,  le  coeflîcient  moyen  /  d*aimantation  longitudinale  di- 
minue très  rapidement  et  ne  tarde  pas  à  devenir  de  même  ordre 
que  le  coefficient  moyen/'  relatif  à  l'aimantation  transversale.  En 
outre,  l'aimantation  induite  reste  proportionnelle  au  champ  exté- 
rieur entre  des  limites  beaucoup  plus  étendues. 

En  formant  avec  des  paquets  du  même  fil  une  série  de  cylindres 
de  même  longueur,  on  a  obtenu  comme  valeurs  moyennes  de  ces 
coefficients /et/'  dans  des  champs  de  i  à  lo  unités  : 

,    ,    \^                                        Coefficient  mo\'cn  d'aimantation 
de  la  longueur  ,  ,  ,^i 

au  diamètre.  longitudinale.  transversale. 

-k.  /.  /'. 

12,3 3,îo  o,i3 

7,5 1,90  0,14 

5,0 I,t20  Ofl4 

3,3 0,73  o,iî 

Des  parallélépipèdes  rectangles  de  fer  doux  ont  donné,  de  même, 
pour  les  coefficients  moyens  d'aimantation/,/-  et/"  parallèle- 
ment aux  trois  arêtes  : 

Dimensions, 
cm  rm  cm 

9  I  I  a, 00  o,i5  » 

9  9.  I  1,34  0,22  0,10 

922  0,88  o,i5  » 

932  0,72  0,20  o,i3 

Dans  le  cas  d'un  cylindre  Indéfini,  le  coefficient  moyen  d'ai- 
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manlallon  transversale 

k  I 


/  = 


I  -+-2  7:  A 

2Tr(  I 


('"^^-) 


est  très  peu  inférieur  à  —  ^::=  0,169  lorsqu'il  s'agit  de  corps  très 

magnétiques  comme  le  fer.  On  voit,  par  les  nombres  qui  précè- 
dent, que  l'expérience  donne  des  valeurs  très  voisines  de  cette  li- 
mite, même  quand  la  longueur  du  cvlindre  ne  dépasse  pas  trois 
fois  le  diamètre. 

Pour  un  ellipsoïde  à  trois  axes  inégaux,  il  y  a  lieu  de  consi- 
dérer aussi  trois  coefficients  moyens  d'aimantation/,/'  eif"  rela- 
tifs aux  directions  des  axes. 

D'une  manière  plus  générale,  lorsqu'un  corps  magnétique  et 
isotrope  est  de  forme  quelconque,  il  existe  trois  directions  rectan- 
gulaires pour  lesquelles  l'aimantation  est  parallèle  au  champ  exté- 
rieur; ces  directions  sont  des  axes  principaux  et  définissent  trois 
coefficients  movens  d'aimantation  sensiblement  constants. 

Dans  un  champ  uniforme  F  dont  la  direction  fait  avec  les  axes 
des  angles  qui  ont  respectivement  pour  cosinus  A,  //  et  )/',  l'ai- 
mantation induite  est  la  superposition  de  trois  aimantations /)v F, 
/VF  et /"'/"F.  Si  ce  corps  peut  tourner  autour  de  l'axe/"  et  que 
son  volume  soit  //,  le  couple  D  qui  provient  de  l'action  du  champ 

est 

D  =  c//XF.FX'-m/X'F.FX  =  w(/-/)XX'F«. 

Le  résultat  est  exactement  le  même  que  si  l'on  avait  à  considérer 
une  sphère  de  substance  anisotrope  peu  magnétique  dont  les  coef- 
ficients d'aimantation  principaux  seraient/,  /'  et/'. 

Si  l'on  appelle  H  la  composante  du  champ  perpendiculaire  à 
Taxe  de  rotation,  a  l'angle  qu'elle  fait  avec  l'axe/,  on  a 

D  =  w(/ — /)H'  sina  COS2. 

Le  moment  magnétique  a  pour  composantes,  parallèles  aux  axes 
/  et  f,  w/H  cosa  et  «i/'H  sina.  On  peut  le  remplacer  par  deux 
autres,  l'un  m  parallèle  à  l'axe  /,  l'autre  m'  parallèle  à  H,  les 
valeurs  de  m  et  de  ni'  satisfaisant  aux  conditions 

m  -^  m'  cosa  =  w H/ cosa, 
m' sin  a  =  u  H  f  sin  a, 
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qui  donnent 

m'=aH/, 

m  =  aH(/ — f)  ces  a. 

On  voit  que  le  moment  m!  est  constant  et  que  m  est  sensible- 
ment constant  lorsque  Tangle  a  est  très  petit. 

C'est  par  des  considérations  de  cette  nature  qu'on  peut  évaluer 
rinfluence  de  l'aimantation  induite  par  la  Terre  sur  un  aimant  que 
Ton  fait  osciller. 

En  appelant  M  le  moment  magnétique  rigide,  /  et  /'  les  coeffi- 
cients moyens  d'aimantation  longitudinale  et  transversale,  Tai- 
mant  se  comporte  comme  s*il  avait  un  moment 

M  -^-  uH(/-f)  =  M  ["  1  -4-  <L^h'J  . 

Il  n'est  donc  pas  exact  d'admettre^  comme  on  le  fait  habituelle- 
ment, que  l'on  doit  ajouter  au  moment  magnétique  primitif  M  le 
moment  i/H/du  magnétisme  induit  sur  l'aimant  supposé  dans 
une  direction  parallèle  au  champ  terrestre. 

Les  expériences  citées  plus  haut  montrent  déjà  que,  même  avec 
le  fer  doux,  le  rapport  des  coefficients/'  et  /  peut  atteindre  o,25 
lorsque  la  dimension  transversale  est  le  tiers  de  la  longueur.  Les 
deux  coefficients  se  rapprochent  encore  davantage  quand  on 
opère  avec  l'acier  doux  et  à  plus  forte  raison  avec  l'acier  trempé, 
ce  qui  contribue  à  augmenter  l'importance  de  l'aimantation  trans- 
versale. 

Une  tige  carrée  d'acier,  par  exemple,  de  o°*,o9  de  longueur  et 
de  o",oi  de  côté,  adonné,  dans  des  champs  de  0,12  à  1,07,  par 
conséquent  de  même  ordre  de  grandeur  que  le  champ  terrestre, 

/  =0,21, 

Pour  un  aimant  de  celte  forme  dont  l'intensité  moyenne  d'ai- 
mantation primitive  serait  égale  à  200,  l'observation  étant  faite  à 
Paris  où  H  =  0,194,  la  fraction  qu'il  faudrait  ajouter  au  magné- 
tisme rigide  pour  tenir  compte  de  l'induction  serait  donc 

1000,76  xojigi  =  0,0007, 
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de  sorte  que  la  correction  n'atteindrait  pas  un  millième.  Nous  se- 
rions porté  à  croire,  en  eflTet,  que  cette  correction  a  été  souvent 
exagérée. 
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Par  m.  p.  DUHExM. 

M.  Cahours  montra,    en  i845,  que   la  densité  de  vapeur  de 

I^acide  acétique  décroissait  rapidement  lorsqu'on  la  déterminait  à 

Oes  températures  de  plus  en  plus  élevées.  Depuis  cette  époque,  les 

t-ravaux  de  plusieurs  physiciens  ont  étendu  le  nombre  des  vapeurs 

^ont  la  densité  présente  des    variations   considérables.  Tout  le 

:BTionde  connaît  les  recherches  de  MM.  Sainte-Claire  Deville  et 

Troostsur  le  soufre  et  l'acide  hypoazo tique,  et  celles  de  MM.  Crafts 

«t  Meyer  sur  l'iode. 

La  découverte  de  ces  grandes  variations  des  densités  de  vapeur 
a  soulevé  entre  les  physiciens  un  débat  d'un  haut  intérêt  qui  est 
encore  loin  d'être  clos.  Pour  les  uns,  ces  variations  doivent  être 
regardées  comme  l'indice  de  la  grande  différence  qui  existe  entre  les 
vapeurs  à  densité  variable  et  les  gaz  parfaits.  Pour  les  autres,  ces 
variations  ont  une  origine  chimique.  La  vapeur  formerait  un  po- 
lymère, plus  ou  moins  stable  à  basse  température  et  se  dissociant 
graduellement  lorsque  la  température  s'élève.  Les  variations  de  la 
densité  de  cette  vapeur  seraient  alors  comparables  aux  variations 
que  présente  la  densité  du  perchlorure  de  phosphore  gazeux,  corps 
qui,  selon  toute  probabilité,  se  décompose  graduellement  en  chlore 
et  en  Irichlorure  lorsqu'on  le  chauffe. 

La  question  qui  se  pose  ainsi  semble  fort  difficile  à  résoudre 
d'une  manière  entièrement  rigoureuse.  Les  recherches  qui  ont  été 
faites  jusqu'ici  donnent  seulement  une  probabilité  plus  ou  moins 
forte  à  l'une  ou  à  l'autre  de  ces  deux  solutions. 

Parmi  les  recherches  dont  les  résultats  sont  favorables  à  l'idée 
des  physiciens  qui  attribuent  à  un  phénomène  de  dissociation  les 
variations  des  densités  de  vapeur,  les  études  thermodynamiques 
de  M.  Gibbs  occupent  une  place  importante. 
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M.  GIbbs  (*)  est  parvenu  à  déduire  des  principes  foadamealaux 
de  la  Théorie  mécanique  de  la  chaleur  les  lois  de  la  dissociation 
d'une  combinaison  gazeuse  prise  à  Tétat  parfait  et  susceptible  de 
donner  naissance,  par  sa  décomposition,  à  deux  autres  gaz  par- 
Calts^  Les  formules  obtenues  permettent  d'étudier  la  variation  que 
subit  la  densité  du  mélange  formé  par  cette  combinaison  et  par  ses 
éléments  lorsque  Ton  fait  varier  la  température  ou  la  pression;  ces 
formules,  appliquées  au  calcul  des  densités  de  vapeur  du  perchlo- 
rure  de  phosphore,  donnent  des  résultats  dont  l'accord  avec  l'expé- 
rience est  aussi  parfait  que  peut  le  faire  espérer  l'approximation 
faite  en  assimilant  le  perchlorurc  et  le  trichlorure  de  phosphore 
à  des  gaz  parfaits. 

Une  fois  en  possession  de  cette  vérification,  M.  Gibbs  a  appliqué 
un  calcul  analogue  à  l'acide  hypoazotique,  à  l'acide  formique  et  à 
Tacide  acétique,  en  admettant  que  les  variations  de  la  densité  de 
vapeur  de  ces  corps  étaient  dues  à  la  dissociation  d'un  polymère. 
Il  a  trouvé  que  les  densités  de  vapeur  ainsi  calculées,  densités  qui, 
nécessairement,  ne  représentent  que  des  valeurs  approchées, 
puisque  tous  les  corps  considérés  sont  assimilés  à  des  gaz  parfaits, 
présentent  un  accord  très  satisfaisant  avec  les  densités  observées. 

Dans  un  récent  Ouvrage  (^),  nous  avons  discuté  d'une  manière 
complète  les  formules  de  M.  Gibbs,  et  montré  qu'elles  rendaient 
compte  de  toutes  les  particularités  rencontrées  dans  l'étude  de  la 
variation  des  densités  de  vapeur. 

Dans  ces  dernières  années,  les  recherches  de  MM.  Berthelot  et 
Ogier('),  en  mettant  en  évidence  les  variations  considérables  quo 
présente  la  chaleur  spécifique  sous  pression  constante  de  l'acide 
bypoazotique  et  de  l'acide  acétique,  ont  apporté  de  nouveaux  et 
importants  documents  pour  l'étude  de  la  question  qu'avaient  sou- 
levée les  recherches  sur  les  densités  de  vapeur. 


(')  J.-VV.  Gibbs,  Sur  les  densités  de  vapeur  de  Vacide  hypoazotiquey  de 
V  acide  formique  y  de  V  acide  acétique  et  du  perchlorure  de  phosphore  {Ame- 
rican Journal  of  Arts  and  Sciences,  t.  XVIII  ;  1879). 

(*)   P.  DoHEii,  Le  potentiel  thermodynamique  et  ses  applications,  Chap.  IV. 

(>)  Bkrtiielot  et  Ogier,  Sur  la  chaleur  spécifique  du  gaz  hypoazotique 
{Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5*  série,  t.  XXX,  p.  882;  i8S3);  —  Sur  la 
chaleur  spécifique  de  l'acide  acétique  gazeux  {ibid.,  p.  400;  i883). 
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MM.  Berlheiot  et  Ogier  ont  montré  que  la  chaleur  spécifique  de 

Tacide  hypoazotique  gazeux  prise  sous  la  pression  de  Tatmosphère 

à  une  température  inférieure  à  loo^  est  beaucoup  plus  grande  que 

la  chaleur  spécifique  des  gaz  ordinairement  étudiés.  La  chaleur 

spécifique  rapportée  à  l'unité  de  volume  a  pour  valeur,  à  27", 

d'après  la  formule  empirique  donnée  par  MM.  Berthelot  et  Ogier, 

79,98^  tandis  qu'à  0°  la  chaleur  spécifique  de  Tacide  carbonique, 

rapportée  à  l'unité    de  volume,  est  8,2.   La   chaleur  spécifique 

de  l'acide  hypoazotique  décroît  d'abord  rapidement;  elle  n'est  plus 

que  de  1 1,1  à  i5o",  et  de  8,4^  ^  253".  Elle  croît  ensuite  avec  la 

température,  plus  rapidement  que  la  chaleur  spécifique  de  l'acide 

carbonique,  mais  non  plus  rapidement  que  laclialeur  spécifique  de 

certaines   vapeurs  organiques,   telles  que   l'éther  acétique  où    la 

i>enzine. 

L'étude  de  l'acide  acétique  gazeux  conduit  à  des  conséquences 
«analogues.  La  chaleur  spécifique  sous  pression  constante  de  l'acide 
^^célique  gazeux  décroît  sans  cesse  lorsque  la  température  croît 
^e  118**  jusque  vers  a5o'\  Au  delà  de  celle  température  ses  varia- 
lions  deviennent  très  faibles. 

Nous  nous  proposons,  dans  ce  (|ui  va  suivre,  de  rechercher  si 
les  formules  données  par  M.  Gibbs  permettent  de  rendre  compte, 
au  moins  d'une  manière  approchée,  des  phénomènes  constatés 
par  MM.  Berthelot  et  Ogier.  Si  elles  en  expliquent  le  caractère 
général  comme  elles  expliquent  les  caractères  généraux  des  varia- 
tions des  densités  de  vapeur,  la  probabilité  de  l'explication  fondée 
sur  la  dissociation  sera  évidemment  accrue. 

1.  Formules  de  M.  Gibbs.  —  Avant  de  déduire  des  formules 
de  M.  Gibbs  l'expression  de  la  chaleur  spécifique  d'une  combi- 
naison gazeuse  dissociable,  nous  allons  rappeler  brièvement  ces 
formules  en  leur  conservant  la  forme  que  nous  leur  avons  donnée 
dans  un  autre  travail  (*). 

Soient  Ui  et  w^  les  volumes  de  deux  gaz  qui  se  combinent  entre 
eux  pour  donner  un  certain  volume  w  du  composé.  La  quantité 

^  M,  -T-  W, 

(*)  Le  potentiel  thermodynamique  et  ses  applications,  Chap.  I  et  Chap.  IV. 
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est  la  fraction  de  condensation  qui  caractérise  la  combinaison 
étudiée.  Soient,  sous  une  certaine  pression  II  et  à  une  certaine 
température  To,  ^^  et  m^  les  poids  des  volumes  Ut  et  1/3  des  deux 
gaz  composants,  et  m^  le  poids  du  volume  w  du  composé.  Soient, 
dans  les  mêmes  conditions,  A|,  A2,  A3  les  densités  des  trois  gaz  par 
rapport  à  Tair.  Nous  aurons 

mi -H  njt         nji  Wj         * 

(2) =  — -—  =  — 7-  =  A. 

ivAs  UfAi         ttsA] 

Les  lois  de  Mariottc  et  de  Gay-Lussac  permettent  d'écrire 

(3)  ntt,=  -f  ©iTo, 

k  étant  une  constante  qui  a  la  même  valeur  pour  tous  les  gaz. 
Soit  E  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur,  et  posons 

(4)  |  =  K. 

Soient  C|,  C2,  C3  les  chaleurs  spécifiques  des  trois  gaz  sous  vo- 
lume constant.  La  loi  de  Dulong  et  Petit  donne 

ciA|  =  ciAi=  cjAj, 
ce  qui  peut  s'écrire 

CiW\    CjTÏT^    C3 ( CTi -4- T!T| ) 

Ui  Ut  W 

OU  bien 

/^^                      ^r^-^-nr.             n    f  y.    ^  ^    \           Cj^jUj-^  Ut)(Wi -j-  Wj) 
{0}  C|TÏT|  H-  CjTîTj Cz{^l-^Wi)  =    • 

Désignons  par  U|,  U2,  Uj  l'énergie  interne  de  i*'^  de  chacun 
des  trois  gaz  réduit  à  occuper  le  volume  Vq  à  la  température  To; 
par  Si,  S2,  Sj  l'entropie  de  i*'^  de  chacun  des  trois  gaz  dans  les 
mêmes  conditions,  et  posons 

r,  =  Ui  -  c,  To, 
r,=  u,— c,To, 
rz=  Uj— C3T0; 

2i=S,-CilogTo-^logVo, 
2,=  S,— c,  logTo—  —logVo, 
£i=S,-c,logTo-^logV,. 


(6) 
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Nous  aurons,  en  désignanl  par  M,  N,  P  trois  constantes, 

M= ^ , 

K.  A 

Les  constantes  ainsi  définies  permettent  d'écrire  la  formule 
fondamentale  donnée  par  M.  Gibbs  pour  représenter  la  relation 
qui  existe  entre  les  poids  /W|,  /Wj,  /Wj,  le  volume  V  du  système  et 
la  température  T,  sous  la  forme  que  voici  : 

(7)  V^'-i-Ha.)  _^ilL  +  ^  +  p  logT  -  N  =  o. 

Cette  égalité  à  elle  seule  ne  suffirait  pas,  lorsqu'on  se  donne  le 
volume  V  et  la  température  T,  à  déterminer  les  valeurs  des  quan- 
tités //Z|y  7^2,  7^3 .  Mais,  si  Ton  désigne  par  DÏL  le  poids  total  du 
système,  il  est  aisé  de  voir  que  Ton  a 

m,=  — — — (DÏL  —  mj), 

ïïJi  ■+•  TJSi 

(8)  { 

Wj  -t-  T3f 

Les  relations  (7)  et  (8)  donnent,  dans  chaque  cas  particulier, 
les  valeurs  des  quantités  mi,  m,,  7723. 

Pour  que  l'étude  de  la  dissociation  du  composé  soit  complète, 
il  reste  à  examiner  comment  varie  la  chaleur  de  formation  de  ce 
composé. 

Si  l'on  désigne  par  L  la  valeur  de  la  quantité  de  chaleur  dé- 
gagée par  la  formation,  sous  volume  constant,  de  l'unité  de  poids 
du  composé  dans  un  système  ayant  une  certaine  composition  et  un 
certain  volume,  et  porté  à  la  température  T,  on  a 

(9)  (wi-h  Tai)L  H-  [(t!T|  -+-ïïjj)cj —  WiCi-~i3fCi]T  =  —  KXM. 

Cette  relation  conduit  à  certaines  conséquences  auxquelles 
M.  G.  KirchhofT  était  déjà  arrivé  par  une  autre  voie  :  la  chaleur 
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de  formation  du  composé  sous  volume  constant  ne  dépend  ni  de  la 
composition  du  système,  ni  du  volume  quHl  occupe  :  elle  dépend 
uniquement  de  la  température.  L'égalité  précédente  permet  de 
trouver  la  relation  qui  existe  entre  L  et  T;  cette  relation  est  la 
suivante 

(lo)  L  —  Lo  = ^IT'JiTyZ (^  "~  *o)» 

T3i  -+■  VSi 

OU  bien,  en  tenant  compte  de  Pégalité  (5), 
(,,)  L_L.=  £ii(i^_!îi>(T-T.). 

Telles  sont  les  relations  fondamentales  dont  nous  aurons  à  nous 
servir  dans  ce  qui  va  suivre. 

Proposons-nous  de  chercher  comment  varie  la  quantité  m^ 
lorsque  Fon  échauffe  le  système  soit  sous  volume  constant,  soit 
sous  pression  constante,  en  nous  bornant  au  cas  où  la  quantité  M 
est  négative,  ce  qui  suppose  que  le  composé  considéré  soit  exother- 
mique à  toute  température.  Nous  avons  discuté  ailleurs  la  disso- 
ciation des  composés  endothermiques. 

Si  M  est  négatif,  il  est  aisé  de  voir  que  les  formules  (7)  et  (8) 
donnent,  pour  T  =  o,  m^  =  Oïl  et,  pour  T  =  -h  00  ,  7713  =  o.  Il  va 
sans  dire  que  ces  formules,  établies  en  supposant  les  gaz  parfaits, 
ne  peuvent  représenter  les  phénomènes  qu'entre  certaines  limites 
de  température.  Mais  on  peut  toujours,  pour  les  discuter,  faire 
varier  la  température  dans  toute  Tétendue  de  Téchelle  thermomé- 
triquc,  quitte  à  ne  conserver,  parmi  les  résultats  obtenus,  que 
ceux  qui  sont  relatifs  aux  températures  comprises  entre  des  limites 
convenables. 

Formons  la  dérivée  — rrr* 

ai 

1 /égal! té  (7)  donne 

Si  le  volume  du  système  est  maintenu  constant,  cette  égalité  se 
sin]j)Ii(ie  et  devient 

,  .,                  ivdm:i        U\  dnii        Uydnit        /M         P\    ,_ 
(15)  ' ^  —     Tir.  —  T,  )  aT  =  o. 
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D'ailleurs  les  égalités  (8)  donnent 

I       .  __    TiJ|  -r-  TÏTj  I 

nii    "~       mj        0\\.  —  /Wj 
dmi  = — —  dniiy 

W[  -H  TïTj 

dnti  — — '-- — dnii. 

TÏTi  ~  CTj 

L'égalité  précédente  devient  donc 

\mî        t)lt--//i3        r)rL  — /nj/  \T*        T/ 

()n  en  déduit  sans  peine,  en  tenant  compte  de  Tégalité  (i), 

„5)  .^^''J^  = — VTi.      Lî. 

dV  ;)k  u'  -r-  //t3  4'(  Wi  -.    "î  ) 

1-Ki  quantité  P  étant  essentiellement  positive  et  la   quantité  M 
étant  négative  par  hypothèse,  on  voit  sans  peine  que  la  (|uan- 

tité  -pJ  est  toujours  négative;  elle  s'annule  seulement  pourT  =  o 

el  pour  T  =  -h  30  .  Lorsque  T.  parcourt  toute  Téchelle  thermomé- 

Irique,  la  quantité  rn^  varie,  en  décroissant  sans  cesse,  de  ;Tc  à  o. 

Supposons  maintenant  que  la  combinaison    se  fasse  non  plus 

sous  volume  constant,  mais  sous  pression  constante;  nous  avons 

<-'iicore  l'égalité  (iv.) 

,,  d\        tvdm-i        U\drn\        iiidint       /M         V\    ,^ 

V  //I3  mj  //i|  \  l  *        T/ 

**  laquelle  les  égalités  (i4)  permettent  de  donner  la  forme 
Evaluons  la  quantité 

V  ^rf  ' 

Soient  /7|,  /?2,  />3  les  pressions  exercées    séparément  par  les 
poids  /Wi,  /W2,  /W3  des  trois  gaz  sous  le  volume  V,  à  la  tempéra- 
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ture  T.  Leur  somme  représente  la  pression  II  supportée  par  le 
système,  pression  qui,  par  hypothèse,  est  constante  : 

(17)  />i-4-/?i-4-/>3=n. 

Soit  a  le  poids  spécifique  de  Pair  à  la  température  To  sous  la 
pression  II.  Diaprés  la  ^signification  des  quantités  A|,  A2,  A3,  nous 
aurons 

VTo   Pi  4 
T  n    *' 

VT©   Pi  . 
Y  n    '* 

Ces   trois   expressions,   en   tenant    compte    de   l'égalité  (17), 

donnent 

To  ^       mi       mt       m., 

Mais,  d^autre  part,  on  a 

T0i  =  aui  Ail 

Wf  =  aUf  A], 

*  T!Ji-HnT3i=  awAj. 

On  a  donc 

'"ï  _L_  "^*  _^  '^s       ^  futnti'      Utmt  ^     wm^    \ 

-r \- h  -r-    =  a  ( i 1 )> 

û|         A]         ^3  \    T!J|  ïïjj  ïïj| -H  ny^  / 

ou  bien,  en  vertu  des  égalités  (18), 

[(  Ui  -H  Ml  )(  OÏL  —  /W3  )  -i-  W/II3]  , 


m,        m, 
A,         A, 

-+- 

m, 
A3 

a 

W, 

-h  Wt 

ce  qui 

donne 

(18) 

V- 

T 

To 

I 

ïïJl  -h  CJj 

K^i-^ 

OUI  "•"   ^i 

De  là  on  déduit 

ai         lonji-hTïTj  lonjiH-TîTj      ai 

Ces  égalités  (18)  et  (19)  donnent 

I   d\        I  <}^  dm^ 


(20) 


V  cfT       T       ;)IV  — 4//WJ   dT 
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En  reportant  dans   l'égalité    (i())  cette  valeur  de  y  ^»    o» 


Irouve 


DU  »  «•  ^m.i        P  -•  -  «U  M I    -  f/j  >        M 


Si  l'on  remarque  que  la  quantité 

est  certainement  positive,  puisque  ^  est  inférieur  à  Tunité,  on  voit 
sans  peme  que  la  quantité  -p^-  est  encore  constamment  négative. 

2.  Capacité  calorifique  sous  volume  constant,  —  Pour  élever 
de  rfT  la  température  du  svstème  en  maintenant  son  volume  con- 
stant, il  faut  lui  fournir  une  quantité  de  chaleur  t/Q.  Si  nous 
posons 


(22)  ^     ;)rcv, 


(H 


la  quantité  y  sera  la  capacité  calorifique  à  volume  constant  de  la 
combinaison  considérée.  La  capacité  à  volume  constant  n'a  pas  été 
étudiée  par  MM.  Berthelot  et  Ogier.  Toutefois  il  convient  de 
l'examiner  ici,  afin  que  le  présent  travail  ne  présente  pas  de  lacune, 
et,  comme  les  formules  relatives  à  la  capacité  calorifique  sous  vo- 
lume constant  sont  un  peu  plus  simples  que  les  formules  relatives 
à  la  capacité  calorifique  sous  pression  constante,  il  convient  de 
commencer  par  la  discussion  des  premières. 
Nous  avons  évidemment 

c/Q  =  ( mi  Ci  ■■.-  nif  Cj  -    m^ c^ )  dï  --  L dm^ 
et,  par  conséquent, 

ce  que  les  égalités  (8)  permettent  d'écrire 

J.  de  Phys,,  a-  série,  t.  V.  (Juillet  1886.)  3i 
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ou  bien,  en  tenant  compte  des  égalités  (5),  (i  i)  et  (i5)y 


Oïl  Y  =  — !— î =-?  DXi  —  Ci^— m, 

'  UJl  -i-  THj  ^  W 


(a5) 


Telle  est  l'expression  de  la  quantité  y,  expression  qu'il  s'agit 
maintenant  de  discuter,  en  se  souvenant  que  m^  est  lié  à  T  par 
les  relations  (7)  et  (8). 

Pour  T  =  o,  on  a  m,  =  0,  m^^  o,  m^  =  Oit',  -^^  =  o.  La  re- 
lation (28)  montre  alors  immédiatement  que  l'on  a 


Y  =  Cl. 

La  capacité  calorifique  est  égale  à  la  chaleur  spécifique  sous  vo- 
lume constant  de  la  combinaison  considérée. 

Lorsque  T  croît  au  delà  de  toute  limite,   ni^  et  -^  tendent 

vers  zéro.  La  formule  (24)  montre  alors  que  y  tend  vers  ^^- — ^^, 

c'est-à-dire  vers  la  chaleur  spécifique  moyenne  sous  volume  con- 
stant des  éléments  dissociés.  La  relation  (5) 

TUi  Cl  -h  Wi  Cj — (  TÎTi -^  TÎTi  )  C j  —    

W 

montre  que  la  valeur  finale  de  y  est  supérieure  à  sa  valeur  initiale. 
Il  est  facile  de  voir  que  y  ne  peut  jamais  prendre  une  valeur 
inférieure  à   C3.  Nous  avons  en  effet,  d'après  les   relations   (5) 
et  (25), 

01l(Y  -  c)  =  C3^.  ^^^^(OK  -  m,) 

L  ^v  "'J     Oïiw  -^  niz^{ui-¥-  Ut) 

et  le  second  membre  de  cette  égalité  est  une  quantité  essentielle- 
ment positive. 
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L'égalilé  (a5)  nous  permet  d'écrire 

L(M  — PT)OTL«iy  — 30TLm.,iy  — ^yiiJ4/(i/i-4-iit) 

"rfT  ) 

OU  bien,  en  remplaçant  dans  la  parenthèse  -^  par  sa  valeur  (i 5), 

*^  5T  ""  ""  "5T  (  IV  "^  T    M  —  PT 

^ ^^^  ^  L(M  — PT)  ,m«cy— 30rL/n3(y--2mH/(yt|H-Mi)^ 

"^  T«  [OlLwH-msi^^Mi-i-M,)]*         ^' 

Cette  égalité  (26)  peut  s'écrire 

•^'^3T~""Tî  ■7rL'K"i-i-wi)  +  «'        J' 

c  tendant  vers  zéro  lorsque  T  tend  vers  zéro.  D'ailleurs,  des  égalités 
(  7)  ^^  (^)  ^"  déduit  aisément  que  -=i  -^  ^end  vers  zéro  lorsque  T 

tend  vers  zéro.  Par  conséquent,  la  quantité  -—  tend  elle-même  vers 

zéro  par  valeurs  positives  lorsque  T  tend  vers  zéro. 

Traçons  deux  parallèles  à  Taxe  des  températures  :  l'une,  AB, 

ayant  pour  ordonnée  — î— ^ ^— ^>  l'autre,  A'B',  ayant  pour  ordon- 
née C3.  La  courbe  dont  les  ordonnées  représentent  les  valeurs 
<le  Y  qui  correspondent  aux  diverses  valeurs  de  T  est  tout  entière 
située  au-dessus  de  AB.  Pour  T  =  o,  elle  part  du  point  A,  tangen- 
liellement  à  la  droite  AB.  Elle  admet  pour  asymptote  la  droite  A'B'. 
Mais  on  peut  se  demander  si  elle  s'approche  de  cette  asymptote 
en  s'élevant  sans  cesse,  et  par  conséquent  en  restant  constamment 
au-dessous  de  cette  asymptote,  comme  dans  i^Jfg»  i ,  ou  bien  si  elle 
s'élève  d'abord  au-dessus  de  cette  asymptote  pour  redescendre 
ensuite  vers  elle,  comme  dans  l^Jig»  2. 

Pour  décider  la  question  cherchons  si,  lorsque  T  croît  au  delà 


3ia 


de  toute  limite,  y  icnd  vers 
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TïT|  Cl  -4-  tBfCf 


par  valeurs  inférieures  ou 


TBi  -+-  TïTi 

supérieures  à  celte  quantité;  cherchons   en  d'autres   termes  si. 


Fig.  I. 


B' 


B 


O' 


lorsque  T  croît  au  delà  de  toute  limite,  -—  tend  vers  zéro  par  vu- 
leurs  positives  ou  par  valeurs  négatives. 

Fig.  A. 


/ 


\ 


I 


\ 


/ 


U' 


il 


Celte  question  est  aisée  à  résoudre.  Lorsque  T   croît  au    di»là 
do  toute  limite,  m^  tend  vers  zéro.  D'après  Tégalité  (i  i). 


I--U^"-'^^":^"-\t-T„,, 


il' 


la  «juanlilé  ^  Iciid  vers  ^''^^'^--— --- .  L'égalité  (•>.G)  peut  donc  s'é- 
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crîre 

cTT  ai  iv  \         iv        j 

£  tendaat  vers  zéro  lorsque  T  croît  an  delà  de  toute  limite. 

Dès  lors  on  arrive  sans  peine  à  la  conclusion  suivante  :  si  Ton  a 
rinégalilé 

la  courbe  qui  représente  la  capacité  calorifique  a  la  forme  donnée 
<lans  la  fig,  i .  Au  contraire,  si  Ton  a  Tinégaiité 

{YjhU)  3<-, 

la  courbe  qui  représente  la  capacité  calorifique  a  la  forme  donnée 
dans  \zfig.  a. 

D'après  la  dernière  des  égalités  (6),  on  a 

p  _   C8<KMl-^M«)(tgl-4-COi) 


D'après  l'égalité  (4),  on  a 


Si  nous  désignons  par  R3  la  valeur  qu'il  faut  donner  à  la  con- 
stante R  pour  appliquer  à  l'unité  de  poids  du  composé  considéré 

l'équation 

p^  =  RT, 

qui  représente  les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac,  on  aura,  en 
vertu  de  l'égalité  (3), 


Enfin  l'égalité  (2)  donne 


R  -  ^ 

A3 


\^ 


TîT|  -+-  TîT* 


IV  A; 

Tous  ces  résultats  nous  donnent 

P 


w  ^       tv        Hj 

Mais,  si  nous  désignons  par  C3  la  chaleur  spécifique. sous  près- 
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sion    constanle  de  la   combinaison  considérée,    Téquation    bien 
connue  de  R.  Mayer  nous  donne 


ou  bien 


c,- 

-c,= 

Ri 
¥' 

Ec, 

I 

R3 

Cl 

—  I 

Désignons  par  [a  le  rapport  des  chaleurs  spécifiques  des  gaz 

parfaits 

Cl 

nous  pourrons  écrire,  à  la  place  de  l'inégalité  (a^), 
(.8)  ^f^l^<3(^_,), 

et  à  la  place  de  l'inégalité  (27  bis) 

(:tSbis)  4,!^l±Ji«>3(jx-i). 

Ces  inégalités  peuvent  se  mettre  sous  une  forme  plus  commode. 
En  effet, 

,    Ml  -h  Mî  Ml  -f-  Mj W  Ux  -f-  Ui 

y = = 1. 

w  w  w 

Désignons  par  r  le  rapport  — ^ >  c'est-à-dire  le  rapport  du 

volume  des  gaz  qui  'proviennent  de  la  décomposition  d'un  certain 
volume  du  corps  considéré  à  ce  dernier  volume  ;  nous  pourrons 
écrire,  au  lieu  de  l'égalité  (28), 

(•29)  r<3[JL  — 2, 

et  au  lieu  de  l'inégalité  (28  bis) 

{2^  bis)  r>3[JL  — 2. 

Donc,  si  une  combinaison  se  trouve  dans  le  cas  qui  est  défini 
par  l'inégalité  (29),  la  courbe  qui  représente  les  variations  de  sa 
capacité  calorifique  aura  la  forme  donnée  par  la  Jîg.  i .  Au  con- 
traire, si  une  combinaison  se  trouve  dans  le  cas  qui  est  défini  par 
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l'inégalilé  (29  bis)^  la  courbe  qui  représente  les  variations  de  sa 
capacité  calorifique  aura  la  forme  donnée  par  hjig.  2. 

C*esl  évidemment  une  circonstance  remarquable  qu'une  com- 
binaison puisse  être  rangée  dans  l'une  ou  dans  l'autre  des  deux 
catégories  par  la  seule  considération  du  rapport  qui  existe  entre  le 
volume  des  gaz  composants  et  le  volume  du  composé,  et  cela  au 
moyen  d'une  règle  très  simple,  tandis  que  les  variations  de  la  ca- 
pacité calorifique  dépendent  en  réalité  d'une  manière  très  compli- 
quée de  la  chaleur  de  formation  du  composé. 

Il  est  aisé  de  donner  les  valeurs  numériques  du  rapport  r  pour 
lesquelles  une  combinaison  se  trouve  placée  dans  l'une  ou  dans 
l'autre  des  deux  catégories;  la  quantité  [jl,  en  effet,  est  sensible- 
ment égale  à  i,4o.  La  quantité  (3[x  —  a)  a  donc  pour  valeur  2,20 
environ.  Les  inégalités  (29)  et  (29  bis)  peuvent  donc  être  rem- 
placées par 

(3o)  r<'2, 20 

el 

(3o  6w)  r>a,ao. 

3.  Capacité  calorifique  sous  pression  constante.  —  Passons 
maintenant  à  l'étude  de  la  capacité  calorifique  sous  pression  con- 
stante. 

Lorsque,  la  pression  exercée  par  les  gaz  qui  forment  le  système 
demeurant  constamment  égale  à  II,  on  augmente  de  dï  la  tempé- 
rature du  système,  les  poids  m^ ,  m2,  m^  augmentent  de  dm^ ,  dm%^ 
dm^.  Une  quantité  de  chaleur  rfQ  est  absorbée  par  le  système.  Si 
Ton  pose 

(30  g  =  oïLr, 

la  quantité  F  sera  la  capacité  calorifique  sous  la  pression   con- 
stante n  de  Tunité  de  poids  du  système. 

Pour  calculer  rfQ,    décomposons    la  transformation   en   trois 
phases  : 

i^  A  température   constante   et  sous  volume   constant,    il   se 
produit  une  réaction  chimique,  telle  que  mi,  m^^  m%  varient  de 
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dm^y   dm^^  dm^.  Le  système  absorbe  une  quantité  de  chaleur 
—  L  dm^. 

2?  On  maintient  constants  le  volume  et  la  composition  du  sys- 
tème, et  Ton  élève  sa  température  de  dT.  Il  absorbe  une  quantité 

de  chaleur 

(miCi-h  ntiCf^-  mjCj)rfT. 

3°  On  laisse  constantes  la  composition  du  système  et  la  tcmpt^- 
rature  T,  et  Ton  augmente  le  volume  d'une  quantité  rfV,  telle  que 
la  pression  reprenne  la  valeur  II  qu'elle  avait  au  commencement 
de  la  première  phase.  Le  système  absorbe  une  quantité  de  cha- 
leur r;  n  dV. 

On  a  alors 

dQ  =  (  nii  Cl  -f-  mj  Cj  h-  mj  e j  )  dT  -^  -rr  II  dV  —  L  é/m, 

ci,  par  conséquent, 

(3'2)  dXLT  =  miÇiH-  m,c,-4-/W3t*8-i-  g^^  ""     "5T  * 

Les  égalités  (8)  et  (5)  permettent  d'écrire,  comme  dans  le  cas 
précédent, 

niiCi-h  /ii,Ci-h  niiCi DK  —  c^^ mg. 

TBi  -r-  GJj  W 

D'après  la  formule  (i  i),  on  a 

L=L,^Mlfi+Zi'>,T-To). 

D'après  la  formule  (19),  on  a 

^  =  ±  "'  -'-  '^»  (on.  —  d^m,)  -  —  'H "!-+-">)  ff^»3. 
c/T       To  nTj  -i-  Gjj  To     T3i  ■+■  ujj       cTT 

Enfin,  d'après  la  formule  (ai),  on  a 

dT'  ~    i        T  T«J  ôrt;;^ 
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En  vertu  de  ces  diverses  égalités,  Tégaiité  (3a)  devient 

\  Wi  -t-  TïTj  f  |_  n*  1 0  J 

(33) (  ^  L  '    0     J 

L  "  (V  ^  ^       E    To      nTi-T-Wt    J 

en  posant,  pour  abréger  l'écriture, 

<  H)  e(/n,)=  ^^^j^ 

Si  Ton  joint  à  l'égalité  (33)  les  relations  (7)  et  (8)  qui  lient  les 
deux  variables  m^  et  T,  on  obtient  la  loi  qui  régit  les  variations 
c[ue  la  capacité  calorifique  sous  pression  constante  F  éprouve 
lorsque  l'on  fait  varier  la  température  T.  C'est  cette  loi  qu'il  s'agit 
d'étudier. 

Lorsque  T  tend  vers  zéro,  nii  tend  vers  OXL;  ©(ma)  tend  vers  zéro, 
et  il  en  est  de  même  du  quotient  de  ^(m^)  par  une  puissance 
cpielconque  de  T;  par  conséquent  F  tend  vers 

I       r  "^(ui-^Ui).  .  lier"! 

— — —       TÏT,C,-i-nTiCi—  -f (wi-i-TÏTi)Cj-T-   ç^iTp-      » 

TîTi  -f-  GTj  L  **^  "^  *  0  J 

nu  bien,  en  vertu  de  l'égalité  (5),  vers 

n         il' 
C3 


Alais,  en  vertu  de  l'égalité  (3),  on  a 

ïliv  —  —(tîti-:-  gt,)To. 

La  quantité  précédente  peut  donc  s'écrire 


C3 


KA, 


D'autre  part,  la  relation  de  R.  Mayer  nous  donne 
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On  voit  donc  que,  lorsque  T  tend  vers  zéro,  F  tend  vers  lâcha* 
leur  spéciGque  sous  volume  constant  C3  de  la  combinaison  consi- 
dérée. 

Lorsque  T  croît  au  delà  de  toute  limite,  1713  tend  vers  zéro;  8(m3) 
tend  vers  zéro,  et  il  en  est  de  même  du  produit  de  6(1713)  par  une 
puissance  quelconque  de  T.  Il  en  résulte  que  F  tend  vers 

w, c, -4-  m,c,-f- 1^  (  wi  -+-  «î) 

y  • 

tïJi  -+-  Wf 

quantité  que,  par  une  démonstration  analogue  à  la  précédente,  on 
trouve  égale  à 

TïTj  (  i|  -^  7ÏI»  Cj^ 

■         ■  -  ■  • 

Wj  -+-  Wi 

Donc,  lorsque  T  croît  au  delà  de  toute  limite,  F  tend  vers  la 
chaleur  spécifique  moyenne  sous  pression  constante  du  mélange 
de  gaz  obtenu  par  la  décomposition  du  corps  considéré. 

Les  relations 

d/0/i  -i-  Un) 

©1  C| -f- Wj Cj — (W|-+- ©2)03  =  Cj, 

wi  c,  H-  w,c,-H  £j-  ("i  -^-  "«)  =  wi  Cl  H-  nJiG,, 

donnent 

(35)  Wi  Gj -f- TîTjGi — (gji -+- iïjj)C3  =  G3, 

ce  qui  montre  que  la  valeur  finale  de  F  est  supérieure  à  sa  valeur 
initiale. 

En  difTérentiant  l'égalité  (33),  nous  trouvons 

^  dr         ^{ui-^Ui)  r  .         n      "1  rf/n, 

oT  (cTi-i-nji)  w  L  ^^0      J    «T 

(3G  (  _r£lilîiil^)^i_j^ 

I  1.  ^  h  To     TïTi  -h  ujj    J  T*  \     ^ 

+  rL.+  £îiifil±iiL)(T-To)-4-i  HT  i(!ii±^] 
L  w'  '       E   To       xïTi  -h  wj     J 


l38)     < 
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en  posant,  poar  abréger, 

(37)  U(m  )-^^^^3)  ^  3K«~2(i-r-4/)01Lm,-i-34;m« 

SI  Ton  observe  qu'en  vertu  des  égalités  (34)  et  (21) 

e(/n,)  _  1 

cTT  T«  T 

régalité  (36)  pourra  s'écrire 

^^  dr  dm^/ ^(ut-^Ui)  [.  .  n        "I 

.       ~  n      ^ (T-To)  ^  j^.  -^     nr.-m,    J 

X  ^ 1-^ *J  -  ^J  11(7113) 


I 


F-4- lKW|H- Mî)  M 


T  T« 


w            "^  E  Ti     TniH-uj,    J  T« 
~    '"iL  ^ "JL Ti TTjiJ 


Pour  T  =  o,  il  est  aisé  de  voir  que  cette  formule  donne 

dV 

Donc,  pour  T=  o,  la  capacité  calorifique  F  a  pour  valeur  C3. 
La  courbe  part  tangentiellemcnt  à  une  parallèle  ÂB  à  l'axe  des 
températures,  parallèle  qui  a  pour  ordonnée  F.  On  verrait  aisé- 
ment que  la  courbe  ne  descend  jamais  au-dessous  de  cette  paral- 
lèle. Lorsque  T  grandit  au  delà  de  toute  limite,  elle  tend  vers  une 
asjmptote  A'B',  parallèle  à  l'axe  des  températures,  dont  l'ordonnée 

est  — — ?— ^.  Il  s'affit  de  savoir  si  la  capacité  calorifique  F  tend 

vers  cette  dernière  limite  par  valeurs  plus  grandes  que  cette  limite 
Ou  par  valeurs  moindres;  ou,  en  d'autres  termes,  si  la  courbe  re- 
présentative des  valeurs  de  F  a  la  forme  donnée  par  hifig,  a  ou  la 
forme  donnée  par  \^fig^  i . 
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Cette  question  est  aisée  à  résoudre.  En  effet ,  la  formule  (38) 
peut  s'écrire 

£  tendant  vers  zéro,  lorsque  T  croît  au  delà  de  toute  limite. 

Comme  -jY  est  négatif,  on  voit  que  le  signe  de  DR  t=;  sera  celui 

«le 

,      »'-^'K«i-t-«t) 

Si  donc  on  a 

,4..)  p±iiîii±jfî)<,, 

la  courbe  aura  la  forme  représenté  par  la  // o^.  i.  Si,  au  contraire, 
on  a 

i^iybis)  ^ï-i— i —>U 

w 

la  courbe  aura  la  forme  représentée  par  \b  fig.  2. 
Or,  nous  avons  vu  au  n"  2  que  Ton  avait 


et 


«^3 


l-.'inégalité  (.^o)  peut  donc  être  remplacée  par  l'inégalité 


(îi) 


^{Ui-^  Ut) 


w 


h^.) 


et  Tinégalité  (4o  bis)  par  l'inégalité 
Posons,  comme  au  n"  2, 


M|  -+-  l/j 

r  = , 


CAPACITÉ  CALORIFIQUE.  3jii 

el  ces  inégalités  deviendront 


[A 
et 


Donc,  si  le  rapport  du  volume  du  mélange  gazeux  provenant  d(* 
la  décomposition  du  corps  étudié  au  volume  même  de  ce  corps 

est  inférieur  à  2 >  la  courhe  qui  représente  les  variations  de 

la  capacité  calorifique  sous  pression  constante  a  la  forme  donnée» 

par  hijlg,  1.  Si,  au  contraire,  ce  rapport  est  supérieur  à  2  —  - . 
la  courbe  a  la  forme  donnée  par  la  //^.  2. 

Si  Ton  calcule  numériquement  cette  quantité  a  —  -  »  en  prenant 

•jL  =  1 ,4o,  on  la  trouve  égale  à  ^• 

Si  nous  appliquons  ce  résultat  à  Tacide  hvpoazotique,  et  si  nous 
admettons  que  ce  corps  forme  à  basse  température  le  polvmèrc 
Az-O*  qui  se  dédoublerait  ensuite  en  aAzO^,  nous  voyons  que  la 
chaleur  spécifique  sous  pression  constante  de  Tacide  hypoazotiqu<.' 
doit  être  représentée  par  une  courbe  semblable  à  celle  qui  est 
donnée  dans  là/iff,  2.  Aux  très  basses  tem|)ératures,  la  chaleur 
spécifique  serait  égale  à  la  chaleur  spécifique  du  corps  Az^O*;  la 
chaleur  spécifique  rapportée  à  Tunilé  de  volume  serait  celle  des 
gaz  parfaits.  La  chaleur  spécifique  n'éprouverait  pas  d'abord  dr 
variations  sensibles;  puis  elle  croîtrait  de  manière  à  surpasser  la 
chaleur  spécifique  du  corps  AzO^,  c'est-à-dire  de  telle  sorte  que 
la  chaleur  spécifique  rapportée  à  Tunilé  de  volume  surpasse  la 
chaleur  spécifique  des  gaz  parfaits.  La  chaleur  spécifique  décroî- 
trait ensuite  d'abord  rapidement,  puis  plus  lentement,  de  manière 
à  tendre  vers  la  chaleur  spécifique  du  gaz  AzO-.  La  chaleur  spé- 
cifiipie  du  gaz,  rapportée  à  l'unité  de  volume,  tendrait  alors  vers 
la  chaleur  spécifique  des  gaz  parfaits. 

La  portion  de  la  courbe  relative  aux  températures  qui  surpassent 
la  température  pour  laquelle  F  est  maximum  correspond  assez  exac- 
tement aux  phénomènes  observés  par  MM.  Berthelot  et  Ogier  aux 
températures  supérieures  au  point  d'ébullilion  de  l'acide  hvpoazo- 
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lique.  Il  est  cependant  nécessaire  de  signaler  un  léger  désaccord  et 
d'en  indiquer  Tin  terprélation  possible.  Lorsque  la  température  croît 
indéfiniment,  la  chaleur  spécifique  de  Tacide  hypoazotiqiie  ne  dé- 
croît pas  constamment  comme  l'indiquerait  \^fig'  i.  Lorsqu'elle  a 
à  peu  près  atteint  sa  limite,  cette  chaleur  spécifique  se  met  à 
croître  lentement.  Ce  fait  ne  nous  semblera  pas  extraordinaire  si 
nous  nous  souvenons  que  les  formules  employées  dans  cette  étude 
supposent  essentiellement  qu'il  s'agit  de  gaz  parfaits,  et  si  nous 
observons  que  l'acide  hypoazotique,  même  à  a5o*,  est  certainement 
fort  éloigné  de  cet  étal.  L'accroissement  subi  par  sa  chaleur 
spécifique  à  des  températures  où,  d'après  la  théorie  précédente, 
elle  devrait  présenter  une  très  faible  décroissance,  peut  être  mis 
sur  le  compte  de  la  différence  qui  existe  entre  l'état  de  l'acide  hy- 
poazotique et  l'état  de  gaz  parfait,  et  comparé  à  l'accroissement 
que  subit  la  chaleur  spécifique  de  l'acide  carbonique;  peut-être 
aussi  peut-il  être  mis  sur  le  compte  des  impuretés  (acide  azoteux) 
que  renferme  toujours  l'acide  hypoazotique. 

Si  nous  adoptons  cette  manière  de  voir,  nous  pourrons  dire  que 
les  formules  de  M.  Gibbs,  appliquées  à  l'hypothèse  d'une  disso- 
ciation de  l'acide  hypoazotique  ou  de  l'acide  acétique,  rendent 
compte  de  rallurc  générale  des  variations  de  la  chaleur  spécifique 
de  ces  vapeurs  comme  elles  rendent  compte  de  l'allure  générale 
des  variations  de  la  densité.  Ces  résultats  nous  paraissent  favo- 
rables à  l'opinion  des  physiciens  qui  attribuent  toutes  ces  varia- 
tions à  la  dissociation  graduelle  de  polymères. 

11  nous  reste,  pour  terminer,  à  dire  quelques  mots  des  résultats 
obtenus,  dans  une  étude  analogue  à  celle-ci,  par  M.  Boltzmann  (•). 

M.  Boltzmann  cherche,  au  moyen  de  la  théorie  cinétique  des 
gaz,  la  loi  suivant  laquelle  varie  la  composition  d'un  mélange 
gazeux  qui  se  dissocie;  il  trouve  une  expression  beaucoup  plus 
simple  que  celles  que  nous  avons  adoptées,  conformément  à  la 
théorie  de  M.  Gibbs.  Mais  il  nous  semble  que  cette  dernière 
théorie,  résultant  uniquement  des  deux  principes  fondamentaux 


(')  L.  Boltzmann,  Ueber  das  Arbeitsquantum,  welches  bei  chemisclien  Vei\ 
bindungen  gewonnen  werden  kann  (  Wiedemann's  yinnalen  der  Physik  und 
Chemie,  t.  XXII,  p.  Sg;  i884). 
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de  la  Thermodynamique,  n'esl  pas  sujette  aux  mêmes  objections 
que  la  théorie  cinétique.  D'ailleurs,  M.  Boitzmann  emploie,  pour 
simpliGer  les  résultats  de  cette  dernière,  certaines  approxima- 
tions qui  ne  nous  semblent  pas  pleinement  justifiées.  Il  admet  (*), 
par  exemple,  que  la  chaleur  de  formation  du  composé  est  indé- 
pendante de  la  température,  tandis  que  les  principes  posés  par 
M.  G.  Kirchho(r(^)  conduisent  à  tenir  grand  compte  des  varia- 
tions que  cette  chaleur  peut  subir  lorsque  la  température  croît.  Si 
Ton  admet  l'égalité  des  chaleurs  spécifiques  des  gaz  parfaits,  pris 
sous  le  même  volume,  ces  variations  sont  représentées  par  l'éga- 
lité (i  i).  On  est  alors  conduit  à  des  formules  beaucoup  plus  com- 
pliquées que  celles  de  M.  Boitzmann,  mais  dont  rétablissement 
donne  certainement  prise  à  moins  d'objections. 


ÉLEGTROMiTBB  ABSOLU  8PHÉBIQUB; 
Par  m.  g.  LIPPMANN. 

Cet  instrument  se  compose  essentiellement  d*une  sphère  métal- 
lique isolée,  que  l'on  porte  au  potentiel  V  que  l'on  désire  con- 
naître. Cette  sphère  se  trouve  partagée,  par  construction,  en  deux 
hémisphères  mobiles  l'un  par  rapport  à  l'autre,  et  qui  se  repous- 
sent avec  une  force  égale  à  /,  lorsque  leur  système  est  électrisé. 

Or  on  a  entre /et  V  la  relation  simple  et  facile  à  démontirer 

Pour  avoir  V,  il  suffit  donc  de  mesurer/.  Cette  mesure  pourrait 
être  effectuée  par  divers  procédés  ;  je  me  suis  arrêté  au  suivant  : 

D'abord,  si  l'appareil  destiné  à  mesurer  /  était  extérieur  à  la 
sphère  métallique,  on  serait  obligé  de  le  mettre  assez  loin  pour 
que  son  voisinage  n'exerçât  pas  d'action  perturbatrice  sensible 


(')  BOLTZMA!f!f,  loC.  Cit.,  p.  65. 

(*)  G.  KmcoooFP,  Ueber  einen  Satz  der  mechanischen  Wàrmetheorie,  und 
einige  Anwendungen  desselben  {Poggendorff's  Annalen  der  Physik  und 
Chemie,  Bd.  GIII|  p.  177  ;  i858.  Kivchhoff's  gesammelie  Abhandlungen,  p.  45^|). 
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sur  la  distribution  électrique.  J'ai  donc  préféré  le  mettre  tout  en- 
tier à  rintérieur  même  de  la  sphère  électrisée,  qui  est  creuse. 

L'un  des  hémisphères  est  fixe;  Tautre,  mobile,  est  suspendu  par 
un  système  trifilairc^  c'est-à-dire  composé  de  trois  fils  verticaux 
d'égale  longueur.  Lorsque  la  répulsion  se  produit,  l'hémisphère 
mobile  ne  peut  que  se  déplacer  parallèlement  à  lui-même,  les  trois 
fils  de  la  suspension  faisant  alors  un  petit  angle  a  avec  leur  pre- 
mière position  verticale.  On  mesure  a  par  la  méthode  de  la  ré- 
flexion, à  l'aide  d*un  miroir  collé  à  deux  des  fils,  et  visible  à  tra- 
vers une  petite  ouverture  (*).  On  voit  qu'en  appelant  p  le  poids 
de  riiémisphère  mobile,  on  a 

y  =/?tanga 
et,  par  conséquent, 

/>langa  =r_  gV«. 

Il  suffit  donc  de  connaître  le  poids />,  qui  est  invariable:  quant 
au  rayon  de  la  sphère,  on  voit  que  sa  valeur  est  indifi(érente. 

Dans  un  second  exemplaire  du  même  instrument,  le  système  des 
deux  hémisphères  est  contenu  à  l'intérieur  d'une  enveloppe  sphé- 
rique  concentrique  en  cuivre  que  Ton  met  en  communication  avec 
la  terre.  Ce  dispositif  augmente  la  sensibilité  de  l'instrument  et  le 
met  à  l'abri  des  courants  d'air,  ainsi  que  des  perturbations  élec- 
triques extérieures. 

Si  l'on  appelle  a  et  6  les  rayons  des  deux  sphères  concentriques, 

on  a  la  formule 

I        />2 


8  (6  — a;* 

Ici  l'on  a 


V«. 


Il  s'ensuit  que,  si   l'on  place  une  échelle  divisée  en  millimètres 
à  i"*  de  la  règle,  on  a,  pour  valeur  de  la  déviation, 

d  =  0,00373  V*. 

Si  l'on  exprime  V  en  volls,  on  a 

d  —  o,ooooi.{oV'. 


(')  L'appareil  a  été  construit  par  la  maison  Bréguct. 


BICHAT  ET  BLONDLOT.  -  ÉLECTROMÈTHE  ABSOLU.     325 

Il  est  avantageux  de  multiplier  optiquement  la  sensibilité  de 
rinstrument  en  lisant  les  déviations  à  Taide  d*un  oculaire  de  mi- 
croscope grossissant  de  i5  à  5o  fois,  comme  l'a  proposé  récem- 
ment M.  d'Arsonval.  On  diminue  alors  dans  le  même  rapport  la 
déformation,  d'ailleurs  très  petite,  que  subit  le  système  des  deux 
hémisphères  par  suite  de  la  déviation. 


SUR  Ul  ÉLEGTROMiTBS  ABSOLU,  A  INDIGATIONS  GOITIHUES  ; 
Par  mm.  E.  BICHAT  et  R.  BLONDLOT. 

Nous  avons  construit  un  électromètre  fondé  sur  l'attraction  de 
deux  cylindres  concentriques,  et  permettant  de  mesurer  les  po- 
tentiels en  valeur  absolue.  Cet  électromètre  a  le  double  avantage 
de  pouvoir  être  construit  très  facilement  et  de  donner  des  indica- 
tions continues. 

Un  cylindre  AA  isolé  est  relié  à  la  source  dont  on  veut  mesurer 
le  potentiel.  Un  cylindre  B,  dont  Vstie  coïncide  avec  celui  du  pre- 
mier, est  suspendu  au  moyen  d'une  tige  T  au  plateau  P  d'une 
balance  et,  par  l'intermédiaire  du  fléau  de  cette  balance,  commu- 
nique avec  le  sol.  Ce  cylindre  BB  plonge  en  partie  dans  un  vase 
cylindrique  C,  d'un  diamètre  un  peu  plus  grand,  qui  communique 
également  avec  le  sol.  Un  écran  EEE,  relié  au  sol,  laisse  passer  la 
tige  T  par  une  ouverture  ;  il  sert  à  protéger  la  balance  contre  les 
attractions  du  cylindre  AA. 

Le  cylindre  A  exerce  sur  le  cylindre  B  une  force  dirigée  de  bas 
en  haut,  que  l'on  peut  évaluer  en  suivant  une  marche  analogue  à 
celle  qui  a  été  employée  par  Maxwell  pour  établir  la  théorie  de 
l'électromètre  à  quadrants  de  Sir  W.  Thomson  (*).  L'ensemble 
des  cylindres  B  et  A  constitue  un  condensateur;  la  longueur  de 
ces  cylindres  étant  suffisamment  grande  par  rapport  à  leurs  dia- 
mètres sur  la  portion  moyenne  du  cylindre  B  et  sur  la  portion 
correspondante  du  cylindre  A,  la  distribution  est  la  même  que 
s'ils  étaient  infiniment  longs,  c'est-à-dire  que,  dans  cette  région, 


(*)  Maxwell,  Électr.  et  Âfagn.,  2«  édition,  t.  I,  p.  177. 

/.  de  Phys.',  a-  série,  t.  V.  (Juillel  1S8G.)  23 
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les  surfaces  équipotentielles  sodI  des  cvlindres  concentriques  et 
les  Jigncs  de  force,  des  rayons;  au-dessus  ei  au-dessous,  la  dislri- 
l>uûou  est  difTérente.  Si  l'on  suppose  que  le  cylindre  B  vienne  à 
.sortir  du  cylindre  C  d'une  quantité  qui  ne  soit  pas  trop  grande, 
on  peut  considérer  le  ctiangemeni  de  la  dislnbution  comme  ayant 


m*^ 


consiste  dans  un  simple  allongement  de  la  portion  où  la  distribu- 
tion est  la  même  que  si  les  cylindres  étaient  indéfinis,  la  portion 
située  au-dessus,  0(1  la  distribution  est  irrégulière,  s'élant  simple- 
ment déplacée. 

Soient  K  cl  /•  les  rayons  respectifs  des  cylindres  A  et  B,  V  le 
potentiel  de  A,  celui  de  B  étant  zéro;  soit,  de  plus,  F  la  force  qui 
sollicite  le  cylindre  B  de  Las  en  haut.  Supposons  que  le  cylindre  B 
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se  soulève  d'une  quantité  dz  :  le  travail  des  forces  électriques  est 
F  dz.  D'après  le  théorème  relatif  au  déplacement  des  corps  à  po- 
tentiel constant,  ce  travail  est  égal  à  l'accroissement  d'énergie  du 
système.  Or  l'accroissement  de  charge  est  le  produit  de  V  par  la 
capacité  d'une  portion  de  condensateur  cylindrique  indéfini  de 

hauteur  dz;  il  est  donc  égal  à jt^-  Par  suite,  l'accroissement 

\j  — 
r 

d'énergie  est  -  — rr^>  et  l'on  a  l'équation 
<l'où 

V»  =  4F.L-. 


Si  l'on  mesure  R  et  /'  en  centimètres  et  F  en  dynes,  on  aura  V^ 
on  unités  absolues  du  système  C.G.S. 

Pour  mesurer  F  on  met  des  poids  marqués  sur  le  plateau  P  de 
la  balance,  jusqu'au  moment  oii  l'équilibre  est  rétabli.  La  valeur 
de  ces  poids,  exprimée  en  grammes,  multipliée  par  le  nombre  g, 
donne  la  force  exprimée  en  dynes. 

Afîn  d'amortir  les  oscillations  du  fléau,  on  suspend  à  la  place  du 
second  plateau  de  la  balance  un  large  disque  en  carton  qui  peut 
monter  et  descendre  dans  un  vase  cylindrique  DD  en  verre,  d'un 
diamètre  un  peu  plus  grand.  Le  frottement  de  l'air  rend  l'appareil 
presque  apériodique. 

La  force  F  étant,  dans  des  limites  étendues,  indépendante  de  la 
position  du  cylindre  B,  il  en  résulte  que  l'on  peut  aussi  se  servir 
de  rinstrument  sans  employer  des  poids,  et  en  observant  simple- 
ment l'inclinaison  du  fléau.  Un  miroir  M,  fîxé  au-dessus  du  cou- 
teau, permet  de  mesurer  cette  inclinaison  par  la  méthode  de  la 
réflexion.  Lorsque  l'équilibre  est  établi,  F  est  égale  à  une  constante 
multipliée  par  la  tangente  de  l'angle  d'inclinaison.  Cette  constante 
se  détermine,  une  fois  pour  toutes,  eu  plaçant  dans  le  plateau  P 
un  poids  connu,  l'électromètre  étant  déchargé,  et  en  observant  la 
déviation  correspondante. 

Pour  les  petites  déviations,  la  force  F  est  proportionnelle  au 
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nombre  de  divisions  qui  ont  passé  devant  le  réticule  de  la  lunette. 
Un  contrepoids  Q,  mobile  le  long  d^une  aiguille  perpendiculaire 
au  fléau,  permet  de  modifier  à  volonté  la  sensibilité  de  la  balance. 

Un  calcul  basé  sur  la  formule  donnée  par  M.  Blavier  pour  la 
capacité  d^un  condensateur  formé  de  deux  cylindres  dont  les  axes 
ne  coïncident  pas,  mais  sont  parallèles,  montre  qu^un  déplacement 
latéral  du  cylindre  B,  même  de  2""  ou  3°*°*,  n'a  qu'une  influence 
extrêmement  petite  sur  la  valeur  de  la  force  F.  Cette  circonstance 
est  due  à  ce  que  F  est  minimum  quand  les  deux  cylindres  sont 
concentriques.  Dans  notre  appareil,  où  R  =  5*^",  875  et  r  =  a^^^jS^ 
F  ne  varie  que  de  o,  oo3  de  sa  valeur  pour  un  écart  des  axes  de  3"". 

Dans  le  calcul  fait  plus  haut  pour  déterminer  F,  on  n'a  pas 
tenu  compte  de  la  tige  T  qui  supporte  le  cylindre  B.  On  obtiendra 
l'expression  complète  de  F  en  retranchant  de  l'action  sur  ce 
cylindre  celle  qui  s^exerce  sur  la  lige.  Si  l'on  désigne  par  p  le 
rayon  de  cette  dernière,  le  facteur  par  lequel  il  faut  multiplier  la 
force  pour  obtenir  le  carré  du  potentiel  est 


4 


(^î--») 


Comme  vérification  de  l'exactitude  des  indications  de  notre 
appareil,  nous  avons  déterminé  les  potentiels  correspondant  à  un 
certain  nombre  de  distances  explosives  entre  deux  sphères  :  les 
nombres  obtenus  présentent  une  concordance  parfaite  avec  ceux 
qui  ont  été  déterminés  avec  grande  précision  par  M.  Baille  (  *  ). 


SDR  LA  FORMULE  DE  ¥AH  DER  WAAL8  ET  SOI  APPLICATION 

AUX  PHÉHOMÉHES  CAPILLAIRES  ; 

Par  m.  Paul  JANET. 

On  connaît  la  formule  par  laquelle  Van  der  Waals  a  essayé  de 
représenter  d'une  manière  générale  la  dilatation  des  fluides.  Cette 


(  *  )  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  I,  p.  169. 
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formule  résulte  de  rapplication  du  théorème  du  viriel  (^)  aux 
corps  matériels  considérés  comme  assemblage  de  points  animés 
d^un  mouvement  stationnaire.  Voici  comment  son  auteur  le  dé- 
montre (^). 

Soit  un  corps  de  volume  v  soumis  à  une  pression  extérieure 
uniforme  p  :  à  Tintérieur  de  ce  corps  agissent  les  forces  molécu- 
laires. La  résultante  de  ces  forces  sur  un  point  situé  à  l'intérieur 
du  corps  à  une  distance  de  la  surface  plus  grande  que  le  rajon 
d'activité  moléculaire  est  nulle  :  ces  points  ne  donnent  donc  rien 
dans  l'expression  du  viriel.  On  sait,  d'autre  part,  que  ces  forces  dé- 
terminent en  chaque  point  de  la  surface  une  pression  normale  N 
(pression  moléculaire  de  Laplacc);  par  suite,  tout  se  passe  comme 
si  nous  avions  un  corps  fictif  où  n'agisse  aucune  force  intérieure 
et  soumis  à  la  pression  extérieure  (p  -h  N).  Le  théorème  du  viriel 
donne  alors,  en  appelant  S4/W(v*  la  demi-force  vive  moyenne  du 
mouvement  moléculaire. 

Or  la  pression  moléculaire  N  est  proportionnelle  au  carré  de  la 
densité  et  par  suite  en  raison  inverse  du  carré  du  volume.  Si, 
d'autre  part,  on  admet  que  la  demi-force  vive  moyenne  du  système 
est  la  mesure  de  la  température  absolue  T,  on  peut  écrire,  en  ap- 
pelant R  une  constante, 

(«)  RT  =  (/> -H  J)  i;. 

Dans  tout  ceci  on  a  considéré  les  molécules  comme  de  simples 
points  matériels  sans  étendue;  en  d'autres  termes,  on  a  supposé 
le  covolume  nul.  En  poussant  plus  loin  son  analyse,  Van  der  Waals 
lient  compte  de  la  dimension  des  molécules  et  de  leur  constitution 
atomique,  et  montre  que  la  formule  (i)  doit  être  remplacée  parla 
suivante  : 

(2)  HT  =  (/>  + J)(r-Z.), 

ù  étant  un  multiple  du  volume  moléculaire. 


(')  Journal  de  Physique,  [i],  t.  H,  p.  a64;  1878. 

(■)  VA!f  DER  Waals,  Over  de  continuiteit  van  den  gas  en  Vloiesto/œstand. 
Leiden,  1878.  Traduction  aUemande  de  Roth,  Leipzig,  i88r. 
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Nous  laisserons  de  côté  ces  considérations.  Revenons  au  cas 
d*un  corps  formé  de  simples  points  géométriques.  Pour  obtenir  la 
relation 

on  a  supposé  que  la  pression  N  agissait  seulement  sur  la  surface 
extrême  du  corps;  en  réalité,  il  existe  une  pression  variable  dans 
toute  l'épaisseur  de  la  couche  comprise  entre  cette  surface  et  une 
surface  parallèle  menée  à  l'intérieur  à  la  distance  e,  e  étant  le 
rayon  d'activité  moléculaire.  Partageons  celle  couche  en  tranches 
par  des  surfaces  parallèles  infiniment  voisines  S|,  S2,  •  •  •«  S;  ces 
surfaces  délimitent  des  volumes  1^1,^2)  •  •  •>  ^î  soit  N/  la  pression 
moléculaire  qui  s'exerce  sur  la  surface  S,  :  le  viriel  total  dû  à  cette 
pression  variable  sera  en  réalité 

Posons 

2N/=N, 

et  soit  i^i  le  volume  intérieur  à  la  couche  d'épaisseur  £.  On  a 

En  remplaçant  iSN^ç^i  par  |Ni',  nous  commettons  donc  une 
erreur  plus  petite  que 

S  étant  la  surface  du  corps,  c'cst-à-dJre  une  erreur  qui  est  de 
l'ordre  du  rayon  de  la  sphère  d'activité  par  rapport  à  la  pression 
moléculaire  N. 

Nous  allons  montrer  qu'on  peut  trouver  rigoureusement  ce 
terme  négligé  ici,  et  de  la  formule  ainsi  complétée  nous  pourrons 
déduire  les  équations  fondamentales  de  la  capillarité. 

Le  théorème  du  viriel  appliqué  à  un  corps  soumis  à  une  pres- 
sion extérieure  uniforme  ^  et  à  des  forces  centrales  intérieures 

donne 

L^mw*  =  |2mm'r  cp(r)  -+-  \pv, 

mm'  ''^(r)  étant  la  force  qui  s'exerce  à  la  distance  r  enlre  les  deux 
masses  m  et  m'.  Remarquons  que  <p(r)  s'annule  à  une  très  petite 
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distance  e  et  qu'il  en  est  de  même  de  r^(r);  dès  lors  la  somme 

peut  se  calculer  par  un  procédé  tout  à  fait  analogue  à  celui  qu'on 
emploie  pour  calculer  dans  la  théorie  de  Gauss  le  potentiel  d'une 
masse  liquide  :  on  remplacera  la  somme  par  l'intégrale 

p'//r(p(r)  dç  dç\ 

p  étant  la  densité,  dv  et  cW  deux  éléments  de  volume  du  corps 
considéré,  et  l'on  calculera  cette  intégrale  par  le  procédé  indiqué 
par  M.  Moutier  (  *  ). 
On  trouve  ainsi 

//r  ç ( r)  rfv^  e/t^' r^  Av  —  AS, 
et  les  valeurs  des  constantes  x\  et  k  sont 

A=7c  /     r^©(/-)  dr. 

On  voit  que  A  est,  par  rapport  à  A*,  de  l'ordre  de  e.  L'expression 
du  viriel  devient 

vi,ntv»  =  |p»(Av  — AS) -+-§/>('. 
Mais  p^  est  inversement  proportionnel  au  carré  du  volume  : 


On  a  donc 


a 


Si„iiv«=î.(/,-i-i^4^*)_lAp«S 


ou 


(3)  RT=(/>--j)i.-iXS, 

en  posant 

a  =-J-aA%         X  =  Ap*. 


(•)  Annales  de  l'École  Normale  supérieure,  [a],  t.  III,  p.  70;  1871 
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Puisque  A  est  par  rapport  k  k  de  Tordre  de  e,  il  en  est  de  même 
de  "k  par  rapport  à  a. 

Si,  à  l'exemple  de  Van  dcr  Waals,  nous  négligeons  les  termes  de 
cet  ordre,  nous  retombons  sur  la  formule  donnée  plus  haut  :  cela 
revient  à  négliger  les  phénomènes  capillaires  devant  les  phéno- 
mènes ordinaires  de  dilatation.  Si  nous  tenons  compte  de  ce 
terme,  la  formule  (3)  peut  s'écrire 

(4)  RT  =  V-iXS, 

V  étant  une  fonction  du  volume  et  de  la  pression. 

Faisons  maintenant  subir  au  liquide  une  transformation  iso- 
thermique virtuelle  infiniment  petite*,  le  liquide  étant  supposé  in- 
compressible, p  ne  change  pas;  supposons  de  plus  que  la  pression 
extérieure  ne  change  pas  pendant  cette  transformation  :  alors  V 
et  )»  doivent  être  considérés  comme  constants,  et  Téquation  (4) 

donne 

SS  =  o, 

équation  qui,  par  une  transformation  connue,  devient 

R  "^  W  ~  ^^"^^•' 

R  et  R'  étant  les  deux  rayons  de  courbure  principaux  en  un  point 
de  la  surface. 

On  reconnaît  l'équation  de  Laplacc  dans  le  cas  particulier  des 
liquides  non  pesants. 

Considérons  maintenant  un  liquide  pesant  renfermé  dans  un 
vase.  Pour  avoir  le  viriel  de  ce  système,  il  faut  à  l'expression  (4  ) 
ajouter  deux  termes,  l'un  provenant  de  l'action  de  la  pesanteur 
sur  le  liquide,  l'autre  de  l'action  réciproque  du  vase  et  du  liquide. 
En  prenant  comme  axe  des  z  une  verticale,  le  viriel  de  la  pesanteur 
est 

Soit  m  M '!»(/•)  l'action  qui  s'exerce  a  la  distance  r  entre  une 
molécule  du  liquide  et  une  molécule  du  solide.  Le  viriel  mutuel 
de  ces  deux  corps  sera 

ou 

}pp'ffr^{r)dvclu, 
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dv  étant  un  élément  de  volume  du  liquide  et  du  du  solide.  Une  inté- 
grale de  cette  forme  se  rencontre  aussi  dans  la  théorie  de  Gauss. 
En  faisant  le  calcul  par  la  méthode  indiquée  précédemment,  on 
trouve 

\?p'ffr^{r)dvdu  =  A'pp'S'-  p.S', 

S'  étant  la  surface  du  liquide  en  contact  avec  le  solide,  p'  la  den- 
sité du  solide  et  A' une  constante  dont  la  valeur  est 


A'=  TT   /     r^'^{r)dr. 


Il  faudrait  encore  ajouter  le  viriel  du  vase  sur  lui-même  et  de  la 
pesanteur  sur  le  vase  ;  mais  il  est  bien  évident  que  ces  deux  termes 
sont  des  constantes  :  nous  les  supposerons  contenus  dans  V.  Le  vi- 
riel tolal  du  système  devient  alors 

qu'on  peut  écrire 

RT  =  V— J[p^/^</t'4-(X  — afjL)S'-T-XS]. 

S  est  ici  la  surface  libre  du  liquide.  On  reconnaît  que  la  quan- 
tité entre  crochets  est  exactement  de  la  môme  forme  que  le  po- 
tentiel dans  la  théorie  de  Gauss.  La  variation  du  premier  membre 
étant  nulle  dans  une  transformation  isothermique  infiniment 
petite,  il  en  est  de  même  de  la  variation  du  second  membre.  Or 
on  sait,  d'après  la  théorie  de  Gauss,  qu'il  suffit  d'annuler  cette  va- 
riation pour  trouver  toutes  les  équations  de  la  capillarité,  pour 
démontrer  par  exemple  la  constance  de  l'angle  capillaire,  ou  pour 
établir  la  loi  de  Jurin. 

On  voit  donc  qu'au  lieu  de  considérer,  avec  Laplace  et  Gauss, 
les  liquides  comme  formés  de  points  matériels  en  repos,  on  peut 
les  considérer  comme  formés  de  points  animés  d'un  mouvement 
oscillatoire  stationnaire  et  retrouver  encore  les  formules  fonda- 
mentales de  la  capillarité  qui  paraissent  aujourd'hui  bien  établies 
par  l'expérience.  Cette  conception,  évidemment,  n'est  pas  encore 
l'expression  rigoureuse  de  la  vérité,  et  la  preuve  en  est  que  la  for- 
mule de  Van  der  Waals  est  impuissante  à  représenter  exactement 
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la  dilatation  des  liquides  ;  néanmoins  il  semble  qu'on  ait  fait  un  pas 
de  plus  vers  la  réalité  en  supposant  les  molécules  des  corps  en 
mouvement,  après  les  avoir  tout  d'abord  considérées  comme  im- 
mobiles. 


FRIEDRICH  et  Wilhelm  KOHLRAUSCH.  —  Das  electrochemische  Suivaient 
des  Silbers;  zugicich  eine  experimentellc  Prûfruog  erdmagnetischer  Intensi- 
tâtsmessungen  (Équivalent  électrochimique  de  l'argent;  mesure  absolue  de 
l'intensité  du  magnétisme  terrestre);  Annalen  der  Physik  und  Cheniie, 
X.  XWII,  p.  i;  1886. 

Les  expériences  dont  il  est  question  dans  ce  Mémoire  ont  été 
exécutées  en  1881  et  en  i883  à  l'Institut  physique  de  Wurzbourg 
et  déjà  relatées  en  1884  dans  les  comptes  rendus  de  la  Société  de 
Physique  et  de  Médecine  de  cette  ville. 

Pour  déterminer  l'équivalent  électrochimique  de  l'argent,  c'est- 
à-dire  le  poids  d'argent  mis  en  liberté  en  une  seconde,  dans  un 
voltamètre,  par  un  courant  égal  à  un  ampère,  on  place  dans  le 
circuit  d'une  même  pile  une  boussole  des  tangentes  et  un  volta- 
mètre contenant  une  dissolution  d'azotate  d'argent.  Si  l'on  con- 
naît exactement  l'intensité  du  champ  magnétique  terrestre  au 
moment  de  l'expérience  et  à  l'endroit  où  se  trouve  l'aiguille  de  la 
boussole,  les  indications  de  cet  instrument  permettent  de  déter- 
miner, en  unités  absolues,  l'intensité  du  courant;  on  compare 
cette  intensité  au  poids  d'argent  déposé,  durant  un  temps  donné, 
dans  le  voltamètre. 

Le  plus  difficile,  dans  ce  genre  de  déterminations,  est  de  me- 
surer exactement  l'intensité  du  magnétisme  terrestre,  et  les  auteurs 
sont  ainsi  amenés  à  faire  une  étude  particulière  des  méthodes  qui 
peuvent  être  employées  dans  ce  but.  Ces  méthodes  sont  au  nombre 
de  trois  : 

I**  La  méthode  de  Gaiiss  qui,  comme  chacun  sait,  consiste  à 
observer,  d'une  part  la  durée  d'oscillation  d'un  barreau  aimanté 
suspendu  à  un  fil  sans  torsion,  d'autre  part  la  déviation  que  ce 
même  barreau,  placé  perpendiculairement  au  méridien  magné- 
tique, imprime  à  une  aiguille  de  boussole  placée  à  une  distance 
déterminée.  La  première  expérience  fait  connaître  la  grandeur  de 
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l'action  de  la  terre  sur  les  pôles  du  barreau,  c'est-à-dire  le  produit 
du  moment  magnétique  du  barreau  par  l'intensité  horizontale  du 
champ  terrestre  ;  la  seconde  donne  le  quotient  des  deux  mêmes 
quantités. 

2**  Une  méthode  que  les  auteurs  appellent  magnétique  bifilaire  : 
on  mesure  l'action  de  la  terre  sur  le  barreau,  non  plus  en  obser- 
vant les  ocillations  qu'elle  est  capable  de  produire,  mais  en  l'équi- 
librant par  la  torsion  d*im  système  bifilaire.  Cette  méthode  consiste 
donc  à  déterminer  la  torsion  nécessaire  pour  maintenir  le  barreau 
perpendiculaire  au  méridien  magnétique  et  à  observer  la  déviation 
qu'il  imprime  en  même  temps  à  un  autre  barreau;  on  a  l'avantage 
de  n'avoir  point  de  mesure  du  temps  à  effectuer,  ni  surtout  de 
moment  d'inertie  à  déterminer. 

3*^  Si,  dans  la  deuxième  méthode,  on  substitue  au  barreau 
aimanté  un  cadre  parcouru  par  un  courant,  on  aura  la  troisième 
méthode  appelée  galvanique  bifilaire  :  le  produit  de  l'intensité 
du  courant  par  la  surface  du  cadre  remplace  le  moment  magné- 
tique du  barreau;  cette  intensité  se  trouve  donc  déterminée  tout 
aussi  bien  que  le  champ  terrestre,  et  si  l'on  pouvait  employer  le 
même  courant  à  l'électrolyse  du  sel  d'argent,  on  serait  dispensé 
de  toute  autre  mesure  électromagnétique;  malheureusement, 
remploi  d'une  suspension  bifilaire  ne  comporte  que  de  faibles 
courants,  tandis  que  la  mesure  au  voltamètre  exige  une  intensité 
bien  supérieure;  le  magnétisme  terrestre  doit  donc  être,  dans 
tous  les  cas,  déterminé  d'une  manière  indépendante. 

L'une  de  ces  trois  méthodes  ayant  fourni,  pour  un  moment 
donné,  l'intensité  absolue,  on  doit  pouvoir  suivre  ses  variations 
afin  de  connaître  sa  valeur  exacte  pendant  le  passage  du  courant 
dans  le  voltamètre.  Les  instruments  qui  servent  à  étudier  ces  varia- 
tions se  composent,  en  général,  d'un  aimant  maintenu  par  ime 
force  constante  dans  une  direction  sensiblement  perpendiculaire 
au  méridien  magnétique  :  les  variations  de  la  déclinaison  n'ont 
pas  d'influence  sensible  sur  la  position  de  cet  aimant,  tandis  que 
les  variations  de  l'intensité  lui  impriment  de  légères  déviations. 
Deux  instruments  des  variations  ou  variomètres  ont  été  employés 
concurremment  :  le  premier  se  compose  essentiellement  d'un 
barreau  suspendu  à  un  bifilaire;  dans  le  second,  auquel  les  auteurs 
donnent  la  préférence,  le  barreau  se  trouve  maintenu  par  quatre 
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autres  barreaux  placés  autour  de  lui  perpendiculairement  au  mé- 
ridien et  donnant  un  champ  magnétique  beaucoup  plus  uniforme 
que  celui  des  deux  barreaux  employés  par  Lamont. 

On  n^a  pas  négligé  non  plus  de  tenir  compte  de  Tinfluence  que 
peuvent  avoir  sur  le  champ  magnétique  les  différentes  pièces ,  tou- 
jours plus  ou  moins  magnétiques  ou  diamagnétiques,  des  instru- 
ments; on  a  d'ailleurs  exclu,  autant  que  possible,  les  pièces  mé- 
talliques et  employé  de  préférence  le  bois  et  Tivoire. 

Dans  les  expériences  de  1881,  les  déterminations  du  magnétisme 

terrestre  ont  été  effectuées  par  la  méthode  de  Gauss  et  par  la 

méthode  galvanique  bifilaire;  la  première  a  donné,  pour  un  instant 

déterminé, 

0,19396; 

la  seconde,  pour  le  même  instant, 

0,19399. 

La  concordance  de  ces  deux  nombres,  obtenus  par  deux  méthodes 
toutes  différentes,  montre  avec  quel  soin  elles  ont  été  appliquées. 

La  boussole  des  tangentes  qui  sert  aux  mesures  électrochimiques 
se  compose  d^un  miroir  d'acier  aimanté  suspendu  par  un  fil  de 
cocon  au  centre  d'un  anneau  de  cuivre.  Ce  voltamètre,  dont  la  dis- 
position n'offre  rien  de  particulier,  renferme  une  dissolution  à  20, 
'6o  ou  40  pour  100  de  nitrate  d'argent  pur. 

Une   série   de   mesures   concordantes   a  donné,  comme   poids 

d'argent,  en  niinigrammes,  mis  en  liberté  en  une  seconde  par  un 

ampère, 

i,ii833. 

En  i883,  le  magnétisme  terrestre  est  déterminé  par  la  méthode 
magnétique  bifilaire. 

La  boussole  des  tangentes  se  compose  d'un  fil  de  cuivre  appliqué 
sur  la  circonférence  d'un  disque  de  verre  et  d'un  fragment  aimanté 
de  ressort  de  montre  suspendu  au  centre  par  un  fil  de  cocon;  un 
léger  miroir  de  verre  permet  d'observer  les  déviations  qui,  dans 
tous  les  instruments  employés  à  ces  recherches,  sont  mesurées 
par  la  méthode  de  réflexion. 

Ces  nouvelles  mesures  ont  donné  comme  résultat 

1,11822. 
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Si  Ton  songe  que  les  appareils  employés  dans  ces  deux  séries 
de  recherches  sont  différents,  que  Texactitude  des  résultats  obtenus 
dépend  de  la  précision  d'une  foule  de  mesures  indépendantes  les 
unes  des  autres,  que  l'intensité  du  magnétisme  terrestre  a  été 
déterminée  par  des  méthodes  diverses,  on  doit  reconnaître  que  ces 
nombres  présentent  une  concordance  remarquable.  Ils  ne  diffèrent 
d'ailleurs  que  très  peu  de  la  valeur  obtenue  par  lord  Rayleigh  et 
M"'  Sidgwick 

1,1179» 

mais  ils  s'écartent  notablement  du  nombre  trouve  par  M.  Mascart 

1,1 i56. 

Le  Mémoire  que  nous  venons  d'analyser  renferme  des  dévelop- 
pements intéressants,  au  point  de  vue  théorique,  sur  le  calcul  de 
Taction  électromagnétique  dans  les  boussoles  des  tangentes,  au 
point  de  vue  pratique  sur  la  mesure  des  dimensions  des  instru- 
ments, sur  la  graduation  de  leurs  échelles  et  sur  les  précautions  à 
prendre  dans  les  expériences  voltamé triques. 

A  ce  Mémoire  se  rattachent  des  Notes  antérieures  où  l'on  trouve 
décrits  la  plupart  des  instruments  employés  dans  ces  recherches; 
par  exemple,  les  instruments  des  variations  à  suspension  bifilaire 
ou  à  quatre  barreaux  déviants  sont  décrits  dans  le  tome  XV  des 
mêmes  Annales  ;  les  méthodes  employées  pour  la  mesure  absolue 
de  l'intensité  horizontale  du  champ  terrestre,  avec  une  théorie 
complète  de  la  suspension  bifilaire,  sont  exposées  dans  le 
tome  XVII.  C.  Rivière. 


S.  BIDWELL.  —  On  the  sensitivencss  of  sclcnium  to  light,  and  thc  dcvclopment 
of  a  similar  property  in  sulphur  (Sur  la  sensibilité  du  sélénium  et  du  soufre  à 
la  lumière);  PhiL  Mag.y  5'  série,  t.  XX,  p.  175 ;  i885. 

L'auteur  cherche  à  expliquer  les  propriétés  électriques  très 
curieuses  du  sélénium.  Selon  lui,  le  sélénium  contient  toujours 
des  quantités  plus  ou  moins  notables  de  séléniures;  et  c'est  à 
leur  électrolyse  qu'il  faut  attribuer,  par  exemple,  la  polarisation 
que  l'on  observe  dans  cette  substance,  après  que  Ton  y  a  fait  passer 
un  courant. 
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Ces  séléniures  doivent  être  particulièrement  abondants  au  voi- 
sinage des  lames  qui  servent  d'électrodes  et  au  contact  desquelles 
il  a  été  maintenu,  pendant  longtemps,  à  une  température  élevée. 
Le  recuit  que  Y  on  a  coutume  de  faire  subir  au  sélénium,  pour  le 
rendre  plus  sensible  à  la  lumière,  détermine,  d'une  part,  la  cris- 
tallisation de  celte  substance  et  favorise,  d'autre  part,  la  diffusion, 
dans  la  masse,  des  séléniures  formés  au  contact  des  électrodes. 

Le  sélénium  vitreux,  même  chargé  de  séléniures,  est  mauvais 
conducteur.  Lorsqu'il  est  cristallin,  il  est  sans  doute  très  isolant 
s'il  est  pur  ;  mais  de  très  faibles  quantités  de  séléniures  métalliques 
suffisent  pour  le  rendre  conducteur.  M.  Bidwell  a  trouvé,  en  effet, 
que  la  résistance  spécifique  d'un  échantillon  de  sélénium,  vendu 
comme  pur,  était  de  aSoo™^^»^  tandis  que  la  résistance  du  même 
sélénium,  coulé  dans  un  moule  en  cuivre,  était  environ  3ooo  fois 
moindre. 

On  peut  rapprocher  ces  faits  des  suivants  :  Le  mélange  de  plom- 
bagine et  de  gomme-laque  est  très  isolant,  tandis  que  le  soufre 
devient  passablement  conducteur  s'il  contient  un  peu  de  plomba- 
gine. Dans  le  premier  cas,  les  grains  de  cette  substance  sont  em- 
pâtés dans  la  gomme-laque,  tandis  qu'ils  restent  séparés,  dans  le 
deuxième,  des  petits  cristaux  de  soufre  et  forment  une  sorte  de 
réseau  conducteur. 

La  résistance  du  second  mélange  diminue  quand  on  augmente 
la  puissance  de  la  pile,  et  il  en  est  de  même  pour  le  sélénium.  On 
peut  admettre  que  la  conductibilité  est  produite,  en  partie,  par 
des  décharges  entre  les  parcelles  de  substance  conductrice  qui  ne 
se  touchent  pas. 

M.  Bidwell  donne  une  certaine  force  à  ses  arguments  en  repro- 
duisant, avec  le  soufre,  les  expériences  que  l'on  fait  d'ordinaire 
avec  le  sélénium. 

Il  prépare,  par  divers  procédés,  de  petites  plaques  de  soufre 
additionné  de  sulfure  d'argent.  La  résistance  de  l'une  d'elles  di- 
minue instantanément  de  moitié,  pour  reprendre  ensuite  sa  valeur 
initiale  quand  on  brûle  devant  elle  un  fil  de  magnésium. 

Une  autre  plaquette,  de  résistance  relativement  faible 
(looooo****"**),  fut  mise,  en  même  temps  qu'un  téléphone,  dans  le 
circuit  d'une  batterie  de  dix  éléments  deLeclanché;  puis  on  laissa 
tomber  sur  elle  un  faisceau  lumineux  rapidement  interrompu.  Le 


BIDWELL.  -  PILES  A  SOUFRE.  339 

téléphone  produisit  un  son  comparable  à  celui  que  Ton  peut 
obtenir  avec  un  bon  photophone  à  sélénium. 

Une  feuille  d'argent  exposée  à  la  vapeur  de  soufre,  jusqu'à  ce 
qu'elle  soit  noire  sur  les  deux  faces,  est  excessivement  sensible  à 
la  lumière. 

Ces  divers  échantillons  présentent,  comme  le  sélénium,  le  phé- 
nomène de  la  polarisation. 

L'auteur  considère  que  l'électrolyse  du  sulfure  d'argent  doit 
<ionner  naissance  à  un  dépôt  de  soufre  sur  l'anode.  Ce  dépôt  pour- 
rait arrêter  complètement  le  courant  si  le  soufre  ne  se  combinait, 
en  même  temps,  au  métal  (argent)  qui  forme  cette  électrode.  11 
en  résulte  que  la  résistance  sera  diminuée  si  l'on  facilite  cette 
combinaison.  Or  M.  Bidwell  montre,  par  plusieurs  expériences, 
que  la  sulfuration  de  l'argent  se  produit  bien  mieux  à  la  lumière 
que  dans  l'obscurité.  Il  badigeonne,  par  exemple,  une  feuille  d'ar- 
gent avec  une  dissolution  de  soufre  dans  le  sulfure  de  carbone  et 
l'expose,  au  fond  d'un  vase  rempli  d'eau,  aux  rayons  solaires,  de 
manière  qu'une  partie  reste  dans  l'ombre.  Celle-ci  est  à  peine 
jaunie  lorsque  le  reste  du  métal  est  fortement  bruni. 

Enfin,  si  l'on  fait  passer  un  courant  dans  un  mélange  de  soufre 
et  de  sulfure  d'argent,  au  moyen  de  deux  éleclrodcS;  l'une  en 
argent,  l'autre  en  fer  (métal  qui  se  combine  au  soufre  moins  faci- 
lement que  l'argent),  la  résistance  paraît  trente  fois  plus  grande 
lorsqu'on  fait  entrer  le  courant  par  le  fer,  que  s'il  entre  par  l'ar- 
gent. A.  Leduc. 


J.  BIDWELL.  —  On  the  génération  of  elcclric  curreats  by  sulphur  cclls  (Cou- 
ranls  engendrés  par  des  piles  à  soufre);  Phil.  Mag.j  5*  série,  t.  XX,  p.  3a8  ;  i8d5. 

L'auteur  forme  de  véritables  éléments  de  pile  au  moyen  de  deux 
lames  de  cuivre  et  d'argent  séparées  par  un  mélange  de  soufre  et  de 
sulfure  de  cuivre  ou  d'argent,  ou  mieux  encore  par  deux  couches 
de  sulfures  de  ces  métaux  adjacentes  à  chacun  d'eux.  Le  courant  va 
de  l'argent  au  cuivre  dans  ces  éléments.  L'un  d'eux,  formé  par  un 
mélange  de  5  parties  de  soufre  pour  i  partie  de  sulfure  de  cuivre 
compris  entre  deux  lames  carrées  de  o"',o3  de  côté  et  distantes 
de  o™,  3,  avait  une  force  électromotrice  de  o^®^So7  et  une  résistance 
intérieure  de  65oo  ohms.  Si  l'on  augmente  la  proportion  de  sul* 
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fures,  la  résistance  diminue;  mais  il  en  est  de  même  de  la  force 
électromotrice  :  celle-ci  disparaît  complètement  si  Ton  emploie  le 
sulfure  de  cuivre  exempt  de  soufre  libre. 

Si  Ton  remplace  le  mélange  ci-dessus  par  du  sulfure  d'argent 
seul,  on  voit  se  produire  un  courant  de  sens  contraire  à  celui 
qu^on  obtenait  précédemment.  Il  ne  se  produit  plus  de  courant  si 
Ton  remplace  l'argent  par  l'or  ou  le  fer.  Le  courant  que  fournit  le 
couple  cuivre-argent  contenant  du  soufre  additionné  de  sulfure  est 
diminué  par  Faction  de  la  lumière  et  augmente  quand  on  élève  la 
température.  L'auteur  n'a  pas  déterminé  si  l'influence  était  exercée 
sur  la  force  éleclromotrice  ou  sur  la  résistance. 

M.  Bidwell  a  observé,  en  outre,  un  phénomène  analogue  à  celui 
que  Faraday  a  découvert  sur  des  lames  de  cuivre  ou  d'argent 
plongées  dans  une  dissolution  de  sulfure  de  potassium.  Âpres 
avoir  fait  passer  un  courant  dans  un  mélange  de  soufre  et  de  sul- 
fure d'argent,  il  constate  un  courant  de  polarisation  de  très  courte 
durée,  puis  un  courant  de  même  sens  que  le  premier  et  qui  peut 
durer  plusieurs  heures;  celui-ci  fut  suivi,  au  moins  dans  un  cas, 
d'un  courant  inverse.  A.  Leduc. 


HOPKINSON.  —  On  an  unnoticcd  danger  in  certain  apparatus  for  distribution  of 
electricity  (Sur  le  danger  que  présentent  certains  appareils  pour  la  distribution 
de  l'élcctricitc);  PhiL  Mag,,  b*  série,  t.  XX,  p.  292;  i885. 

Parmi  les  dispositions  que  l'on  peut  employer  pour  combiner 
les  avantages  des  générateurs  d'électricité  à  potentiel  élevé  avec 
l'emploi  d'appareils  d'éclairage,  par  exemple,  dont  le  potentiel 
soit  relativement  bas,  une  de  celles  qui  semblent  promettre  le 
plus  consiste  dans  l'usage  de  générateurs  secondaires.  L'auteur 
fait  observer  le  danger  qu'il  peut  y  avoir  à  employer,  dans  ce 
système,  des  bobines  d'induction  de  capacité  électrostatique  con- 
sidérable, même  si  l'isolement  du  circuit  principal  et  du  circuit 
primaire  du  générateur  secondaire  est  parfait.  Il  montre  que, 
dans  certaines  conditions,  une  personne,  venant  à  toucher  le  cir- 
cuit secondaire,  peut  se  trouver  traversée  par  un  courant  supérieur 
à  o'*'"P,3,  et  il  est  douteux  que  Ton  puisse  supporter,  pendant  un 
temps  sensible,  un  pareil  courant.  A.  Leduc. 


CORNU.  -  SPECTUE  DE  L'HYDROGÈNE. 


341 


SUR  LE  SPECTRE  ULTRA-YIOLET  DE  L'RTDROftËHE; 

Par  M.  A.  CORNU. 

Après  avoir  préparé  des  tubes  à  hydrogène  pur  raréfié  par  le 
procédé  décrit  précédemment  [p.  100  (*  )],  mon  premier  soin  a  été 
de  les  utiliser  à  Tobtention  de  clichés  photographiques  permettant 
des  mesures  précises. 


(')  La  figure  donnée  (p.  101)  et  la  description  de  l'appareil  renferment  une  petite 
inexactitude  qu'on  doit  rectifier  comme  il  suit  : 

La  branche  capillaire  RNP,  soudée  en  P  à  la  base  du  tube  barométrique,  présente 
deux  courbures  à  angle  droit;  dans  la  portion  PN  le  niveau  N  du  mercure  est 
Hans  le  m«^mo  plan  horizontal  que  dans  la  r.uvcUe  mobile  M. 


La  manœuvre  convenable  de  celte  cuvette  permet  de  faire  varier  à  volonté  ce 
niveau  N  du  mercure  dans  la  branche  capillaire  NP. 

Ainsi,  en  abaissant  suffisamment  la  cuvette  M,  on  amène  en  P  le  niveau  du 
mercure  et  par  suite  on  fait  pénétrer  le  gaz  bulle  à  bulle  dans  la  chambre  vide  de 
l'appareil;  inversement,  en  élevant  la  cuvette,  on  amène  le  niveau  au  point  de 
croisement  R,  et  on  le  fait  écouler  par  la  branche  RS  faisant  fonction  de  siphon. 
On  a  recours  à  cet  écoulement  de  mercure  pour  entraîner  des  bulles  de  liquide 
introduites  fortuitement,  soit  dans  la  branche  RNP,  soit  même  dans  la  branche  DR 
sous  l'action  de  l'aspiration  qui  accompagne  le  mouvement  rapide  du  mercure. 

/.  de  Phys.,  a»  série,  t.  V.  (Août  1886.)  a4 
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Les  clichés  obtenus  pendant  la  préparation  des  tubes  pour  con- 
trôler la  purification  progressive  du  gaz  donnaient  déjà  des  élé- 
ments de  mesure  grâce  à  un  spectre  de  comparaison  formé  de 
raies  connues  (étincelle  jaillissant  entre  deux  pointes  d'un  alliage  à 
poids  égaux  de  cadmium,  de  zinc  et  d'aluminium). 

Mais  ces  spectres  ne  présentaient  ni  assez  de  finesse  ni  assez  de 
dispersion  pour  donner  des  mesures  utiles. 

Les  clichés  définitifs  ont  été  obtenus  à  Taide  du  réseau  Ruther- 
furd  et  du  cercle  Brunner  suivant  la  disposition  employée  pour  la 
mesure  des  longueurs  d'onde  des  raies  très  réfrangibles  {Journal 
de  Physique,  i*"*  série,  t.  X,  p.  /\i5). 

L'intérêt  consistait  à  obtenir  sur  le  même  cliché  toutes  les  raies 
ultra-violettes  de  l'hydrogène  qu'il  serait  possible  de  photographier. 
L'intensité  des  plus  réfrangibles  étant  très  faible,  j'ai  dû  me  borner 
à  l'emploi  du  spectre  du  premier  ordre,  les  essais  tentés  avec  les 
spectres  d'ordre  supérieur  n'ayant  pas  permis  d'obtenir  les  plus 
réfrangibles;  malgré  celte  précaution  de  prendre  le  spectre  le  plus 
intense,  il  n'a  pas  fallu  moins  de  trois  heures  et  demie  d'exposi- 
tion pour  obtenir  sur  plaques  à  la  gélatine  des  clichés  satisfaisants 
au  double  point  de  vue  de  la  finesse  des  raies  et  de  l'étendue  du 
spectre. 

Un  examen  préliminaire  m'ayant  permis  de  vérifier  que  la  série 
des  raies  obtenues  avec  l'hydrogène  purifié  coïncidait  sensiblement 
avec  celle  que  M.  le  D""  Iluggins  a  découverte  dans  le  spectre  des 
étoiles  blanches  (*),  j'avais  remis  à  une  époque  ultérieure  l'étude 
micromélrique  de  ces  clichés;  j'ai  pu  récemment  effectuer  cette 
étude  dont  voici  le  résumé,  ainsi  que  les  résultats  numériques; 
elle  sera  précédée  d'une  description  succincte  des  méthodes  d'ob- 
servation et  des  appareils  employés. 

Dispositif  optique.  —  Le  réseau  Rutherfurd  sur  verre,  désar- 
genté pour  la  circonstance  (^),  a  été  employé  par  réflexion  sur  la 


(  »  )  Comptes  rendus,  t.  XC,  p.  72. 

(*)  On  augmente  dans  une  proportion  considérable  Tintensité  du  spectre  visible 
des  réseaux  sur  verre  en  argentant  la  surface  slriée  ci  observant  les  faisceaux 
diffractés  par  la  surface  intérieure,  par  conséquent  ayant  traversé  deux  fois  Té- 
paisseur  du  verre. 

Les  faisceaux  diffractés  par  la  surface  extérieure  ne  participent  pas  autant  à  cet 
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face  striée,  la  face  parallèle  étant  noircie  par  une  couche  de  vernis 
(bitume  de  Judée  dissous  dans  la  benzine). 

La  position  adoptée  sur  la  plate-forme  du  goniomètre  est  celle 
qui  correspond  à  la  diffraction  normale  du  premier  spectre  de 
droite  pour  la  région  moyenne  du  spectre  à  observer. 

L'incidence  correspondante  i  a  été  calculée  par  la  formule 

a(5in  i -f-  sino)  —  nX, 

dans  laquelle  on  a  substitué  /?  ==  i ,  o  r^  o,  )v  =  890  et  a  =  agSojSi 
(l'unité  étant  le  millionième  de  millimètre).  On  trouve  ainsi 

d'où  l'on  conclut  l'angle 

180"  — 2 i'^  73°5o', 

que  doit  faire  le  faisceau  réfléchi  avec  la  direction  du  faisceau 
sortant  du  collimateur. 

La  partie  capillaire  des  tubes  à  hydrogène  illuminée  par  l'étin- 
celle d'induction  était  placée  parallèlement  à  la  fente  du  collima- 
teur et  à  une  très  petite  distance  de  cette  fente;  l'illumination 
était  produite  par  l'étincelle  d'une  bobine  d'induction  de  5o*^"* 
actionnée  par  huit  couples  Bunsen. 

Les  clichés  définitifs  ont  été  obtenus  avec  les  tubes  n°*  20,  21  et 
2i;  le  plus  brillant  était  le  n°21  à  électrodes  d'aluminium  ;  les  deux 
autres,  n°*  20  et  24,  k  gaines  de  papier  d'élain  suivant  la  disposition 
de  M.  Salet,  étaient  un  peu  moins  brillants;  mais  la  purification 
du  gaz  y  paraissait  plus  complète,  en  ce  sens  que  les  raies  spec- 
trales étrangères  à  la  série  stellaire  y  étaient  moins  apparentes. 

Remarque  sur  Vinjluence  de  la  matière  des  tubes.  —  Au 
point  de  vue  photographique,  l'épaisseur  du  tube  de  verre  que  les 


accroissement  d'intensité,  comme  si  les  sillons  du  diamant  étaient  empâtés  par 
l'argenture;  on  a  donc  en  général  intérêt  à  désargenter  le  réseau  par  un  lavage  à 
Tacide  nitrique  dilué  lorsqu'on  veut  observer  des  radiations  ultra-violettes  absor- 
bables  par  le  verre. 

Si  l'on  opère  avec  précaution,  les  opérations  d'argenture  ou  de  désargenture, 
même  réitérées  souvent,  ne  paraissent  aucunement  altérer  le  réseau  ;  il  faut  pour 
cela  avoir  soin  de  frotter  doucement  la  surface  striée  dans  le  sens  des  traits  avec 
du  coton  cardé  imbibé  des  liquides  nécessaires  aux  lavages. 


344  CORNU. 

radiations  ultra-violeltes  sont  obligées  de  traverser  est  une  cause 
d'absorption  qui  tend  à  eflacer  les  raies  les  plus  réfrangibles.  Je 
n'ai  pas  trouvé  de  moyen  simple  capable  de  l'éliminer. 

L'amincissement  du  tube  par  rodage  plan,  assez  facile  à  exé- 
cuter, fait  disparaître  la  lentille  cylindrique  que  forme  naturelle- 
ment le  tube  capillaire,  mais  diminue  d'une  manière  très  appré- 
ciable le  diamètre  apparent  du  filet  incandescent,  par  conséquent 
la  quantité  de  radiation  utilisable.  Divers  essais  tentés  dans  cette 
voie  n'ont  pas  donné  d'amélioration  bien  sensible;  je  ne  les  ai  pas 
d'ailleurs  poursuivis  bien  loin,  ayant  promptement  reconnu  que 
les  radiations  à  observer  ne  sont  pas  de  celles  que  le  verre  absorbe 
avec  énergie  :  je  me  suis  même  assuré,  par  une  expérience  directe, 
qu'une  petite  épaisseur  de  verre  ordinaire  (crown-glass)  n'exerce 
sur  les  radiations  de  même  réfrangibilité  qu'une  influence  rela- 
tivement insignifiante. 

L'expérience  consiste  à  photographier  le  spectre  de  la  lumière 
des*nuées  à  travers  les  vitres  ordinaires  des  fenêtres.  On  obtient  en 
une  demi-heure,  avec  les  plaques  à  la  gélatine,  le  spectre  de  la  lu- 
mière du  Soleil.  On  y  reconnaît  toutes  les  raies  sombres  caracté- 
ristiques jusqu'au  delà  de  r,  c'est-à-dire  au  delà  de  la  radiation 
).  =  3i4.  Le  spectre  de  l'hydrogène  qu'il  s'agissait  de  photographier 
ne  devant  pas  dépasser  )v  =  3-o,  l'influence  fâcheuse  du  verre  tra- 
versé doit  donc  être  assez  faible  pour  pouvoir  être  facilement 
compensée  par  un  léger  surcroît  dans  la  durée  d'exposition  (*). 

Réglage  et  mise  au  point.  —  Le  réglage  du  réseau  du  colli- 
mateur et  de  la  lunette  se  fait  d'abord  optiquement  en  employant 
la  lumière  de  la  soude,  conformément  aux  règles  indiquées  dans 
une  autre  publication  {Annales  de  V Ecole  Nonnale,  2*  série, 
t.  IX,  p.  i>. i).  On  substitue  le  porte-plaque  photographique  à 
l'oculaire    de  la   lunette    en   déterminant   la  diflerence   des  lec- 


(')  Celte  conclusion,  nu  peu  vague,  d'après  ce  (fui  précède,  devienl  au  conlraire 
parfaitement  précise  lorsque  Ton  connaît  la  loi  rapide  que  suit  le  pouvoir  absorbant 
du  verre  avec  lu  réfrangibilité  des  radiations  transmises  :  cette  loi  étudiée  avec  soin 
sur  diverses  espèces  de  matières  transparentes  est  une  exponentielle  d'exponen- 
tielle de  la  longueur  d'onde,  ainsi  (|ue  cela  résulte  d'une  longue  série  d'expériences 
dont  on  trouvera  le  détail  dans  le  Compte  rendu  du  Congrès  de  filoU^  i88.|; 
Mémoires^  p.   io3). 
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tures  des  tirages  correspondant  à  la  même  radiation.  Comme 
les  objectifs  quartz -fluorine  sont  remarquablement  achromati- 
ques, le  tirage  reste  constant  pour  une  étendue  considérable  dans 
Téchelle  des  réfrangibilités  :  c'est  ce  qu'on  peut  constater  en 
cherchant  méthodiquement,  millimètre  par  millimètre,  le  tirage 
de  la  lunette  donnant  le  maximum  de  netteté  photographique  des 
spectres  difiraclés;  si  l'on  constate  une  variation  appréciable  dans 
la  position  du  foyer  de  la  lunette  photographique  par  rapport  au 
foyer  des  rayons  visibles,  on  le  répartit  moitié  sur  le  tirage  de  la 
lunette,  moitié  sur  celui  du  collimateur. 

Les  plaques  photographiques  (gélatinobromure  du  commerce) 
ont  5*"  de  longueur  sur  3*™  de  hauteur;  elles  fournissent  un  champ 
de  plus  de  a**  de  largeur  offrant  une  netteté  satisfaisante. 

Les  épreuves  présentent  en  dehors  des  raies  spectrales  prove- 
nant des  tubes  à  hydrogène  incandescents  celles  de  Tétincelle  de 
l'alliage  des  trois  métaux  (Cd,  Zn,  Al);  ces  dernières  se  distin- 
guent des  premières  par  leur  faible  hauteur  :  plusieurs  clichés 
portent  en  outre  deux  repères  constitués  par  deux  impressions  de 
l'image  réfléchie  de  la  fente  du  collimateur  obtenue  en  plaçant  la 
lunette  à  ±  3o'  de  la  direction  du  faisceau  réfléchi  par  le  réseau. 
Ces  deux  repères  servent  à  déterminer  les  déviations  de  chaque 
raie  spectrale  et,  par  suite,  à  en  calculer  la  longueur  d'onde. 

Obtention  d^un  cliché.  —  Le  cercle  Brunner  permet  aisément 
la  substitution  de  la  lunette  photographique  (à  porte-plaque)  à  la 
lunette  à  vision  directe  ou  optique  (*)  :  on  commence  par  fixer  le 
réseau  sur  la  plate-forme  centrale  sous  l'incidence  adoptée  et  l'on 
mesure  cette  incidence,  dont  l'invariabilité  ne  dépend  que  de  la 
fixité  relative  du  réseau  et  du  collimateur.  Cette  opération  se  fait 
avec  la  lunette  optique. 

On  substitue  la  lunette  photographique  et  l'on  en  fixe  l'alidade 
à  l'azimut  des  radiations  à  observer,  défini  par  exemple  par  la  dé- 
viation A  comptée  à  partir  du  faisceau  réfléchi.  On  met  en  action 


(*  )  Celte  disposition  commode,  obtenue  par  l'emploi  de  deux  fourchettes  sur  IV 
lidade  de  la  lunette,  n'est  pas  indispensable  pour  ce  genre  d'observations;  il  suffit 
d'ajuster  sur  le  corps  de  la  lunette,  supposé  fîxé  à  l'alidade,  deux  tirages,  l'un  qui 
soutient  le  porte-plaque,  ou  châssis  photographique,  l'autre  l'oculaire. 
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la  source  de  ces  radiations  pendant  la  durée  nécessaire  à  l'impres- 
sion photographique;  dans  le  cas  présent,  on  laissait  le  tube  à  hy- 
drogène incandescent  devant  la  fente  :  cette  durée  peut  varier  de 
vingt  minutes  à  trois  heures.  A  la  fin,  on  substituait  au  tube  Tétin- 
celle  condensée  jaillissant  entre  deux  électrodes  de  l'alliage  des 
trois  métaux  :  l'étincelle  doit  jaillir  transversalement  à  la  fente, 
pour  éviter  certains  effets  de  parallaxes;  cinq  à  dix  secondes  suf- 
fisent pour  donner  les  raies  principales.  Ces  raies,  bien  que  su- 
perposées à  celles  du  spectre  précédent,  s'en  distinguent  à  pre- 
mière vue  par  leur  faible  longueur  et  leur  impression  vigoureuse. 

Enfin,  si  l'on  veut  aussi  fixer  deux  repères  donnant  l'origine  et  la 
valeur  angulaire  des  déviations,  on  utilise  l'étincelle  d'induction  de 
l'alliage  pour  produire  deux  impressions  de  l'image  réfléchie  de  la 
fente  du  collimateur.  A  cet  effet,  on  détache  avec  précaution  la 
pince  de  l'alidade  et,  sans  toucher  au  corps  de  la  lunette  photogra- 
phique (ce  qui  pourrait  produire  des  torsions  permanentes),  on 
amène  l'alidade  à  dz  3o'  de  l'azimut  qui  donnerait  l'image  réfléchie 
de  la  fente  au  milieu  du  champ;  deux  secondes  suflisent  pour 
l'impression  photographique  el  l'on  obtient  par  cet  artifice  deux 
repères  qui  définissent  les  raies  ayant  pour  déviation  A  -+-  3o' 
et  A —  3o'  par  rapport  au  rayon  réfléchi. 

Comme  contrôle  de  la  fixité  de  l'appareil,  il  est  bon  de  recom- 
mencer la  mesure  de  l'incidence  en  remettant  la  lunette  optique 
à  la  place  de  la  lunette  photographique. 

La  plaque  est  développée  avec  une  solution  saturée  (3o  pour  i  oo) 
de  sulfate  de  fer  mélangée  à  trois  fois  son  volume  d'une  solution 
saturée  (3o  pour  loo)  d'oxalate  neutre  de  potasse;  il  est  souvent 
utile  de  ralentir  le  développement  en  ajoutant  deux  ou  trois 
gouttes  (pour  20"  du  mélange)  d'une  solution  de  bromure  de  po- 
tassium à  10  pour  100. 

Le  cliché  est  fixé  par  une  solution  à  10  pour  100  d'hyposulfite  de 
soude  et  de  2  à  3  pour  100  d'alun  ordinaire;  il  est  lavé  et  séché. 

Relevé  nxicroméirique  des  clichés,  —  Le  cliché  est  posé  sur 
le  chariot  d'un  micromètre  à  vis  fixé  à  la  plate-forme  d'un  micro- 
scope dont  l'oculaire  porte  un  réticule  à  deux  traits  rectangulaires; 
on  règle  l'orientation  du  trait  parallèle  à  la  vis  en  dirigeant  ce  trait 
suivant  le  déplacement  d'un  point  bien  net  du  cliché  choisi  sur  la 
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croisée  des  traits.  On  règle  alors  l'oricn talion  du  cliché  de  façon 
fjue  les  raies  spectrales  soient  parallèles  à  l'autre  trait  du  rélicule. 

Il  n'est  pas  utile  d'employer  un  grossissement  supérieur  à  vingt 
ou  vingt  cinq  diamètres;  on  a  même  intérêt,  lorsqu'on  veut  relever 
des  raies  isolées  extrêmement  faibles,  à  diminuer  encore  le  gros- 
sissement et  à  le  réduire  à  quatre  ou  cinq  diamètres  ;  l'éclairage 
du  cliché  s'obtient  à  l'aide  d'un  verre  finement  dépoli  placé  au- 
dessous,  et  fortement  éclairé  par  le  miroir  concave  du  microscope. 

Les  pointés  sont  effectués  au  moins  deux  fois  pour  éviter  les 
erreurs;  on  profile  de  cette  nécessité  pour  éliminer  l'erreur  pério- 
dique presque  inévitable  de  la  vis,  en  recommençant  la  mesure  à 
partir  d'une  nouvelle  origine  distante  de  ^  pas;  à  cet  effet,  on  dé- 
place le  cliché  sur  le  chariot,  de  manière  que  le  poinlé  de  la 
même  raie  diffère  d'un  demi-tour  comparé  à  la  première  série. 

Quelquefois  la  vis  présente  une  erreur  progressive  dans  la  lon- 
gueur des  pas  successifs;  on  l'atténue  et  même  on  l'élimine  le 
plus  souvent  en  opérant  de  la  manière  suivante.  Après  avoir 
effectué  la  première  série  de  pointés,  on  retourne  le  cliché  bout 
pour  bout  et  l'on  recommence  une  nouvelle  série  de  pointés 
qu'on  écrit  sur  le  carnet  d'observations,  en  regard  de  la  précédente, 
de  manière  à  pouvoir  additionner  à  vue  les  deux  lectures  corres- 
pondant à  la  même  raie.  On  vérifie  que  la  somme  de  ces  deux 
lectures  est  sensiblement  constante.  Cette  vérification  est  précieuse 
pour  éviter  les  erreurs  d'inadvertance  ;  de  plus  elle  donne,  par  les 
limites  entre  lesquelles  sont  comprises  les  divergences,  une  idée 
de  la  grandeur  des  erreurs  fortuites  et,  par  la  variation  progressive 
de  la  valeur  moyenne  de  la  somme  constante,  elle  fournit  la  gran- 
deur de  l'erreur  systématique  progressive  de  la  vis. 

Lorsque  les  mesures  micromélriques  sont  relatives  et  non  pas 
absolues,  la  vis  est  presque  toujours  sulïisamment  bonne  pour 
qu'on  puisse  trouver  un  intervalle  d'un  grand  nombre  de  pas  où 
l'erreur  de  proportionnalité  des  mesures  soit  négligeable  (*). 


(*)  On  (Iclcrmine  aisément  cette  erreur  d'après  la  variation  de  la  somme 
moyenne  des  deux  lectures  correspondant  ù  une  mùme  raie  au  voisinage  du 
milieu  des  deux  raies  extrômcs. 

C'est  ce  qu'on  peut  démontrer  de  la  manière  suivante  : 

Soit  z  la  lecture  du  micromètre  exprimée  en  tours  et  fractions  de  tour  :  une 
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Exemple  de  calcul  numérique. 

Il  ne  sera  peut-être  pas  inutile  d^exposer  rapidement  le  mode 
de  calcul  numérique  des  longueurs  d'onde  du  cliché  Rg  qui  a 
fourni  les  mesures  données  plus  loin. 

i"  Constantedu  réseau.  —  Elle  a  été  déterminée  le  1 3  juin  1884 
en  observant  les  trois  premiers  spectres  de  droite  de  la  lumière  de 
la  soude,  raie  D2(X=  588,89  adopté)  : 

Azimut 
de  la  lunellc.  Diiïérenccs. 


180** —  2*  =  73.5o.  12 


011 
Direction  du  collimateur ... .     36o^+    90.  o.  o 

»           du  faisceau  réfléchi.  876.  9.48 

i*' spectre  de  droite  (raie  Dj).  359.52.36  11=16.17.12 

2*          »              »             »        .  346.34.   3  Aj=:29.35.|5 

3*          »               y             i>        .  ^  334. 3o.  o  A3  =:=  ^^1 .39.48 


longueurs  du  cliché  mesurée  par  la  difîércnce  de  deux  lectures  z^^z  serait  donnée, 
si  la  vis  était  parfaitement  régulière,  par  rcxprcssion  simple 

x=  {z  —  zjb, 

b  étant  la  longueur  du  pas  de  la  vis;  s'il  y  a  une  progression  dans  le  pas,  on  peut 
représenter  la  correction  à  faire  aux  lectures  z  par  un  terme  en   z^  alTecté  d'un 
coefficient  très  petit  c. 
On  aura  donc 

(I)  x  =  {z-z,)b  +  {z^-zl)c. 

Si  Ton  recommence  les  lectures  à  partir  d'une  autre  origine  z^  et  en  sens  inverse, 
on  aura  de  même 

X  ~  {z^—  z')b  -^{z\  —  z'')c. 

Si  5,  et  z^  sont  les  lectures  des  deux  raies  extrêmes,  lectures  communes  à  la  série 
directe  et  à  la  série  inverse,  z  et  z'  les  couples  de  lectures  correspondant  à  une 
même  raie  dans  les  deux  siM'ici»,  on  a  entre  z  cl  z'  la  relation  suivante  obtenue  en 
retranchant  membre  à  membre  les  deux  équations  ci-dessus 

(2)  {Z-irZ'-Z-Z^)b-\-(Z^-^'Z'  -Z\-Ziyc  =  0. 

Cette  relation  se  simplifie  si  Ton  use  d'approximations  successives.  Négligeant 
d'abord  le  terme  alTecté  de  c,  il  vient 

(3)  .  5  +  ^=5,-4-^,; 
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On  conclut  d*abord  l'angle  d'incidence  de  la  difTérence  des  deux 
premiers  azimuts 

2i  =  i8o«— 73*»5o'ia',         d'où         *=  53»4'54". 

Les  différences  A|,  A2,  A3  sont  les  angles  que  font  les  faisceaux 
diffractés  avec  le  faisceau  réfléchi. 

,1  !>« 

I  \ 

\  ,rv 

La  formule  qui  lie  Tincidence  i=  NRI,  la  longueur  d'onde  )., 
l'ordre  du  speclre  n  et  la  déviation  o„=:NRD«,  à  la  constante  a 


c'csl  la  relation  existant  entre  z  qI  z'  lorsque  la  vis  a  tous  ses  pas  égaux,  relation 
très  approximativement  vcrifiée  avec  la  plupart  des  micromètres. 
Pour  obtenir  une  valeur  approchée  du  terme  correctif,  écrivons 

z -^  z' =  Z,-h  Z^-{-  ^[{Z^Z,){Z-r-Zj-{-{z'-Z,){z'-hZjl 

et  substituons  la  valeur  approchée  z'—  z^—  z^—  z,  tirée  de  (3),  il  vient 

z  -i-  z  =^  -«0 "4-  •«, -H  y  ( ^  —  ^o'\^~^^a       ■**         *^i  )• 

Kliminant  z'  dans  la  parenthèse  par  la  valeur  approchée 

Sj —  z  =  z        -S,, 
il  viendra 

c 

(l)  z  -h  z  ^^  Z^-h  Z^ —  ■'â^'^ —  ^o)('^i — ^)' 

Cette  seconde  approximatinn  est  bien  suffisunto  ;  elle  donne  la  loi  suivant  laquelle 
varie  la  somme  presque  constante  des  deux  lc(!tures  d'une  même  raie:  on  voit 
que  le  terme  correctif  est  maximum  pour  z  —  c^  =  5,  -  5  ou  5  =:  ^  (  c,  -i-  5^),  c'est- 
à-dire  pour  le  point  qui  correspond  au  milieu  des  deux  lectures  extrêmes. 

c 

La  valeur  du  maximum  est  égale  a  -7  (-|—  ^„)'»  cHc  permet  d'obtenir  le  coeffi- 
cient c  d'après  la  valeur  de  la  diiïércnce  entre  la  moyenne  de  la  somme  ^  -hs'  au 
Voisinage  de  z^  ou  z^  et  la  moyenne  de  -s  -f-  5'  au  voisinage  de  -^{z^-h  z^). 

On  voit  que  cette  erreur  croit  comme  le  cari-é  de  l'intervalle  -5, —  5,  des  Icc- 
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du  réseau  est,  comme  Ton  sait, 

a (  sin  i  -T-  sin  0;,  )  =  /i  X  ; 

les  angles  o  positifs  sont  comptés  positivement  à  partir  de  la  nor- 
male RN  vers  le  faisceau  incident  RI. 
On  l'écrit  sous  la  forme 

.      l -h  0.7  l  —  0./ 

2 a  sin cos =  /i  a: 

2  1 

si  l'on  pose 


on  aura  la  formule  calculable  par  logarithmes 


na  sin  —  cos 

2 


a'""^)""^* 


D'après  la  figure  ci-jointe,  où  reconnaît  que  l'angle  A;,  repré- 
sente la  déviation  FRD„  du  faisceau  diffracté  RD^  relativement  au 
faisceau  réfléchi  RF  compté  dans  le  sens  positif  conventionnel. 


tures  c\trùmcs;  on  est  donc  maître  de  la  rendre  aussi  petite  que  l'on  veut  en  ré- 
duisant cet  intervalle. 

Il  est  bon  de  se  rendre  compte  de  l'influence  qu'exerce  celte  erreur  sur  la  valeur 
de  X  donnée  par  la  moyenne  des  deux  séries 

(5)  X   --{z  —  z^-^  z^ —  5')o-4-jC(r' —  5j-t-5j  —  5')» 

à  cet  efl'et  on  éliminera  z'  à  l'aide  de  la  relation  {\)  dans  le  terme  en  b  et  Ton 
négligera  les  termes  en  c';  on  trouve  aisément 

(G)  X  =  b{z—z,)\i^  v(^-, -+--.—  -=) 


Jusqu'ici  le  coefficient  b  est  resté  indélerniiué  :  on  peut  le  déterminer  par  la 
condition  de  connaître  en  valeur  absolue  la  distance  correspondant  aux  lectures 
extrêmes  2, —  z^.  Soit  X  cette  longueur;  on  aura  par  définition 

\-^b{z^-z^)---c{z\-zl) 
Eliminant  bj  on  conclura 

1  -L- 

b 


«     1-Ht(25, —  Z^ — Z) 


X=  \ 


c 
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Des  trois  déviations  A|,  A2,  A3  observées  on  conclut 

Ioga  =  3,46-83     3,46791     3,46790 

dont  la  moyenne 

loga  =  3,46788         (a  =  2936,8) 

a  été  adoptée  pour  les  calculs  ultérieurs. 

Une  seconde  détermination  effectuée  le  i3  juin  i884  a  conduit 
exactement  au  même  résultat. 

2°  Distance  angulaire  et  déviation  des  deux  repères  dans  le 
cliché  Kfi.  —  Le  cliché  Rg  a  été  obtenu  le  i3  juin  1884  avec  le 
tube  à  gaine  n°  2i  et  une  durée  d'exposition  de  trois  heures  et 
demie  : 

O         /       If 

La  lunette  était  à  l'azimut    4 '40.0  pendant  l'exposition. 
»  »  i3.3o.o  pour  le  repère  n**  1. 

»  »  i6.3o.o  ))  n"  2. 


t  \tf 


d'où  l'on  conclut  par  différence   que  les  points  des  clichés  sur 
lesquels  se  trouvent  ces  repères  correspondent  aux  déviations  A' A 
avec  le  rayon  réfléchi  : 

A'  =  lo^^^o'o"         Repère  n**  1 
A''=n"5o'o'  .)       n*»2 


et,  comme  le  terme  en  c  est  très  petit,  il  viendra 


Celte  expression   montre  que   Terreur  e,   commise  sur  x  lorsqu'on  adopte  la 
simple  loi  de  proportionnalité,  est 

.   V     ^^  '^.»)('-|  •-)      ^ 

8  —  \ 7-  • 

Elle  est  maximum  pour  z^  z^=  z^  —  Zj  c'csl-à-dire  pour  -5  =  -J ( 5^  +  5, )  et  cette 
valeur  maximum  est 

X    ■  ,c 

De  là  une  autre  manière  d'obtenir  le  ternie  t  par  la  double  mesure  d'une  lon- 
gueur égale  à  la  moitié  de  l'intervalle  (z^—  z^). 
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Sur  le  cliché  la  distance  des  deux  repères  est  de  i7Si9^  cette 
distance  étant  de  i®=  36oo^,  on  obtient  ^insi  la  valeur  angulaire 
du  tour  de  vis  micromélrique  jy^=  ao9'',4^-,  et  l'on  peut  réduire 
en  secondes  d'arc  les  distances  de  chaque  raie  au  repère  n"  1. 

Et  comme  la  déviation  absolue  A'  de  ce  repère  est  connue,  on 
connaît  ainsi  la  distance  angulaire  A  de  chaque  raie  au  faisceau 
réfléchi  :  c'est  ce  qu'on  trouvera  dans  le  Tableau  numérique  ci- 
après. 

3®  Calcul  des  longueurs  d^onde  des  raies  obsen^ées,  —  La 
connaissance  de  A  ne  suffit  pas  :  il  faut  connaître  l'angle  d'inci- 
dence; or,  avant  l'obtention  du  cliché  Rg,  le  réseau  a  été  fixé  à  la 
plate-forme  centrale  et  l'on  a  observé  avec  la  lumière  de  la  soude  : 

Azimut 
de  la  lunette. 


o      / 


H 


i8o°— 21  =  74°  2'i8" 


Direction  du  collimateur  ... .  360**-+-    90.  o.  o 
»         du  faisceau  rotlêchi.  875.57.42 

Direction    du     faisceau    dif- 

fracté  (raie  Dj) 359.42.  6  A,  =  i6*'i5'36' 


on  en  conclut 

2t=  io5"57'42'       .et        t  =  52"58'5i". 

L'observation  du  premier  spectre  de  droite  (raie  D2)  a  servi  à 
contrôler  la  valeur  de  la  constante  du  réseau ,  ainsi  qu'on  l'a  dit 
plus  haut. 

Le  Tableau  suivant  se  comprend  de  lui-même  :  on  y  trouve  le 
calcul  de  la  déviation  Aj  de  chaque  raie. 

L'incidence  l'étant  connue,  on  a  calculé  par  la  formule  ci-dessus 
les  longueurs  d'onde  des  raies  de  Th^drogène  de  la  série  slellaire. 

On  a  retranché  o,3o  à  tous  les  résultats  pour  accorder  la  lon- 
gueur d'onde  de  la  raie  h  à  celle  de  TAtlas  d'Angstrom  (4 10, 10). 

En  regard  de  mes  résultais,  j'ai  placé  les  déterminations  faites 
par  le  D'  Iluggins  des  longueurs  d'onde  des  raies  sombres  ob- 
servées dans  le  spectre  des  étoiles  blanches  (Comptes  rendus, 
t.  XC,  p.  72). 

Il  n'est  pas  inutile  de  rappeler  que  c'est  par  comparaison  avec 
les  raies  de  la  lumière  des  nuées  que  ces  déterminations  des  raies 
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stellaires  onl  élé  faites  et  que  les  longueurs  d'onde  de  ce  spectre 
ont  été  empruntées  aux  Planches  de  mon  Mémoire  sur  le  spectre 
normal  du  Soleil,  raccordé  à  celui  d'Angstrom. 


Longueur  d^onde  des  raies  de  l'hydrogène  de  la  série  stellaire, 

déduite  du  cliché  Rg. 


-, .  .         .  Distance  au  repère  n"  1 

Désigna  lion ,, 

de  la  en  tours  en                 en 

raie.  de  vis.  secondes. 

t  # 

G', 28, 8r.  5G.2) 

Repère  n'»  2.  17,19  m)i) 

/<.. 16,28  3Î09 

R 10, 3o  2174 

» 6,74  1411 

? 4,33  907 

V 2,04  533 

'' I ,  io  293 

î o,5i  107 

Repère  n*l.  0,00  0 

* —  0,21  -     44 

^. —  0,80  —   168 

^* -  -  j  ,?.5  —  2G2 

• )*  Il 


angles. 

1.33.45 
1.   0.   0 


o.'>r>.  (9 

3G.IÎ 
23. 3i 


ij.  7 


9.13 
i.53 

1.47 
0.  0.  0 


•  4 


2.48 
4.22 


Distance  A, 

au  faisceau 

réfléchi. 

o        ,        g 

I I .23.45 

ii.rio.  0 

II.4G.49 
I I .2G. 14 
j I. i3.3i 
11.  5.  7 
10  59, I 3 
lo.3^53 
io.5i. 47 

10. ru).  0 


Longueur 
d'onde  X 
corrigée 
( — o,3()}. 

433,95 
ili, 13 

4io,  10 
390,89 
388,78 
383,45 

3;97<>9 
3-^7  94 


Spectre 

des 

étoiles 

hlanclies 

(lluggins). 


410, 10 
396,89 
388,75 
383, 40 
379,50 
376,75 

374,980  ^74, 5o 
373, 8;  J      ). 


10.49. iG  373,36  373,00 

10.47.12  372,06  371,75 

10.45.38  371,07  370,75 

»  »  »» 


Différ. 
G  — H. 


)» 


0,00 

0 
3 

5 

19 
ï9 
48 


36 
3i 

32 


La  comparaison  de  la  série  des  raies  de  riivdrogèue  avec  celle 
des  raies  des  étoiles  blanches  découvertes  par  M.  le  D*"  Iluggins 
est  aussi  satisfaisante  qu'on  peut  l'espérer,  étant  données  les  diffi- 
cultés des  deux  genres  de  déterminations. 

Les  petites  variations. croissantes  que  pi*ésenlent  les  différences 
des  longueurs  d'onde  des  raies  successives  est  de  l'ordre  des 
erreurs  systématiques  que  les  deux  instruments  d'observation 
(prisme  et  réseau)  peuvent  entraîner. 

La  conclusion  du  présent  travail  est  donc  l'établissement  avec 


(*)  La  raie  e  est  rendue  confuse  dans  le  cliché  par  une  raie  étrangère,  très 
forte  aTCC  le  gaz  impur,  mais  qui  n'a  pas  disparu  tout  à  fait  dans  le  cliché  em- 
ployé. 
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un  haut  degré  de  probabilité  de  la  coïncidence  de  la  série  des 
raies  sombres  des  étoiles  blanches  avec  celle  des  raies  brillantes  du 
spectre  de  l'hydrogène  pur,  coïncidence  pressentie,  mais  non 
démontrée  par  des  travaux  antérieurs  (*). 


SUR  LE  HOÏÏYEIIENT  LÏÏMIHEUX  ; 
Par  m.  GOUY. 

• 

i.  Préliminaires,  —  Ce  Mémoire  a  pour  objet  l'étude  théo- 
rique des  effets  produits  par  les  mouvements  complexes  qui  con- 
stituent les  rayons  lumineux  réels.  On  sait  que  la  théorie  ondula- 
toire, dans  les  explications  qu'elle  donne  des  phénomènes  optiques, 
a  pour  objet  immédiat  le  mouvement  simple,  dans  lequel  la 
vitesse  vibratoire  v  en  un  point  quelconque  est  donnée  par  une 
équation  de  la  forme 


(I) 


p  =  a  sin^Tif  ^  -h  ô  1, 


t  désignant  le  temps,  rt,  6  et  0  des  constantes.  Cette  équation  dé- 
finit une  suite  entièrement  illimitée  de  vibrations  pendulaires, 
d'une  régularité  absolue,  dont  la  période  est  0. 

Si  ces  conditions  de  régularité*  et  de  durée  ne  se  trouvent  pas 
rigoureusement  réalisées,  l'équation  du  mouvement  est  différente, 
et,  par  suite,  un  problème  nouveau  se  trouve  posé,  la  solution 
fournie  par  la  théorie  pour  un  mouvement  simple  n'étant  plus 
applicable  en  général.  S'il  s'agit,  par  exemple,  d'un  phénomène 
d'interférences  ou  de  diffraction,  on  voit  immédiatement  que 
toute  irrégularité  ou  toute  interruption  entraîne  une  perturbation 
dans  l'effet  produit,  comme  on  l'a  remarqué  depuis  longtemps.  Il 
en  sera  encore  de  même,  abstraction  faite  des  interférences,  toutes 
les  fois  que  l'on  aura  à  considérer  des  milieux  doués  de  disper- 
sion. En  effet,  le  mouvement  vibratoire  dans  les  divers  milieux 
devant  toujours  satisfaire  aux  équations  différentielles  des  petits 


(')  VocEL,  SUzungsberichtCf  lo  July  1879,  12  Feb.  1880. 
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mouvements  de  ces  milieux,  il  n'est  nullement  permis  de  faire 
subir  une  altération,  quelle  qu'elle  soit,  au  mouvement  vibra- 
toire (i),  et  de  supposer  ensuite  que  ce  mouvement  se  compor- 
tera, dans  les  milieux  doués  de  dispersion,  comme  s'il  n'était  pas 
altéré.  Ainsi,  par  exemple,  on  n'est  pas  en  droit  de  supposer  que 
le  mouvement  (i)  ne  comprend  qu'un  nombre  de  vibrations  limité, 
et  qu'il  se  propagera  dans  les  divers  milieux  comme  s'il  formait  la 
suite  entièrement  illimitée  que  définit  l'équation  (i). 

D'autre  part,  on  a  remarqué  depuis  longtemps  qu'aucune  source 
lumineuse  ne  peut  produire  une  série  de  vibrations  indéfinie  et 
parfaitement  régulière,  ne  fût-ce  qu'en  raison  du  renouvellement 
incessant  des  particules  incandescentes.  Ainsi  aucun  mouvement 
lumineux  réel,  même  le  moins  complexe  qu'on  puisse  supposer, 
ne  rentre  rigoureusement  dans  le  cas  du  mouvement  simple  que 
considère  la  théorie  ondulatoire. 

Cette  difficulté  s'est  présentée  dès  l'origine  de  cette  théorie.  On 
v  répond  d'ordinaire  en  supposant  que  les  sources  lumineuses 
produisent  des  séries  de  vibrations  régulières,  mais  troublées  de 
temps  à  autre  par  des  perturbations  subites  ou  de  courte  durée. 
Si  la  série,  entre  deux  perturbations,  comprend  un  grand  nombre 
de  vibrations,  on  peut  prévoir  que  Tefiet  moyen  d'un  pareil  mou- 
vement différera  peu  de  celui  d'un  mouvement  simple.  Mais  cet 
aperçu,  reposant  sur  une  hypothèse,  ne  peut  servir  de  base  à  une 
étude  rationnelle  du  problème  qui  nous  occupe,  et  nous  verrons 
que,  pour  les  sources  donnant  des  spectres  continus,  on  peut  se 
faire  une  idée  beaucoup  moins  étroite  du  mouvement. lumineux. 
De  plus,  cet  aperçu  ne  nous  apprend  rien  sur  les  effets  des  pertur- 
bations elles-mêmes,  qui  paraissent  jouer  un  rôle  important  dans 
la  constitution  des  spectres  fournis  par  les  vapeurs  et  les  gaz  in- 
candescents. 

Pour  traiter  la  question  à  un  point  de  vue  général,  nous  laisse- 
rons entièrement  arbitraire  le  mouvement  lumineux  incident.  A 
l'aide  de  la  formule  de  Fourier,  nous  représenterons  ce  mouve- 
ment par  la  superposition  de  mouvements  simples,  tels  que  (i), 
pour  lesquels  nous  savons  calculer  l'effet  de  l'appareil  ou  du  sys- 
tème optique  que  nous  voulons  étudier.  D'après  le  principe  de  la 
superposition  des  petits  mouvements,  chacun  de  ces  mouvements 
simples  se  comportera  comme  s'il  existait  seul,  et  leur  superposi- 
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tion  formera  le  mouvement  réel,  dont  il  ne  restera  qu^à  discuter 
Texprcssion.  Pour  ne  pas  compliquer  cette  discussion,  nous  lais- 
serons de  côté  pour  le  moment  les  questions  qui  se  rattachent  à  la 
constitution  de  la  lumière  naturelle,  au  point  de  vue  de  la  polarisa- 
tion, et  nous  admettrons  que  les  rayons  que  nous  étudions  sont 
polarisés  rcctiligncment. 

2.  Formules  générales.  —  Pour  fixer  les  idées,  nous  considé- 
rerons des  rayons  incidents  parallèles. 

Soit  un  plan  fixe  M  normal  à  ces  rayons,  à  Tentrée  du  système 
optique  donné.  Soit 

(2)  «-/(O 

la  vitesse  vibratoire  sur  le  plan  M.  La  fonction  f{t)  définit  le 
mouvement  incident,  et  nous  allons  en  déduire  les  effets  du  sys- 
tème optique  donné. 

Nous  considérerons  le  mouvement  lumineux  pendant  un  inter- 
valle de  temps  aT,  pris  arbitrairement.  Prenons  pour  origine  du 
temps  le  commencement  de  cet  intervalle.  Pour  toutes  les  valeurs 
de  /  comprises  entre  zéro  et  aT,  nous  avons,  par  la  formule  de 
Fourier, 

00 

I   V'  /.       .    nr.t       _.  nT,t  \ 

(3)  A0  =  Q-+-  T^V    "^*"~T"  -»-^«<^^s-TjT-  1, 

1 
en  posant 

2  T 


U 
ïT 


*-  0 

ÎT 


1^/1=   /      /it)cos-^dts 


Dans  la  formule  (3),  la  sommation  s^étend  à  toutes  les  valeurs 
entières  et  positives  de  n.  Le  terme  Q  exprime  la  distance  des 
deux  positions  qu'occupe  une  particule  d'éthcr  sur  le  plan  M  aux 
temps  zéro  et  aT,  divisée  par  aT;  ce  terme  sera  toujours  négli- 
geable lorsque  aT  sera  très  grand,  et  nous  n'en  tiendrons  pas 
compte. 

Il  est  essentiel  de  remarquer  que  le  second  membre  de  (3),  que 
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nous  désignerons  par  F(/),  n'est  identique  à/(/)que  dans  Tinter- 
Aralle  de  zéro  à  2T,  et  reprend  périodiquement  les  mêmes  valeurs 
en  dehors  de  cet  intervalle.  Nous  prendrons  F(^)  comme  point  de 
départ  des  calculs  ultérieurs,  et  nous  substituerons  ainsi  au  véri- 
lable  mouvement  incident  /(t)  un  autre  mouvement  qui  lui  est 
identique  dans  l'intervalle  considéré,  de  zéro  à  aT,  et  qui  peut  en 
différer  en  dehors  de  cet  intervalle. 

Si  2T  est  très  grand,  l'effet  produit  pendant  cet  intervalle  par 
le  mouvement  incident  ne  peut  dépendre  que  de  la  nature  actuelle 
de  ce  mouvement,  et  non  de  ce  qu'il  était  avant  l'intervalle  consi- 
déré, ou  de  ce  qu'il  sera  après  cet  intervalle.  Nous  pourrons  donc 
calculer  cet  effet  en  considérant  F(/)  comme  le  mouvement  inci- 
dent. Cela  n'est  pas  évident  toutefois  au  début  et  à  la  fin  de  l'in- 
tervalle considéré,  où  le  résultat  pourra  être  inexact  pendant  un 
temps  très  court.  Si  le  système  optique  donné  ne  comprend  pas  de 
milieux  doués  de  dispersion,  ce  temps  est  précisément  égal  à 
celui  que  met  la  lumière  à  aller  du  plan  M  au  point  considéré. 
Dans  tous  les  cas,  cette  durée  sera  insensible  vis-à-vis  de  2T  dès 
que  cet  intervalle  sera  grand,  et  nous  n'en  tiendrons  pas  compte. 
En  posant 

(•3)  K=—> 


n 


le  second  membre  de  (3)  s'écrit 

1 

Ainsi  le  mouvement  F(/)  peut  être  regardé  comme  formé  par  la 
superposition  de  mouvements  simples,  dont  l'équation  générale 
est 

(6)  Vn=  vj^fA^sinaTc^  -4-  B,,  cosaTCg- j. 

Ces  mouvements  sont  d'une  durée  indéfinie  et  d'une  régularité 
absolue,  et  nous  pouvons  leur  appliquer  immédiatement  les  for- 
mules de  la  théorie  ondulatoire. 

Considérons  un  point  P  quelconque,  dans  le  système  optique 
donné.  Soit  i'^,  la  vitesse  vibratoire  qui  existerait  au  point  P  si  le 

/.  de  Phys.,  a-  série,  t.  V.  (Août  1886.)  20 
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mouvemeni  incident  était  le  mouvement  simple  (6).  Noos  aurioDs 

(7)    <^/i=?(ôii)Y|  ^**'"^'^(ê;  "*'>i»)"*'®'»^^*^'^(^'^x«)jt 

les  quantités  f  (B/i)  et  '/y,  étant  des  constantes  calculées,  en  fonc- 
tion de  la  période  0«  du  mouvement  simple,  par  les  formules  or- 
dinaires de  la  théorie  ondulatoire,  appliquées  au  système  optique 
donné.  Ainsi  f  (B/i)  désigne  le  rapport  des  amplitudes  qui  existe- 
raient au  point  P  et  sur  le  plan  M,  si  le  mouvement  incident  était 
un  mouvement  simple  de  période  Q«. 

La  vitesse  réelle  i^  au  point  P  résultera  de  la  superposition  de 
toutes  les  vitesses  telles  que  v'^j 

et  la  force  vive  au  point  P  et  à  l'instant  t  sera  exprimée  par  i/*. 

3.  Lumière  constante.  —  La  réduction  de  la  formule  (8)  pré- 
sente en  général  des  difficultés  insurmontables;  mais  le  problème 
devient  très  simple  si  Ton  considère  les  mouvements  lumineux 
constants,  c'est-à-dire  ceux  qui  donnent  des  phénomènes  indé- 
pendants du  temps,  ce  qui  est  le  cas  ordinaire. 

Si  nous  faisons  passer  les  rayons  émis  par  une  source  lumineuse 
constante  à  travers  un  système  optique  fixe  quelconque,  Texpé- 
rience  montre  que  l'intensité  lumineuse  en  un  point  quelconque 
est  sensiblement  constante,  c'est-à-dire  que  si  elle  subit  des  va- 
riations, celles-ci  sont  assez  rapides  pour  être  insensibles  à  l'obser- 
vateur, qui  ne  peut  apprécier  que  l'intensité  moyenne  dans  un  in- 
tervalle comprenant  nécessairement  un  grand  nombre  de  vibrations. 

Supposons  que  le  mouvement  considéré  F(^)  soit  de  cette  na- 
ture; il  nous  suffira  de  connaître  la  force  vive  moyenne  I  ou  inten- 
sité lumineuse  au  point  P.  Nous  avons 
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Cette  intégrale  définie  est  une  somme  de  termes  de  la  forme 

En  remplaçant  8,j  et  8,,'  par  leurs  valeurs  —  et  — r>  on  voit  ais(^^ 
ment  que  Tintégrale  est  égale  à  zéro  pour  n  ^  n',  et  à 

T(Ait-+.BJ)[ç(0„)]« 

pour  n  =  n'.  Il  vient  donc 

1  1 

en  désignant  par  I^,  l'intensité  lumineuse  que  produirait  au  point 
P  le  mouvement  simple  (6),  s'il  existait  seul  ('),  d'après  la  for- 
mule (7). 

Ainsi  l'intensité  lumineuse  en  un  point  quelconque,  dans  le 
cas  cTune  lumière  constante,  est  la  somme  des  intensités  que 
donnerait,  pris  séparément,  chacun  des  mous^ements  simples 
dont  Vexpression  est  donnée  par  les  formules  (4)  et  (6),  dans 
lesquelles  on  doit  supposer  T  très  grand. 

Ainsi  se  trouve  justifié  le  principe  physique  de  l'indépendance 
des  rayons  d'espèce  différente,  qui,  au  premier  abord,  paraissait 
en  contradiction  avec  ce  fait  que  tous  les  mouvements  vibratoires 
se  superposent  dans  le  même  milieu  élastique. 

4.  Analyse  spectrale.  —  Supposons  que  le  système  optique 
considéré  soit  un  appareil  pouvant  produire  un  spectre.  Soit  le 
point  P  pris  sur  ce  spectre,  et  soit  Oo  la  période  vibratoire  du  mou- 
vement lumineux  simple  qui  viendrait  former  son  image  au  point  P. 
La  théorie  ondulatoire  nous  apprend  que  la  fonction  f(^n)  n'aura 
de  valeur  sensible  que  pour  les  valeurs  de  Ba  comprises  entre 
Oo —  e  et  80+  e,  e  étant  très  petit  vis-à-vis  de  80?  et  d'autant  plus 
petit  que  le  spectre  sera  plus  pur,  et  le  pouvoir  optique  de  l'ap-» 

(*)  Le  terme  inteMsité  tst  pris  comme  synonyme  de  force  vive  moyenne. 
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pareil  plus  grand.  Aînsi  le  mouvement  vibratoire  au  point  P  ré- 
sultera de  la  superposition  de  mouvements  simples  ayant  des  pé- 
riodes très  voisines  de  Oq  j  ^^  mouvement  sera  donc  un  mouvement 
sensiblement  régulier  dont  la  période  sera  très  voisine  de  80  ;  et  la 
couleur  de  la  lumière  au  point  P  sera  celle  du  rayon  lumineux 
simple  qui  viendrait  former  son  image  en  ce  point. 

Le  nombre  des  mouvements  simples  pour  lesquels  ^n  est  com- 
pris entre  9©  —  s  et  Oo4-  e  est  d'ailleurs  proportionnel  àT,  d'après 
(5).  Comme  les  raisonnements  précédents  ne  sont  rigoureux  qu'à 
la  limite,  pour  de  très  grandes  valeurs  de  T  (*),  on  doit  toujours 
regarder  ce  nombre  comme  très  grand.  L'intensité  aux  différents 
points  du  spectre  dépendra  de  la  loi  suivant  laquelle  l'intensité  de 
ces  mouvements  simples  varie  avec  leur  période,  c'est-à-dire  des 
quantités  A„  et  B/,. 

Pour  que  la  lumière  incidente  parût  homogène  à  l'analyse  spec- 
trale, il  faudrait  que  ces  mouvements  simples  se  réduisissent  à  un 
seul,  ou  du  moins  à  un  groupe  resserré  de  périodes  extrêmement 
voisines;  si  cette  condition  n'est  pas  remplie,  il  y  aura  élargisse- 
ment de  la  raie  ou  formation  d'un  spectre  continu,  chaque  mouve- 
ment simple  venant  former  son  image  en  un  point  différent  du 
spectre.  L'examen  des  formules  (4)  montre  que  cette  condition 
n'est  réalisée  que  si  le  mouvement  incident  constitue  lui-môme  un 
mouvement  simple,  d'une  régularité  parfaite.  Ainsi  les  iirégu- 
larilés  et  les  perturbations  quelconques  du  mouvement  incident 
produisent  l'élargissement  des  raies  spectrales  et  les  spectres  con- 
tinus qui  les  accompagnent  d'ordinaire;  ce  point  de  vue  sera 
développé  dans  un  travail  ultérieur. 

o.  Interférences  et  régularité  du  mouvement  lumineux.  — 
Supposons  maintenant  que  le  système  optique  considéré  soit  un 
appareil  inlerférentiel. 

Les  mouvements  simples  donnés  par  la  formule  de  Fourier  étant 
d'une  régularité  absolue  et  d'une  durée  indéfinie,  les  interférences 
se  produiraient  pour  chacun  d'eux,  sans  aucune  perturbation  pos- 


(*)  A  cause  de  l'erreur  qui  peut  exister  au  commencement  et  à  la  fin  de  l'in- 
tervalle 'iT  (n<*  2),  dont  nous  n'avons  pas  tenu  compte  dans  le  calcul  de  I. 
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sible.  Nous  avons  vu  d'ailleurs  que  rintensité  lumineuse  réelle  est 
la  somme  des  intensités  que  donnerait  chaque  mouvement  simple. 
Ainsi  le  phénomène  réel  sera  formé  par  la  superposition  des 
systèmes  de  franges  que  donnerait  chaque  mouvement  simple  pris 
séparément.  Suivant  que  ces  systèmes  seront  concordants  ou  dis- 
cordants, il  y  aura  ou  non  des  franges  visibles.  Il  y  a  deux  cas 
principaux  à  examiner. 

Premier  cas.  —  La  lu?nicre  incidente  est  plus  ou  moins  homo- 
gène, et  l'on  produit  les  frangrs  sans  le  secours  d'un  appareil 
spectral.  Soient  9i  el  S^  deux  limites  qui  comprennent  les  pé- 
riodes des  mouvements  simples  qui  constituent  le  mouvement 
incident.  Si  les  systèmes  de  franges  correspondant  aux  périodes  0| 
et  82  ne  sont  j)as  discordants,  c'est-à-dire  s'ils  diffèrent  de  moins 
d'une  demi-frange,  il  en  sera  de  même  a  fortiori  pour  les  périodes 
intermédiaires,  et  l'on  aura  des  i'ranges  visibles.  Mais  l'examen 
spectroscopique  de  la  lumière  incidente  permet  de  déterminer 
leâ  limites  8|  et  O2;  ainsi  il  existe  une  relation  nécessaire  entre 
le  degré  cV  homogénéité  de  la  lumière  y  tel  qu'on  le  détermine 
au  spectroscopcy  et  la  lu'sihilité  des  franges  d^ interférences 
dans  telle  condition  donnée,  sans  qu^il  soit  nécessaire  de  faire 
d'hypothèse  sur  la  régularité  du  mouvement.  Cette  relation  est 
due  à  ce  que  la  régularité  plus  ou  moins  grande  du  mouvement 
détermine  l'écart  des  limites  0|  et  O2,  comme  nous  l'avons  vu  au 
n^l. 

Second  cas.  —  La  lumière  incidente  est  blanche,  ou  sus- 
ceptible de  donner  un  spectre  continu,  et  l'on  fait  usage  d'un 
appareil  spectral  pour  observer  les  franges,  soit  par  la  méthode 
de  MM.  Fizeau  et  Foucault,  soit  en  isolant  une  portion  du  spectre, 
qui  sert  de  source  de  lumière.  Dans  tous  les  cas,  on  obtient  la 
superposition  des  franges  produites  par  les  mouvements  simples 
dont  les  périodes  sont  comprises  entre  deux  limites  ô|  et  82, 
limites  qui  dépendent,  non  plus  de  la  lumière  incidente  comme 
dans  le  cas  précédent,  mais  de  l'appareil  lui-même,  et  du  point 
considéré,  la  fonction  <p(0«)  n'étant  différente  de  zéro  qu'entre 
ces  limites.  Si  ces  systèmes  de  franges  sont  concordants,  on  aura 
des  franges  visibles.  En  particulier,  dans  l'expérience  de  MM.  Fi- 
zeau et  Foucault,  les  franges  seront  visibles  toutes  les  fois  que  le 
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spectre  sera  assez  pur  et  la  lunette  assez  puissante  pour  qn'on 
puisse  séparer  deux  franges  voisines. 

Ainsi  l'existence  de  franges  d'interférences  à  grande  différence 
de  marche,  dans  le  cas  des  sources  à  spectres  continus  et  de  la  lu- 
mière blanche,  n'implique  nullement  la  régularité  du  mouvement 
lumineux  incident.  Cette  régularité  existe  dans  le  spectre,  mais 
c'est  l'appareil  spectral  qui  la  produit,  en  séparant  plus  ou  moins 
complètement  les  divers  mouvements  simples  qui,  jusque-là,  n'a- 
vaient qu'une  existence  purement  analytique. 

Pour  considérer  un  cas  extrême,  à  titre  d'exemple,  on  peut  re- 
garder la  lumière  blanche  comme  formée  par  une  suite  d'impul- 
sions tout  à  fait  irrégulicres,  ou  de  vibrations  sans  cesse  troublées, 
analogues  au  mouvement  de  trépidation  qui,  pour  quelques  phy- 
siciens^ constitue  le  mouvement  calorifique.  Cette  hypothèse  assez 
vraisemblable  permet  d'expliquer  simplement  la  continuité  par- 
faite du  spectre,  assez  difficile  à  comprendre  si  l'on  considère  la 
source  lumineuse  comme  produisant  des  séries  distinctes  de  vi- 
brations régulières. 


SUB  ÏÏH  PHÉNOMÈNE  TEEBHOMAftNÉTiaïïE; 
Par  m.  Th.  SCHWEDOFF. 

Le  fer  porté  à  l'incandescence  n'est  plus  attiré  par  un  aimant. 
Supposons  que  nous  ayons  un  anneau  horizontal  de  fer  supporté 
par  un  axe  vertical  et  mobile  autour  de  cet  axe.  Si  l'on  approche 
un  aimant  de  l'anneau,  celui-ci  restera  immobile,  puisque  les 
forces  d'attraction  ont  une  résultante  qui  passe  par  l'axe.  Mais 
admettons  qu'une  moitié  de  l'anneau  soit  chauffée  par  une  flamme 
au  rouge  vif,  tandis  que  l'autre  reste  froide.  Dans  ce  cas,  le  pôle 
de  l'aimant,  placé  entre  les  deux  moitiés,  n'agira  que  sur  la  partie 
froide  de  l'anneau.  L'équilibre  ne  sera  plus  possible.  La  moitié 
froide  sera  toujours  attirée  par  le  pôle,  et  il  en  résultera  une  gyra- 
tion  continuelle  de  l'anneau. 

I-iC  fait  de  l'influence  de  la  température  sur  les  propriétés  ma- 
gnétiques du  fer  est  connu  de  tout  le  monde;  et  même,  je  ne  crois 
pas  que  personne  avant  moi  ait  eu  l'idée  de  construire  un  moteur 
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pareil  à  celui-là.  Mais  ce  qui  me  paraît  avoir  ud  intérêt  spécial^  ce 
sont  les  conclusions  qu^on  peut  tirer  de  Fexpérience  que  je  viens 
d'indiquer. 

Si  petit  que  soit  le  frottement  de  Taxe  sur  lequel  tourne  Tan* 
neau,  c^est  toujours  une  résistance  à  surmonter,  un  travail  à  effec- 
taer.  U  faut  bien  que  quelque  chose  soit  dépensé  ou  perdu  pour 
produire  ce  travail. 

Évidemment,  ce  ne  sont  pas  les  forces  magnétiques  seules  qui 
travaillent  ici.  Ces  forces,  on  le  sait,  ont  un  potentiel,  et  une 
force  pareille  ne  peut  pas  fournir  un  travail  illimité  ;  autrement  on 
aurait  un  mouvement  perpétuel.  L'attraction  exercée  par  Faimant 
ne  peut  pas  être  ici  l'agent  du  mouvement  comme  l'élasticité  de 
la  vapeur  ne  l'est  pas  dans  une  machine  à  vapeur. 

L'idée  naturelle  serait  que  le  mouvement  de  l'anneau  est  entre- 
tenu aux  dépens  de  la  chaleur  perdue,  c'est-à-dire  que,  à  part  la 
chaleur  dépensée  pour  élever  la  température  de  l'anneau  et  la  cha- 
leur dispersée  dans  l'air  ambiant,  une  certaine  quantité  de  chaleur 
se  transforme  en  travail  et  disparaît  comme  chaleur.  Le  moteur 
dont  il  s'agit  ne  serait  qu'un  genre  particulier  des  machines  calo- 
riques. 

Mais  cette  transformation  de  la  chaleur  perdue  en  travail  exige 
une  explication  détaillée. 

Réduisons  l'expérience  au  schéma  le  plus  simple. 

Imaginons-nous  une  balle  de  fer  suspendue  à  un  fil  vertical. 
Approchons  de  cette  balle  le  pôle  nord  d'un  aimant.  Les  molécules 
du  fer  dont  les  axes  magnétiques  étaient  dirigés,  à  l'étal  neutre, 
dans  tous  les  sens,  tendent  à  s'orienter  de  manière  à  tourner  leurs 
pôles  sud  vers  l'aimant.  Mais  deux  forces  s'opposent  à  cette  nou- 
velle orientation.  C'est  d'abord  l'action  mutuelle  des  aimants  mo- 
léculaires dans  leur  position  nouvelle,  et  puis  la  force  inhérente 
à  la  matière  de  la  balle  et  dont  dépend  le  coefficient  d'aimantation. 
Je  compare  cette  force  à  l'élasticité  et  je  l'appellerai  élasticité  ma- 
gnétique. L'action  simultanée  des  trois  forces  détermine  l'orienta- 
tion définitive  des  molécules  de  la  balle.  Celle-ci  acquiert  un  cer- 
tain moment  magnétique  et  s'approche  du  pôle  de  l'aimant. 

Portons  la  balle  à  Tincandescence.  Mon  hypothèse  est  que  la 
température  influe  sur  le  coefficient  de  l'élasticité  magnétique  et 
que,  dans  le  voisinage  de  la  température  du  rouge  vif,  ce  coefficient 
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augmente  avec  la  température.  Il  en  résulte  que  Féquilibre  des 
trois  forces  n'est  plus  possible.  La  force  de  l'élasticité  magnétique, 
devenue  plus  grande,  remporte  sur  Faction  du  pôle  et  ramène  les 
axes  des  molécules  à  peu  près  à  leur  direction  primitive.  La  balle 
se  désaimante  et  revient  à  sa  place. 

Or,  pour  ramener  les  axes  des  molécules  à  leur  direction  initiale 
un  travail  est  nécessaire,  et  c'est  pour  effectuer  ce  travail  qu'est 
dépensée  la  chaleur  dont  il  était  question. 


b 

\ 

-^ 

1 

1 

1 

1 

'**~"*—^ 

— i** 

1 

o  a  a,  a 


Ce  mode  de  transformation  de  la  chaleur  en  travail  mécanique 
n'offre  rien  d'exceptionnel.  Une  bande  de  caoutchouc,  étirée  par 
un  poids  considérable  suspendu  à  un  de  ses  bouts,  se  raccourcit 
sous  l'action  de  la  chaleur  et  fait  remonter  le  poids.  11  en  résulte 
que  la  force  élastique  de  la  bande  augmente  avec  la  température. 
En  même  temps,  il  se  produit  un  travail  mécanique  et  une  certaine 
quantité  de  chaleur  disparaît  de  la  bande  :  celle-ci  se  refroidit  sen- 
siblement. J'ajouterai  que  le  jeu  de  nos  machines  à  vapeur  n'est 
autre  cliose  qu'une  transformation  de  la  chaleur  en  travail  méca- 
nique par  l'intermédiaire  de  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau. 

Cette  manière  de  voir  nous  permet  d'appliquer  à  l'étude  du  ther- 
momagnëtisme  le  procédé  graphique  dont  on  se  sert  dans  la  ther- 
momécanique. 

Désignons  par  /•  (Jig.  i)  la  distance  entre  le  pôle  de  l'aimant  et 
la  balle  de  fer  et  par /la  force  de  leur  attraction  mutuelle.  Portons 
r  sur  Taxe  des  abscisses  et /sur  l'axe  des  ordonnées.  A  un  certain 
moment  ces  coordonnées  sont  r=:^oaf  f-^ab.  Si  l'on  porte  la 
balle  à  l'incandescence,  l'attraction  diminue  sans  que  la  distance 
varie,  et  il  vient  r^^^oa^  f -^  ac.  Écartons  la  balle  du  pôle  :  la 
distance  et  la  force  varient  en  même  temps,  et  elles  deviennent 
r -.=.  oa! ^  /--a^d.   Laissons  refroidir  la  balle  à  sa  température 
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initiale.  La  force  d'attraction  augmente  et  l'on  a  /-  =  oat , 
Jzi^a^e.  Ramenons  la  balle  à  sa  position  initiale.  La  distance  et 
la  force  redeviennent /=  at,  /•  =  oa.  Il  est  évident  que  le  travail 
dépensé  par  la  force  extérieure  est  égal  à  Taire  aa\dc\  le  travail 
dépensé  par  la  force  d'attraction  est  égal  à  l'aire  aa\  eb^  et  le  travail 
total  gagné  par  la  force  extérieure  est  égal  à  Taire  limitée  par  le 
circuit  fermé  cdeb.  C'est  aussi  la  mesure  de  la  chaleur  absorbée 
dans  la  balle. 

Il  est  évident  aussi  qu'on  peut  créer  de  la  chaleur  dans  la  balle 
si  Ton  renverse  Tordre  de  la  transformation  indiquée,  c'est-à-dire 
si  Ton  écarte  la  balle  du  pôle  quand  elle  est  froide  et  si  on  la  rap- 
proche quand  elle  est  portée  à  Tincandescence. 

Mais  il  en  résulte  aussi  qu'on  n'a  ni  absorption  ni  dégagement 
de  chaleur  si  la  température  de  la  balle  reste  constante  dans  tous 
ses  déplacements^  à  la  condition  que  la  balle  revienne  à  sa  position 
primitive.  L'acte  d'aimantation  et  de  désaimantation  successives 
n'est  pas  capable  de  modifier  l'état  thermique  d'une  armature  de 
fer. 

Il  va  sans  dire  que  je  fais  abstraction  des  courants  induits  qui 
accompagnent  la  variation  du  moment  magnétique  de  l'armature. 
Des  courants  pareils  dépendent  de  la  conductibilité  de  l'armature 
et  peuvent  avoir  lieu  dans  le  cuivre  aussi  bien  que  dans  le  fer. 


SUB  LA  NATURE  DES  MOUTEMENTS  GTCLONIAUES  DE  L'ATMOSPHÈRE, 

Par  m.  Th.  SCHWEDOFF. 

D'après  l'opinion  de  M.  Faye,  les  mouvements  gyraloires  de 
notre  atmosphère  prennent  naissance  en  haut,  dans  la  couche  des 
cirrus  ;  c'est  son  hypothèse.  La  conséquence  en  est  que  ces  gyra- 
tions  descendent  et  refoulent  vers  le  sol  Tair  froid  et  relativement 
sec  des  hautes  régions.  Par  contre,  l'hypothèse  de  la  majorité 
des  météorologistes  est  que  l'aspiration  et  la  gyration  de  l'air 
commencent  en  bas,  dans  le  voisinage  du  sol,  et  la  conséquence  en 
est  que  l'air  chaud  et  humide  des  couches  inférieures  remonte 
vers  les  régions  élevées. 
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Mon  avis  est  qu'un  grave  malentendu  préside  à  toutes  les  dis- 
cussions sur  le  siège  primitif  des  gjrations  cycloniques.  Le  fait  est 
que  les  conséquences  des  météorologistes  dérivent  de  rh3rpotlièse 
de  M.  Faje  et  vice  versa.  Si  une  gyration  comjnence  en  haut, 
elle  doit  avoir  pour  effet  un  appel  d'air,  une  ascension  des  couches 
inférieures  ;  ou  bien,  si  la  gyration  se  produit  dans  le  voisinage  du 
sol,  il  doit  en  résulter  une  descente  de  l'air  des  couches  supé- 
rieures ;  de  sorte  qu'avec  les  tourbillons  ascendants  on  doit  s'ar- 
rêter à  l'hypothèse  de  M.  Faye,  et,  en  partant  de  l'idée  des  tour- 
billons descendants,  on  tombe  sur  l'hypothèse  des  météorologistes. 

Pour  prouver  cette  thèse,  je  remplace  l'atmosphère  par  deux 
liquides,  deux  solutions  de  sels,  choisis  convenablement  pour 
imiter  réellement  ce  qui  se  passe  dans  l'atmosphère.  Ces  liquides 
sont  des  solutions  dans  de  l'eau  de  source,  de  carbonate  de  soude 
(densité  i  ,o3)  et  de  chlorure  de  calcium  (densité  i  ,08).  Séparés, 
ces  liquides  sont  incolores,  transparents;  mélangés  ils  forment 
un  précipité  blanc,  de  la  craie  finement  pulvérisée.  Un  vase  paral- 
lélépipédique  formé  de  glaces  de  verre  sert  à  contenir  les  liquides. 
Deux  disques  métalliques  horizontaux,  portés  par  deux  tiges  ver- 
ticales, plongent  dans  les  liquides  et  permettent  d'imprimer  à 
ceux-ci  un  mouvement  de  gjTation. 

Supposons  qu'il  s'agisse  de  gyralions  qui  arrivent  d'en  haut,  c'est 
l'hypothèse  de  M.  Faye.  On  imprime  quelques  tours  à  la  manivelle 
qui  commande  le  disque  supérieur^  aussitôt  on  voit  des  filets  de 
nuages  se  détacher  de  la  couche  opaque  qui  sépare  les  deux  liquides 
au-dessous  du  disque.  A  mesure  qu'on  accélère  la  rotation,  la  sur- 
face de  cette  couche  renfle  à  son  centre  ;  les  nuages  qui  en  émanent 
deviennent  de  plus  en  plus  épais,  s'étirent  vers  le  disque  ens'enrou- 
lant  sur  l'axe  géométrique  de  rotation.  Des  veines  liquides  de  la 
solution  inférieure  font  irruption  dans  la  solution  supérieure  en 
dépit  de  leur  densité  plus  considérable,  se  frôlent  contre  le  milieu 
ambiant  et  dégagent  un  brouillard  du  précipité  blanc.  11  se  forme 
dans  le  vase  un  ouragan  en  miniature.  La  masse  en  mouvement 
forme  un  espèce  de  cône  droit  à  génératrice  courbe,  convexe  du 
côté  dirigé  vers  l'axe  du  tourbillon.  Chaque  particule  décrit,  en 
s'élevant,  une  spire  hélicoïdale  dont  le  diamètre  diminue  gra- 
duellement. 

Ainsi,  quand  l'origine  des  gyrations  se  trouve  en  haut  «c  et  ne  se 
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trouve  que  là  d,  on  a  en  bas  le  contraire  de  ce  qu^en  attend 
M.  Faje  :  les  tourbillons  sont  centripètes  et  ascendants.  On  a  les 
tourbillons  des  météorologistes. 

Passons  à  l'hypothèse  des  météorologistes,  gyrations  partant  du 
sol.  On  n'a  qu'à  renverser  l'expérience.  Donnons  quelques  coups 
de  rotation  au  disque  intérieur  de  notre  appareil.  Maintenant  ce 
sont  les  couches  les  plus  basses,  les  plus  denses  du  liquide,  d'où 
partent  les  gyrations,  et  Taspect  du  phénomène  change  complè- 
tement. La  couche  opaque  qui  sépare  les  deux  solutions  manifeste 
une  agitation,  s'abaisse  à  son  centre  et  forme  une  espèce  de  pro- 
tubérance dirigée  vers  le  bas.  Un  groupe  d'appendices  en  forme 
d'entonnoir  se  détachent  de  cette  protubérance,  s'étirent,  s'en- 
roulent dans  le  sens  de  la  rotation  du  liquide.  D'autres  appendices 
les  suivent,  et  il  s'en  forme  un  cône  renversé  dont  la  base  est  en 
haut  et  dont  le  sommet  touche  le  fond  du  vase.  La  figure  de  cette 
masse  de  lambeaux  pendillants,  tourmentés  dans  tous  les  sens  par 
les  courants  du  liquide^  ressemble  à  l'aspect  des  vrais  nuages  qui 
précèdent  immédiatement  un  orage.  Encore  quelques  tours  de 
manivelle  et  notre  orage  artificiel  éclate.  Des  flots  du  liquide  su- 
périeur, malgré  leur  légèreté  relative,  envahissent  les  couches  in- 
férieures, se  mêlent  à  celles-ci  et  dégagent  une  averse  du  précipité. 
On  s^assure  facilement  que  chaque  particule  engendre  une  spire 
hélicoïdale  descendante  dont  le  diamètre  diminue  progressive- 
ment. On  ajustement  ce  genre  de  tourbillons  sur  lequel  insiste 
M.  Faye.  Seulement  cette  fois  nous  sommes  dans  l'hypothèse  des 
météorologistes. 

La  théorie  des  mouvements  gyraloires  au  sein  du  liquide,  créée 
par  M.  Helmholtz  et  développée  par  sir  W.  Thomson,  par  Kir- 
chhoff,  Beltrami  et  par  d'autres  savants^  forme  une  partie  très 
importante  de  l'Hydrodynamique.  Comme  je  ne  peux  pas  repro- 
duire ici  cette  théorie  dans  tous  ses  détails,  j'essayerai  de  donner 
une  autre  tournure  au  problème  qui  nous  intéresse. 

Je  pose  en  principe  que  TefTet  produit  sur  le  milieu  ambiant 
par  une  colonne  d'air  en  gyration  est  la  résultante  des  actions 
partielles  de  toutes  les  couches  dont  cette  colonne  est  constituée. 
Étant  donné  qu'une  lame  fluide  circulaire  est  douée  d'un  mouve- 
ment gyratoire  autour  d'un  axe  normal  à  son  plan  et  passant  par 
son  centre,  la  force  centrifuge  doit  projeter  les  particules  en  mou- 


368  SCHWEDOFF. 

vemenl  vers  la  périphérie  de  la  lame.  Il  en  résulte  une  diminution 
de  pression  dans  la  partie  centrale  de  la  lame  et  une  force  d'aspira- 
tion dirigée  vers  le  centre.  Sous  Faction  de  cette  force,  les  parti- 
cules situées  au-dessus  et  au-dessous  de  la  lame  affluent  vers  Taxe 
de  g}Tation,  tandis  que  les  particules  contenues  dans  le  plan  de  la 
lame,  sollicitées  par  la  force  centrifuge,  s'éloignent  de  plus  en  plus 
de  cet  axe.  La  propagation  du  tourbillonnement  dans  le  milieu 
ambiant  et  la  diminution  progressive  de  la  vitesse  linéaire  des 
particules  en  sont  les  conséquences  nécessaires.  Un  tourbillon  pa- 
reil est  nécessairement  passager;  il  se  dissipe  dans  le  milieu  et 
disparaît,  à  moins  que  la  gyration  de  la  lame  liquide  ne  soit  entre- 
tenue aux  dépens  de  forces  extérieures,  comme  cela  a  lieu  dans 
l'expérience  décrite  ci-dessus. 

Passons  maintenant  à  une  colonne  d'air  en  gyration.  Je  suppose 
que  cette  colonne  est  cylindrique,  verticale,  et  qu^elle  se  termine 
en  bas  et  en  haut  par  deux  surfaces  idéales,  pénétrables  aux  cou- 
rants du  fluide.  J'appellerai  une  colonne  pareille  tourbillon  à 
bases  ouvertes. 

Désignons  par  a,  b^  c^  . . . ,  j:,  J',  z  les  couches  consécutives 
horizontales  dont  la  colonne  est  composée,  et  admettons  que  la 
vitesse  de  gyration  est  la  même  dans  toutes  les  couches.  Dans  ces 
conditions  les  particules  d'une  couche  quelconque  intermédiaire  w 
sont  sollicitées  par  deux  forces  d'aspiration,  celle  de  la  couche  / 
et  celle  de  la  couche  n.  Ces  deux  forces  étant  égales  et  de  sens 
contraires  s'entre-délruisenl.  Il  n'y  a  pas  d'aspiration  dans  le> 
couches  moyennes  de  la  colonne.  Ce  sont  les  bouts  de  la  colonne, 
les  couches  «et  z  les  premières,  qui  usent  leur  force  vive  de  gyra- 
tion à  pomper  l'air  du  dehors.  Ensuite  c'est  aux  couches  b  et  >'  à 
dissiper  à  leur  tour  la  force  vive  dans  le  milieu  environnant.  Il 
en  résulte  que  la  colonne  en  gyration  se  raccourcit  et  s'élargit  jus- 
qu'à ce  que  sa  force  vive  se  dissipe  dans  le  milieu.  Un  tourbillon 
à  bases  ouvertes  ne  peut  pas  durer  indéfiniment. 

Mais  il  en  est  autrement  si  les  bases  d'une  colonne  en  gyration 
sont  formées,  non  pas  par  des  plans  idcals,  mais  par  des  surfaces 
matérielles,  résistantes,  impénétrables  aux  courants  du  fluide. 
Dans  ce  cas,  et  seulement  dans  ce  cas,  la  force  centrifuge  de  gyra- 
tion est  partout  contre-balancée  par  la  pression  du  milieu  ambiant. 
Le  fluide  n'est  pas  aspiré  du  dehors  dans  l'intérieur  de  la  colonne. 
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Les  parlîcules  ne  descendent  ni  ne  remontent  le  long  du  tube 
tourbillonnant;  elles  ne  sont  nulle  part  projetées  en  dehors  de  la 
colonne.  La  force  vive  ne  se  dissipe  plus^  elle  se  conserve  indé- 
finiment dans  la  masse  même  en  gyration.  Un  tourbillon  à  bases 
fermées  est  un  état  cinétique  doué  de  stabilité  parfaite.  Il  va  sans 
dire  que  je  fais  abstraction  des  frottements  des  molécules  entre 
elles  et  contre  les  parois  des  bases. 

Pour  obtenir  ce  genre  de  bouillonnement,  il  n'est  pas  toujours 
nécessaire  de  fermer  les  bases  par  des  parois  solides.  On  peut  y 
arriver  en  appuyant  une  des  bases,  ou  toutes  les  deux  bases  sur  le 
niveau  libre  du  fluide  ;  il  n'y  aura  pas  d'aspiration  aux  bases  puis- 
qu'il n'y  a  pas  de  fluide  au  delà  de  ce  niveau.  Seulement  l'abaisse- 
ment de  la  pression  à  l'intérieur  de  la  colonne  et  le  surcroît  de 
pression  à  la  périphérie  du  tourbillon  seront  décelés,  à  la  surface  du 
niveau,  par  une  dépression  conique  centrée  sur  l'axe  de  gy ration 
et  par  un  bourrelet  circulaire  tout  autour  de  cette  dépression, 
ou  bien,  pour  obtenir  un  tourbillon  fermé,  on  peut  recourber  la 
colonne  en  forme  d'anneau  et  rapprocher  les  deux  bases  l'une  de 
l'autre  jusqu'au  contact.  Dans  ce  cas  aussi  il  n'y  aura  pas  d*aspi- 
ration  parce  qu'il  n'y  aura  plus  de  bases.  On  aura  un  tourbillon 
annulaire. 

Les  mouvements  cycloniques  de  notre  atmosphère  possèdent 
une  stabilité  étonnante  :  ils  peuvent  durer  des  semaines  et  même 
des  mois.  La  dissipation  finale  des  cyclones  s'explique  suffisam- 
ment par  le  frottement  des  molécules,  dont  la  théorie  ne  tient  pas 
compte.  De  là  on  doit  conclure  que  les  cyclones  atmosphériques 
ont  toujours  leurs  bases  fermées,  d'une  part  par  le  sol  et  de  l'autre 
par  le  niveau  libre  de  l'atmosphère,  et  comme  elles  s'étendent  du 
haut  jusqu'au  bas  sans  interruption,  ces  gyrations  ne  commencent 
ni  en  haut,  ni  en  bas.  Elles  s'engendrent  tout  d'une  pièce  et  d'un 
seul  coup  par  un  procédé  dont  on  ne  prévoit  pas  encore  la  nature. 

Quant  aux  mouvements  d'ascension  ou  d'aspiration  observés 
dans  certains  tourbillons,  ces  mouvements  ne  plaident  nullement 
en  faveur  d'une  hypothèse  quelconque  émise  jusqu'à  ce  jour. 
L'aspiration  résulte  nécessairement  du  frottement  exercé  par  le 
sol  sur  les  molécules  de  l'air.  En  vertu  de  ce  frottement,  la  vi- 
tesse de  gyration  dans  le  voisinage  du  sol  est  moindre  que  celle  à 
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une  certaine  altitade.  Il  en  résolte  qae  la  force  centrifuge  des 
coQches  supérieures  remporte  sur  celle  des  couches  inférieures  et 
aspire  Faîr  de  ces  couches  de  bas  en  haut. 


BEGHERGHB8  SZPtBIHEnALSS  8U1  LA  CAFACRÉ  IIOUCTIfl  Sf AdVIDDI 

DS  illILOIllS  UtUCTBIirai; 

Pai  m.  Adkibn  PALâZ. 

1 .  On  sait  que  Ton  peut  comparer  les  capacités  de  deux  con- 
densateurs à  l'aide  de  la  méthode  bien  connue  de  ck  Sauty', 
analogue  à  la  disposition  expérimentale  du  pont  de  Wheatstone; 
il  sufBt  de  remplacer  dans  cette  dernière  la  résistance  à  mesurer 
et  celle  qui  sert  d'étalon  par  les  condensateurs  dont  on  veut  corn- 

Fig.  I. 


parer  les  capacités  C|,  Cs*  En  prenant  le  circuit  de  la  pile^  le 

galvanomètre  placé  dans  le  pont  ne  subit  aucune  déviation  lorsque 

la  condition 

RiCi=  RjCj 

est  exactement  remplie,  B|  et  R)  étant  les  résistances  des  deux 
autres  branches. 

Si  Ton  remplace  la  pile  de  force  électromotrice  constante  par 
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un  appareil  d^induction  H  produisant  une  force  électromolnos 
variable  donnée  par  la  formule 

£  =  Ea nn(knt  -+-  ma) 

et  le  galvanomètre  par  un  téléphone,  celui-ci  n'émet  aucun  son 
lorsque  la  relation  ci-dessus  est  vérifiée. 

La  démonstration  de  l'exactitude  de  ce  procédé  est  beaucoup 
moins  simple  dans  ce  cas  que  dans  le  premier.  La  voici  en  résumé 
lorsque  l'on  suppose  les  diélectriques  des  condensateurs  parfaits. 

Si  Ton  appelle,  dans  Isl  Jlg.  i,  Pi^p^^Çty  Ça  1^  potentiel  des 
armatures  Mi,  M2y  Ni,  N^  des  condensateurs  de  capacité  C|, 
C2;  P|,  Pa  celui  des  points  A,  B;  Qi  le  self-potentiel;  R/ la  ré- 
sistance de  la  ù^^^  branche  ;  i  l'intensité  du  courant,  on  aura 

(^)  /oBo=P,-Pi-^Qo^-f-E, 

(3)  ,j(Rj+R,)-i-(Qi-^QO^  =  Pi- Pl-H />!-/>!, 


(5) 


^ Âl —  'l, 


dt 

_  d(a 
(6) 

(7)  «o=«i-+-«î 


G, 5^ -  it, 


Or  it  et  «2  sont  évidemment  de  la  même  forme  que  E,  c'est- 
à-dire 

i,  =  2  «Y '  =  2  a'(^'  sin  [  knt  -h  mt-i-  o^*'  ], 

i,  =  S  £\*'  =  Sa*^*»  sm[ knt  -i-  nik  +  «?'/'  ]. 
En  posant 

ar</)  =  a  t*)  sÎD  ?!**,        //'  =  «'^^  co8<p(*>, 
les  valeurs  de  1*^*'  et  ij^**  deviennent 

jU)  ^  ^k)  cos{knt  -+-  iîia)  -f-TY^  9Îii(A:nl  -h  ifiji), 
iV  =  a?i**  cos( A^nf  -t-  mjt)  -+-//'^  9\n{knt  -+■  mk). 

Si  l'on  effectue  les  éliminations  et  les  réductions  nécessaires  en 
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introduisant  les  notations  suivantes 


a 

(Ai  —  1 {Ç\. 

-+-Qi4-Q,)A-^ 

»/l«, 

<^  =  ^-(Qo 

4-Q3^-Q*)X*n«, 

6(A)=(Ho+R, 

-f-  Ri)A-/i, 

6'/)=(Ro-t-H8 

4-R4)^/l, 

c^A)  =QoA«/i«, 

rfAO  =  r^Ati, 

c(A^  =  KaÂ/i. 

-c             rf 

rt,         6, 

-H«l       *1 

—  c           d 

€/               C 

-bf         Uf 

—  61          ai 

d          c 

indice  A:, 

a'*-)  =  a^l^^  -f-  et*), 

p,=  ^»'A)_^A), 

aj 

=  a'/>-+-ctAS 

?î  =  ^'/'^  - 

■  é/^A:), 

on  obtient,  pour  les  inconnues  x^f\y"^^  ;  x^l^\y[j^\  les  valeurs  sui- 
vantes 


..Aj_ 


(A) 


^[c(a,  ?,- S,  a,) -r/(a,  a, -?,?,)- («î  +  ?l)(?i-i- «)](*), 


et  pour  la  diffcrence  de  potentiel  q^  —  /?<,  l'expression 


-^^[jiAiRi^ 


-  x^f^  R3]  cos(X:n<  -h  nik)^ 

-  ^'/'  Q3  ]  ^'i  sin  (Avi^  -T-  /n^), 
-/i^^Qa]^*'^  cos(A-/i^  -h  nik). 


Or  cette  valeur  de  q^  — p^  ne  peut  pas  s'annuler  dans  le  cas  gé- 
néral, mais  seulement  atteindre  une  valeur  minimum  déterminée; 
toutefois,  en  supposant,  ce  qui  est  facilement  réalisable  dans  la 
pratique,  que  les  self-potentiels  Qi,  Qa,  Q3,  Q4  sont  des  valeurs 
assez  petites  pour  qu'on  puisse  négliger  A*/iQ  vis-à-vis  de  R| 
et  de  R3,  et  que  les  résistances  R2  et  R|  sont  suffisamment  faibles 
pour  être  négligées  relativement  à  R|  et  Rs,  on  arrive,  toutes  sim- 
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plificalions  faites,  à  Texpression 

.    /R»       Ri\ 

2à  W I^^?»""  W~  ^  (*»■*"  *»)  ^-  3ti  ««  —  Pi  ?t]ik)  cos(  knt^mji) 

La  différence  de  potentiel  entre  les  armatures  M|  et  N|  est  donc 
nulle  lorsque 

RjCî—  RlC,:.::0, 

et  si  Ton  ferme  alors  le  circuit  du  pont,  aucun  courant  n'y  circu- 
lera. • 

2.  A  Taidc  de  cette  disposition,  j'ai  étudié  un  certain  nombre 
de  diélectriques  liquides  et  déterminé  leur  capacité  inductive  spé- 
cifique. 

Les  deux  condensateurs  étaient  cylindriques  et  de  dimensions 
égales;  l'épaisseur  de  la  couche  liquide  était  de  i"'"*,  sa  hauteur 
de  44®"*"  et  son  diamètre  de  loo"*"  environ.  L'un  d'eux,  désigné 
dans  ce  qui  suit  par  l'indice  i,  servit  comme  condensateur  étalon. 
La  capacité  C2  du  second,  exprimée  en  fonction  de  celle  du  pre- 
mier est,  lorsque  la  couche  isolante  est  une  couche  d'air, 

r   —  ^1  r 

La  capacité  du  même  condensateur  avec  une  couche  de  liquide 
comme  diélectrique  est  de  même 

La  capacité  inductive  spécifique  du  liquide  est  alors,  en  admet- 
tant que  celle  de  l'air  est  égale  à  l'unité. 

Les  résistances  à  self-potentiel  négh'geable  R|  et  R3  étaient  for- 
mées par  six  couples  de  fils  de  maillechort  de  o"",  i5  de  diamètre 
/•  de  Phys,,  a«  série,  t.  V.  (Août  1886.)  26 
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tendus  sur  des  isolateurs  paraffinés  entre  les  parois  du  laboratoire 
et  aboutissant  à  des  bornes  isolées  qui  permettaient  défaire  toutes 
les  combinaisons  nécessaires.  Trois  rhéostats  formés  chacun  de 
deux  fils  de  maillechort  avec  un  curseur  à  contact  de  mercure, 
donnaient  la  possibilité  de  faire  varier  les  résistances  des  branches 
du  pont  par  degrés  insensibles  et  de  réduire  ainsi  le  téléphone 
au  silence. 

L^exactitude  de  la  mesure  de  la  capacité  inductive  spécifique 
dépend  de  celle  avec  laquelle  les  résistances  R|  et  R3,  correspon- 
dant au  bruit  minimum  du  téléphone,  pouvaient  être  déterminées. 
Or,  en  général,  il  a  été  possible  de  fixer  la  position  du  curseur 
des  rhéostats  I,  II  et  IIl  à  deux  ou  trois  centimètres  près,  ce  qui 
correspond  à  une  exactitude  de  0"**™%  2  sur  4oo  en  moyenne  ou 
de  o,ooo5  ;  Terreur  maximum  d'une  détermination  de  la  valeur  de 
la  capacité  inductive  est  ainsi  de  0,002. 

En  faisant  varier  Tintensité  du  courant  primaire  de  la  bobine 
d'induction,  le  potentiel  moyen  de  charge  pouvait  varier  dans  le 
rapport  de  1  à  64;  en  effectuant  les  mesures  à  Taide  de  ces  valeurs 
du  potentiel  moyen  de  charge,  il  n'a  pas  été  possible  d'observer 
une  variation  dans  la  capacité  inductive  spécifique  du  toluol,  du 
benzol  et  du  pétrole;  l'exactitude  dépassait  alors  0,001. 

Il  a  été,  par  contre,  possible  de  constater  une  variation  très 
sensible  de  la  capacité  inductive  spécifique  avec  la  température  et 
de  la  déterminer  d'une  manière  assez  exacte.  Les  mesures  ont  été 
faites  à  trois  températures  voisines  de  o®,  de  1 5*^  et  de  45°  ;  il  y  a 
eu  malheureusement  une  légère  condensation  de  la  vapeur  d'eau 
sur  les  parois  du  condensateur  placé  dans  l'appareil  servant  à  pro- 
duire les  basses  températures,  en  sorte  que  les  valeurs  obtenues 
dans  ce  cas  sont  entachées  d'une  certaine  erreur;  nous  ne  consi- 
dérons donc  comme  absolument  exactes  que  les  mesures  faites 
aux  températures  égales  et  supérieures  à  la  moyenne. 

Voici  les  moyennes  des  valeurs  obtenues  pour  le  toluol,  le 
benzol  et  le  sulfure  de  carbone  : 
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Capacité  inductive    Variation  pour  i* 
Température.  D.  AD. 

Benzol, 

f' "'^f^  o,oo338 

Z'I "'^^  0  0O348 

32,3 2,2837  l 

47,> a.»483  °'»«^5« 

ToluoL 

3,6 2,3761 

17,2 2,364g  ^^^ 

//fi  TQ  o,oo366 

44,8 2,2637 

Sulfure  de  carbone, 

2,8 2,6296 

14,8 2,6i5o  0,0016 

16,7 2,6o33 

Il  ne  m'a  pas  été  possible  de  faire,  à  un  nombre  sufflsant  de 
températures  convenablement  espacées,  assez  de  mesures  pour 
déterminer  avec  exactitude  les  coefficients  de  la  formule 

qui  semble  représenter  assez  exactement  la  marche  de  la  capacité 
inductive  avec  la  température. 


3.  Afin  de  pouvoir  comparer  la  capacité  inductive  spécifique  D 
des  liquides  étudiés  avec  leur  indice  de  réfraction,  j'ai  déterminé 
cet  indice  pour  les  raies  principales  du  spectre.  D'après  Maxwell, 
*  il  y  a  égalité  entre  la  racine  carrée  de  la  capacité  inductive  spéci- 
fique et  le  premier  coefficient  de  la  formule  de  dispersion  de 
Cauchj,  c'est-à-dire  l'indice  de  réfraction  pour  une  longueur 
d'onde  infiniment  grande.  Or,  cette  valeur  dépendant  du  nombre 
de  termes  que  l'on  donne  à  la  formule  et  correspondant  à  une  lon- 
gueur d'onde  qui  n'a  pas  une  signification  physique  déterminée, 
il  m'a  paru  préférable  de  faire  la  comparaison  en  vérifiant  si  la 

coïncidence  des  valeurs  y/D  et  de  n  a  lieu,  dans  toutes  les  sub- 
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stances,  pour  la  même  longueur  d'onde.  Même  en  tenant  compte 
de  l'influence  de  la  température,  cette  relation  n'est  vérifiée  que 
d'une  manière  approchée.  Le  Tableau  suivant  donne  les  résultats 
obtenus  : 

Indice  de  rcfraction  pour  les  raies 
F. 


Tempé- 
rature. 


G. 


Pétrole  ordinaire,  n**  1 . ,  25,5 

a  »  n°2..  25,7 

rectifié 26,2 

Toluol,  n*  1 21,9 

i>       n°2 22,3 

Benzol 22 ,  o 

Sulfure  de  carbone  ....  21 ,6 

Huile  de  navet 24 ,8 

Iluile  de  ricin 24^6 


» 


)> 


1,5167 
I ,5iC5 
1,5226 
1,6759 


I ,455o 
1 ,4539 
i,484o 
1 ,5062 
I ,5o6o 
i,5ii5 
i,65i6 
» 


)» 


u 


D. 

,4487 

,4477 
,4766 

,4949 
,4948 

,4997 
,6269 

,4706 

i477a 


B. 

1,4460 

1,4454 
1,4744 
1,4903 
1,4901 

1,4949 
1,6174 

» 


Tempé- 
rature. 


o 

16,2 
i5,4 
«7,7 
17,7 
17,2 

>5,7 
21 ,0 

ao,9 


D. 

2,1234 

2,0897 

2,1950 

2,3646 

2,3649 

2,3377 

2,6091 

3,027 

4,610 


4.  J'ai  profité  de  l'installation  expérimentale  ayant  servi  aux 
mesures  précédentes  pour  rechercher  si  l'action  d'une  force 
magnétique  intense  pouvait  modifier  d'une  manière  appréciable  la 
valeur  de  la  capacité  inductive  spécifique  des  diélectriques.  A  cet 
cff'et,  le  condensateur  formé  de  deux  disques  de  cuivre  polis,  de 
dimensions  égales,  séparés  parla  plaque  du  diélectrique  à  étudier, 
était  placé  sur  un  support  isolant  entre  les  pôles  d'un  puissant 
électro-aimant,  modèle  Ruhmkorff,  placé  verticalement  et  excité 
par  le  courant  d'une  machine  Gramme.  Un  condensateur  à  disques 
de  Kohlrausch,  avec  une  couche  d'air  comme  diélectrique,  servait 
de  condensateur  de  comparaison.  Les  deux  disques  du  conden- 
sateur placé  dans  le  champ  magnétique  étaient  serrés  mécanique- 
ment l'un  contre  l'autre,  afin  d'éviter  les  variations  de  capacité 
provenant  des  changements  possibles  dans  la  distance  des  arma- 
tures. 

Les  mesures,  qui  atteignirent  une  exactitude  de  0,0007,  portèrent 
sur  des  disques  de  paraffine,  d'ébonite,  de  colophane  et  de  soufre, 
d'épaisseurs  différentes,  variant  entre  i""*,5  et  7™°*.  11  fut  impos- 
sible d'observer  la  moindre  variation  dans  la  capacité  du  conden- 
sateur, soit  en  déterminant  successivement  la  position  du  curseur 
des  rhéostats  I,  II  et  III  correspondant  au  bruit  minimum  du  té- 
léphone dans  le  cas  d'un  champ  neutre  et  d'un  champ  magnétique, 
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soit  en  observant  si  une  variation  d^intensité  du  bruit  minimum 
était  perceptible  à  la  suite  de  Taimantalion  et  de  la  désaimantation 
rythmiques  de  l'électro-aimant  (*). 


P.  LANGLEY.  —  Observations  on  invisible  heat-speclra  and  the  récognition  of 
hitherto  unmeasured  wave-lengths  (  Observations  sur  les  spectres  calorifiques 
invisibles  et  déterminations  de  longueurs  d'onde  non  encore  mesurées); /'/iiYo- 
sophical  Magazine,  t.  XXI,  p.  89^;  188G. 

La  partie  visible  du  spectre  solaire  s'étend  entre  les  longueurs 
d'onde  ).  =  ol*,  36  et  X  =  oi*,  ^5  ;  la  Photographie  a  permis  de  re- 
connaître des  radiations  dont  la  longueur  d'onde  est  01^,29;  enfin, 
dans  l'étincelle  électrique  produite  entre  des  électrodes  d'alumi- 
nium, on  a  constaté  la  présence  de  radiations  encore  plus  rcfran- 
gibles,  dont  la  longueur  d'onde  est  égale  à  oi*,  i85.  Quant  au\ 
rayons  calorifiques  obscurs,  situes  à  l'autre  extrémité  du  spectre, 
on  connaissait  jusqu'ici  peu  de  chose  sur  leurs  longueurs  d'onde. 
Cela  provient  de  ce  que  les  appareils  destinés  à  révéler  la  présence 
de  ces  radiations  invisibles  manquaient  de  sensibilité,  et  qu'en 
outre  on  ne  peut  plus  employer  pour  cette  partie  du  spectre  les 
réseaux  qui  permettent  de  déterminer  si  aisément  les  longueurs 
d'onde,  car  la  partie  violette  du  second  spectre  vient  recouvrir 
l'ultra-rouge  du  premier. 

On  croyait  autrefois  que  le  verre  absorbait  les  radiations  de 
grande  longueur  d'onde;  M.  Langley,  en  1881,  a  démontré  qu'un 
prisme  de  flint  est  presque  complètement  diathermane  pour  toute 
la  chaleur  obscure  qui  nous  vient  du  Soleil.  A  Taide  du  prisme  et 
du  bolomètre,  il  a  dressé  la  carte  du  spectre  solaire,  puis  il  a  déter- 
miné ensuite  avec  un  réseau  Rowland  les  longueurs  d'onde  des 
principales  régions  du  spectre  et  il  a  reconnu  que  le  spectre  s'é- 
tendait jusqu'à).  ^^  al*,  ^  (2). 


(*)  Ces  recherches  ont  été  effectuées  pendant  Tannée  iK84-i885  au  Laboratoire 
de  Physique  de  l'École  Polytcclinique  fédérale  à  Zurich,  sous  la  direction  de 
M.  le  professeur  H.-F.  Webcr;  elles  ont  été  publiées  en  détail  dans  le  Bulletin 
de  la  Société  vaudoise  des  Sciences  naturelles,  U  \XII,  ii**  94;  Lausanne,  188G. 

(■)  Voir  Journal  de  Physique,  [2],  t.  II,  p.  371. 
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Dans  ce  nouveau  travail  M.  Langley  a  cherché  si  Ton  ne  pou- 
vait pas  dépasser  cette  valeur  limite  X  =  2l^,  7  en  s'adressant  à  des 
sources  terrestres,  de  façon  à  éliminer  l'absorption  atmosphé- 
rique. Pour  cela  il  faut  former  le  spectre  calorifique  d'une  source 
à  basse  température,  déterminer  les  indices  à  Taide  du  bolomètre 
et,  des  indices  mesurés,  conclure  les  longueurs  d'onde.  Le  réseau 
ne  peut  servir  à  cause  de  la  superposition  des  spectres  ;  un  prisme 
en  verre  ne  convient  pas  non  plus,  car  le  verre  est  complètement 
athermane  pour  les  radiations  émises  par  l'eau  bouillante.  Il  faut 
donc  de  toute  nécessité  employer  des  lentilles  et  des  prismes  de 
sel  gemme  et,  afin  de  pouvoir  faire  des  mesures  précises,  il  est  utile 
d'avoir  des  lignes  de  repère;  le  prisme  devra  donc  être  assez  pur 
pour  que  l'on  puisse  pointer  les  lignes  de  Fraunhofer  :  c'est  d'un 
semblable  prisme  que  s'est  servi  M.  Langley  (*). 

La  surface  rayonnante  était  la  paroi,  recouverte  de  noir  de  fu- 
mée, d'un  cube  de  Leslie,  chauffé  à  100°  ou  à  178°  par  l'ébuUition 
de  l'eau  ou  de  Taniline,  ou  refroidi  à  —  20**  par  un  mélange  réfri- 
gérant. Entre  la  face  du  cube  et  la  fente  du  spectromètre  on 
interpose  un  écran  en  carton,  puis  un  vase  en  cuivre,  creux  et 
rempli  de  glace,  percés  tous  deux  d'une  ouverture  laissant  passage 
aux  radiations;  enfin  un  troisième  écran  mobile,  semblable  au 
second,  sert  à  arrêter  au  besoin  les  rayons.  Les  radiations,  après 
avoir  traversé  la  fente,  tombent  sur  une  lentille  en  sel  gemme 
de  370"*™  de  foyer  et  ^5™'"  de  diamètre,  puis  sur  le  prisme  de  60° 
et  enfin  une  seconde  lentille,  semblable  à  la  première,  et  forment 
dans  son  plan  focal  un  spectre  réel.  Ces  différentes  pièces,  réunies 
par  un  dispositif  automatique  qui  maintient  toujours  le  prisme 
au  minimum  de  déviation,  sont  portées  par  un  spectromètre  parti- 
culier (2)  donnant  les  10". 

Voici  les  résultats  d'une  expérience  faite,  le  ao  mars  i885,  pour 
déterminer  la  distribution  de  l'énergie  dans  le  spectre  du  cube  de 
Leslie  porté  à  178°  : 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  V,  p.  i38. 
(')  Voir  American  Journal,  t.  XXV;  i883. 
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Déviations.  Intensités. 

40. 3o la 

40.00 7a 

39 .  3o 2  r  4 

39 .  00 364 

38. 3o 4^^*^ 

38. 00 305 

37 .  3o 269 

37.00 196 

36. 3o 137 

35. 3o 62 

35.00 48 

34.30 •X9 

3  {.00 26,5 

33. 3o 18 

33.00 10,5 

L'intensité  maximum  correspond  donc  à  une  déviation  comprise 
entre  SS^'etSg®;  en  procédant  de  10' en  10'  entre  ces  deux  limites, 
la  position  du  maximum  a  été  fixée  à  38°35'. 

Une  question  intéressante  se  place  alors.  La  position  du  maxi- 
mum esl-elle  indépendante  de  la  température  de  la  source?  Pour 
répondre  à  cette  question,  M.  Langley  a  étudié  le  spectre  d'une 
lame  de  cuivre  chauffée  à  81 5**,  5 25",  33o"  et  du  cube  de  Leslie 
porté  à  1 78°,  1 00**,  40**  et  —  20**.  Dans  le  dernier  cas  la  température 
delà  source  est  inférieure  à  celle  du  bolomùtre;  les  déviations  du 
galvanomètre  sont  négatives,  mais,  bien  que  faibles,  elles  sont 
néanmoins  mesurables. 

Voici  les  résultats  de  cette  nouvelle  série  de  mesures  : 

Déviation  relative 
Température  à  Tintcnsitc  maximum 

approchée  à  travers  le  prisme 

de  la  source.  de  sel  gemme. 

8i5 39I   S 

525 39.  3 

33o 39.    1 

3oo 38.  {2 

178 38.35 

119 38.25 

100 38.'Ji2 

40 38.  o 

— ao 37 .  îo 
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En  résumé,  les  radiations  calorifiques  observées  diffèrent  des  ra- 
diations solaires  en  ce  qu'elles  sont  absorbées  par  le  verre  qui 
laisse  passer  presque  toute  la  chaleur  obscure  du  Soleil;  de  plus, 
une  couche  épaisse  de  noir  de  fumée,  qui  arrête  la  chaleur  so- 
laire, transmet  plus  de  5o  pour  loo  de  ces  radiations. 

Quand  la  température  de  la  source  augmente,  les  ordonnées  de 
la  courbe  de  chaleur  augmentent  aussi,  mais  plus  rapidement  du 
côté  des  radiations  les  plus  réfrangibles  ;  il  en  résulte  un  déplace- 
ment de  l'ordonnée  maximum  vers  l'extrémité  la  plus  réfrangible. 

II  reste  maintenant  à  déterminer  les  longueurs  d'onde  qui  cor- 
respondent aux  déviations  observées  ;  pour  cela  M.  Langlej  a  eu 
recours  à  la  formule  de  Wiedcmann 


A        A,;| 


où  P,  Q  et  \m  sont  des  constantes  qui  dépendent  de  la  matière 
du  prisme.  Cette  formule  est  d'accord  avec  l'expérience  jusqu'à 
),  =  aH-,  y,  comme  il  est  facile  de  le  vérifier,  puisque  Ton  connaît 
jusqu'à  celle  limite  les  indices  du  prisme  et  les  longueurs  d'onde 
déduites  des  expériences  faites  avec  le  réseau. 

En  admettant  que  cette  formule  est  encore  vraie  au  delà,  on 
trouve  que  l'ordonnée  maximum  du  spectre  calorifique,  produit 
par  une  source  dont  la  température  est  comprise  entre  o"  et  lOO**, 
correspond  à  une  loogucur  d'onde  de  5^  à  ()J*.  L'extrémité  du 
spectre  calorifique,  dont  Tindice  est  i  ,4^>  s»  sans  doute,  une  lon- 
gueur d'onde  3'environ  i5{^,  c'est-à-dire  vingt  fois  plus  grande 
que  la  longueur  d'onde  de  la  raie  A.  A.  Boitel. 


J.-A.  FLEMING.  —  On  llic  use  of  nanieU's  ccll  as  a  standard  of  cleclromolivc 
force  (Sur  la  force  éleclromotricede  l'élément  de  pile  de  Daniell);  Phil.  Mag.j 
5*  série,  t.  X\,  p.  126;  i885. 

L'auteur  rtiidie  les  variations  (jue  subit  la  force  électromotrice 
d'un  élément  de  Daniell,  lorsqu'on  fait  varier  sa  composition  et  la 
température.  Voici  ses  conclusions  : 

Le  cuivre,  bien  raclé,  donne  à  l'élément  sa  plus  grande  force 
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électromotrice.  Celle-ci  s^abaisse  de  6  millièmes  si  Ton  emploie  le 
cuivre  électrolytique,  et  de  7  avec  le  cuivre  amalgamé.  L'oxyda- 
tion du  cuivre  qui  se  produit  à  la  longue  peut  élever  la  force  élec- 
tromotrice de  I  centième. 

Le  zinc  pur,  non  oxydé,  donne  à  Tclément  la  même  force  élec- 
tromotrice que  le  zinc  amalgamé.  L'oxydation  de  ce  métal  abaisse 
notablement  la  force  électromolrice. 

La  concentration  des  dissolutions  a  une  grande  importance.  Si 
les  deux  sulfates  ont  pour  densité  1,2,  la  force  électromotrice  d'un 
élément  est  1,102.  Celle-ci  s'abaisse  à  1,072  si  Ton  prend  du 
sulfate  de  zinc  de  densité  i ,  4  et  du  sulfate  de  cuivre  de  densité  1,1. 

Enfin  la  force  électromotrice  s'abaisse  d'environ  3  millièmes, 
quand  on  élève  la  température  de  o®  à  20'*.  A.  Leouc. 


J.-A.  FLEMING.  —  On  molecular  shadows  in  incandescence  lamps  (Sur  les  dépôts 
qui  se  forment  sur  les  parois  des  lampes  à  incandescence)  ;  Phil,  Mag.,  5*  sérid 
t.  XX,  p.  i^i;  i885. 

L'auteur  a  observé,  dans  divers  types  de  lampes,  que  les  dépôts 
de  charbon  que  l'on  voit  se  former  sur  le  verre  sont  accompagnés 
des  métaux  qui  encastrent  le  filament. 

Ce  dépôt  métallique  est  beaucoup  plus  abondant  à  la  base  de  la 
lampe  qu'au  sommet.  Si  l'on  examine,  par  exemple,  une  lampe 
d'Edison,  on  remarque  que  les  dépôts  sont  peu  abondants  dans  le 
plan  du  filament,  ce  qui  montre  qu'il  y  a  eu  projection  et  non 
volatilisation  des  matières  déposées.  A.  Leduc. 


MATHER.  —  Note  on  ihe  calibration  of  galvanometers  by  a  constant  currenl 
(Graduation  d'un  galvanomètre  par  un  courant  constant);  Proceedings  0/ thc 
physical  Society  of  London^  t.  VII,  p.  285;  1886. 

Le  principe  de  la  méthode  consiste  à  mesurer  le  moment  du 
couple  de  rotation  produit  sur  l'aiguille  du  galvanomètre  par  un 
courant  constant,  quand  on  fait  varier  la  position  relative  de  l'ai- 
guille et  de  la  bobine. 

Supposons  le  galvanomètre  place  dans  un  champ  uniforme,  tel 
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que  le  champ  terrestre,  et  traversé  par  un  courant  que  nous  choi- 
sirons comme  unité ^  l'aiguille  sera  déviée  et  fera  un  angle  D  avec 
le  méridien  magnétique  et  un  angle  0  avec  la  ligne  du  zéro  du 
cadre.  Le  moment  du  couple  terrestre  est  alors  proportionnel  à 
sinD,  et,  puisque  Faiguille  est  en  équilibre,  le  moment  du  couple 
déviant  produit  par  le  courant  est  aussi  proportionnel  à  sinD. 

Mais,  dans  Tusage  ordinaire,  la  ligne  des  zéros  coïncide  avec  le 
méridien  magnétique,  et,  quand  J'aiguille  est  déviée  d'un  angle  0, 
le  moment  du  couple  déviant  est  proportionnel  à  sinO.  Or,  quand 
la  position  relative  de  Taiguille  et  de  la  bobine  est  la  même,  les 
intensités  des  courants  doivent  être  proportionnelles  aux  moments 
des  couples  déviants;  par  conséquent,  dans  le  premier  cas,  on 

peut  écrire 

I  =  A'sinD, 

puisque  l'intensité  du  courant  est  prise  pour  unité  et,  dans  le 
second  cas,  quand  le  zéro  du  cadre  est  dans  le  méridien  magné- 
tique, rintcnsilé  i  du  courant  qui  produit  une  déviation  0  sera 

donnée  par 

i  =  /-  sin6; 

d'où 

sin6 


i  = 


sin  D 


Pour  construire  la  courbe  du  galvanomètre,  il   suffira  donc  de 

porter  les  valeurs  de  6  en  abscisses  et  celles  de  -r— =r  en  ordonnées. 
*  sinD 

Pour  mesurer  la  valeur  de  D  qui  correspond  à  une  valeur  quel- 
conque de  0,  il  suffira  de  rompre  le  circuit  et  de  mesurer  Tangle 
décrit  par  l'aiguille  quand  elle  revient  dans  le  méridien. 

Voici  un  exemple  de  la  graduation  d'un  galvanomètre  : 

Inlcnsilt'S 

Valeurs  «le  Valeurs  de  sinO 

ou  ■  • 

0.  1).  siul) 

lo 34,8  o,3o4 

20 35,3  0,592 

3o 3a,  2  0,938 

40 29,2  1 ,3 18 

5o 26,0  1 ,8i3 

60 ...  19,2  2,633 

70 12,9  4,209 

A.    RniTF.r. 
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5*  série.  —  Tome  XIX;  !•'  semestre  i885. 

ELSASS.  —  Nouveau  monocorde,  p.  4^-54- 

La  corde  à  mettre  en  vibration  est  attachée  par  une  extrémité 
au  bras  d'un  levier  coudé  pouvant  osciller  autour  d'un  axe  per- 
pendiculaire à  son  plan.  L'autre  bras  est  mis  en  mouvement  par 
une  came  fîxée  à  l'axe  de  rotation  d'une  sirène. 

F.  PRESTON.  —  Expériences  électromagnétiques  de  Faraday  et  de  PlQcker 

(2  articles). 

Faraday  aurait  dû  conclure  de  ses  propres  expériences  qu'un 
aimant  tournant  autour  de  la  ligne  de  ses  pôles  entraîne  avec  lui 
les  lignes  de  force  qu'il  crée  à  l'état  de  repos. 

A.  WRIGHT  ET  C.  THOMPSON.  —  Détermination  des  affinités  chimiques  à  l'aide 

des  forces  électromolrices,  p.  197. 

■ 

C'est  le  dernier  d'une  série  de  Mémoires  parus  dans  les  années 
précédentes,  renfermant  de  nombreux  documents  expérimentaux 
relatifs  à  la  cbaleur  chimique  et  à  la  chaleur  voltaïque.  Les  expé- 
riences se  résument  dans  la  formule  suivante  : 

ti  =^  Gj  —  Oi  -r-  JVj  —  "^l  j 

donnant  la  forcQ  électromotrice  E  en  fonction  des  chaleurs  de 
formation  C2  et  C|  des  dissolutions  employées  et  de  deux  con- 
stantes thermovoltaïques  K2  et  K|,  spécifiques  pour  chaque  métal 
supposé  de  même  nature  que  celui  de  la  dissolution  dans  lequel  il 
plonge. 

RONTGEN.  —   Expériences   sur   l'action   électromagnétique  de  Ja   polarisation 

diélectrique,  p.  385. 

L'établissement  de  la  polarisation  dans  un  diélectrique  produit- 
il  les  actions  électromagnétiques  d'un  courant  ordinaire?  L'expé- 
rience suivante,  malgré  la  faiblesse  du  résultat,  résout  la  question 
par  l'affirmative.  Un  disque  d'ébonite  est  mis  en  rotation  rapide 
entre  deux  autres  fixes  de  verre.  Les  faces  de  ces  deux  disques  en 
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regard  de  réboni  le  sont  couvertes  pour  l'un  d'eux  d'une  feuille 
d'étain,  pour  l'autre  de  deux  feuilles  s'étendant  chacune  sur  un 
demi-cercle  du  disque  et  ne  se  touchant  pas,  suivant  une  ligne 
diamétrale.  Ces  deux  demi-cercles  métalliques  sont  reliés  respec- 
tivement 'aux  armatures  d'un  condensateur,  tandis  que  l'étain  do 
deuxième  disque  est  en  communication  avec  le  sol.  Le  sens  delà 
polarisation  de  Tébouite,  lors  de  son  passage  près  de  la  ligne  dia- 
métrale précitée,  est  changé  et  un  aimant  dans  le  prolongement 
de  ce  diamètre  est  influencé  par  celte  sorte  de  courant. 

O.  LODGE.  —  Sur  l'énoncé  des  lois  des  courants  thermo-électriques,  p.  44^5^- 

Si  l'on  admet  pour  les  cflets  Peltier  et  Thomson  les  formules 

-^1  =  (A-a-  XV.)  ^l(Qo-  0,),  Sa  =  Km  -  Oî). 

•n,  =  (A«-A7,)0,(e„-e,),      e^  =  Â-6(eî-0î), 

leur  discussion  montre  que  le  courant  ne  va  pas  toujours  dans  la 
soudure  la  plus  chaude  du  métal  dont  le  coefficient  thermo-élec- 
trique est  le  plus  élevé  à  celui  dont  le  coefficient  est  moindre.  H 
peut  arriver  que  le  courant  soit  tel  qu'il  chaufle  la  soudure  chaude 
ou  refroidisse  la  soudure  froide.  Ces  deux  effets  pourraient  même 
avoir  lieu  simultanément,  si  les  deux  lignes  thermo-électriques 
des  métaux  n'étaient  point  droites. 

O.  LODGK.  —  Sur  le  siège  de  la  force  électromotrice  (8  articles). 

Critique  très  détaillée  des  diverses  théories,"  soit  chimiques, 
soit  de  contact,  émises  sur  le  siège  de  la  force  électromotrice  d'une 
pile.  A  ces  théories,  Téminent  physicien  propose  d'en  substituer 
une  nouvelle;  suivant  lui  tout  métal  immergé  dans  l'air  est  à  un 
potentiel  différent  de  celui  du  milieu  ambiant.  Il  serait  d'environ 
i^'^^jS  pour  le  zinc  et  o''''^,8  pour  le  cuivre,  nombres  déduits  de 
leurs  chaleurs  d'oxydation.  Le  contact  égalise  les  potentiels,  ce 
qui  exige  une  production  d'électricités  de  signes  contraires  sur  les 
métaux.  Quelques  figures  permettent  de  suivre  la  chute  du  poten- 
tiel à  rextérieur  du  conducteur  et  montrent  comment  les  lignes 
équipotenlicUes  se  serrent  aux  environs  de  la  soudure  et  des  li- 
quides où  plongent  les  conducteurs,  points  que  l'on  a  jusqu'ici 
considérés  comme  le  siège  de  la  force  électromotrice. 
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O.  HEAVISIDE.  —  Surface  d'onde  électromagnétique. 

Maxwell  a  déduit  la  surface  d'onde  de  Fresnel  des  formules  de 
rélectromagnétisrae,  en  admettant  un  milieu  anisotrope  quant  aux 
capacités  inductives  K|,  K2,  K3,  mais  isotrope  quant  à  la  per- 
méabilité [JL.  Le  Mémoire  généralise  ce  résultat  en  admettant  trois 
coefficients  [jl|,  |ji2,  1x3  dans  trois  directions  rectangulaires  diffé- 
rentes de  celles  des  capacités  inductives  principales  K|,  Ka,  K3. 
La  surface  est  toujours  du  quatrième  ordre.  Lorsque  les  direc- 
tions principales  de  capacité  inductive  et  de  perméabilité  coïn- 
cident, les  sections  principales  sont  constituées  par  deux  ellipses 
et  non  par  une  circonférence  et  une  ellipse.  Dans  le  cas  absolu- 
ment général,  le  déplacement  électrique  et  Tinduction  magnétique 
sont  dans  le  plan  de  l'onde  lumineuse,  mais  non  perpendiculaires 
entre  eux;  de  même  la  force  électrique  et  la  force  magnétique,  nor- 
males toutes  deux  au  rayon  lumineux,  ne  sont  pas  rectangulaires. 

La  question,  bien  que  traitée  par  les  quaternions,  est  accessible 
à  tous.  Sa  lecture  facile  montre  combien  l'emploi  de  quelques  no- 
tations empruntées  à  ce  mode  de  calcul  simplifierait  l'étude  de 
Télectricilé  et  traduirait  mieux  à  l'esprit  les  faits  géométriques  que 
les  coordonnées  purement  cartésiennes.  B.  Élie. 
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SUB  LA  THÉOBIE  DE  LA  BÉFLEZIOH  TOTALE  CRISTALLm, 

D'APBÉS  M.  TH.  LIEBISGH; 

Par    m.    Er.    MALLAUD. 

L'attention  a  été  rappelée  récemment  par  divers  observateurs 
sur  la  mesure  (les  indices  par  le  procédé  de  la  réflexion  totale.  Ce 
procédé  a  des  avantages  considérables  lorsqu^il  s'agit  de  déterminer 
les  indices  d'une  substance  cristalline,  car  ces  substances  se  prêtent 
en  général  très  bien  à  être  taillées  en  lames  planes,  et  une  seule 
surface  suffit  à  donner  les  trois  indices  principaux  du  cristal. 

La  théorie  de  la  réflexion  totale  à  la  surface  des  cristaux  a  été  ja- 
dis donnée  par  de  Senarmont  dans  un  Mémoire  fort  peu  connu  (  *  ). 
Récemment  M.  Th.  Liebisch  (^)  a  repris  la  même  théorie  en  sui- 
vant une  marche  nouvelle  plus  simple  et  plus  élégante. 

L'importance  que  présente  la  réflexion  totale  cristalline  pour  la 
détermination  des  indices  des  substances  biréfringentes,  encore  si 
imparfaitement  connus  et  dont  la  connaissance  rendrait  de  si  grands 
services  à  la  Science,  nous  a  fait  croire  qu'il  serait  utile  d'exposer 
ici  la  théorie  de  ce  phénomène  en  suivant  la  marche  adoptée  par 
M.  Liebisch,  sans  s'astreindre  à  suivre  ses  procédés  de  calcul,  et 
en  ajoutant  quelques  considérations,  d'ailleurs  très  simples,  qui  ne 
se  trouvent  pas  dans  le  Mémoire  du  savant  allemand. 

Théorie  générale. 

Surface  des  indices.  —  M.  Liebisch  fait  usage  de  la  considéra- 
tion d'une  surface  analogue  à  celle  de  la  surface  de  l'onde  et  à 
celle  des  vitesses  normales.  Cette  surface,  qu'il  nomme  surface 
des  indices,  a  été  définie  pour  la  première  fois  par  Cauchy;  elle 
s'obtient,  en  portant  sur  la  direction  de  la  vitesse  normale  d'une 


(»)  H.  DE  ScxABMUMT,  Sur  la  réflexion  totale  de  la  lumière  extérieurement  à 
la  surface  des  cristaux  biréfringents  {Journ.  de  Math,  [a],  t.  I,  p.  3o5;  i856). 

(=•)  Tu.  LiEBiscu,  Ueber  die  Totalreflexion  an  doppeltbrechenden  Krystallen 
{^eues  Jahrb.  fur  Min,,  Ceol.  und  Pal.,  iSSo,  II,  et  1886,  IL 
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onde  plane,  non  pas  la  grandeur  de  cette  vitesse  (ce  qui  donne  la 
surface  des  vitesses  normales),  mais  l'inverse  de  cette  vitesse. 

Si  le  plan  de  la  figure  {^fig^  i)  passe  par  la  direction  O  a'  de  la 
force  élastique  et  la  direction  OÂ'  de  la  vibration  correspondanle, 
si  A|  est  un  point  de  rellipsoïde  principal  et  A'  le  point  corres- 
pondant de  Tellipsoïde  inverse  ('),  on  sait  que  le  plan  tangent 
en  A|  à  Tellipsoïde  principal  est  perpendiculaire  sur  le  plan  de  la 

Fig.  I. 
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< 


«, 
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figure  et  sur  la  direction  OA'  de  la  vibration,  et  que  le  plan  lan- 
gent en  A' à  l'ellipsoïde  inverse  est  perpendiculaire  sur  la  direction 
0(J  de  la  force  ëlastique.  Si  A|  a\  est  l'intersection,  avec  le  plan 
de  la  figure,  du  plan  langent  en  A|,  et  A' a'  celle  du  plan  tangent 
en  A',  on  a,  en  posant 


P 


Si  l'on  mène  en  O  des  droites  respectivement  perpendiculaires 
surOa'et  OA',ctsi  Ton  prend  Oa',  =  Oûf,,  OA',  =  OA,,  Oû,esl 
la  vitesse  normale  de  propagation,  et  OA'^  le  rajon  correspondant 
de  la  surface  de  Tonde;  de  plus  le  plan  tangent  en  A',  à  la  surface 
de  l'onde  est  perpendiculaire  en  a,  à  Oa, .  Le  lieu  des  points  fl, 
est  la  surface  des  vitesses  normales. 


(  '  )  Voir  Mallabd,  Traité  de  Cristallographie,  t.  II,  p.  107. 
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Si  l'on  prend  sur  la  direction  Oa'j  une  longueur  OA'j=  0-V=  p', 
le  lieu  des  points  A'  sera  la  surface  des  indices;  on  démontrerait 
de  même  que  le  plan  tangent  en  A",  à  cette  surface  est  perpendi- 
culaire en  a^  sur  OA',  et  que  Oa",  =  Oa', 

La  surface  des  indices  joue  donc  par  rapport  à  Tellipsoïde  in- 
verse le  rôle  que  joue  la  surface  de  l'onde  par  rapport  à  rdlipsoïde 
principal. 

L'équation  de  la  surface  de  Tonde  est 
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M,  i',  IV  étant  les  cosinus  des  angles  que  le  rajon  vecteur  p  fait 
avec  les  axes  de  Tellipsoïde  principal,  a,  6,  c  les  grandeurs  de  ces 
axes.  On  obtiendra  l'équation  de  la  surface  des  indices  en  rem- 
plaçant a,  6,  c  par  leurs  inverses  respectifs  qui  représentent  les 
indices  principaux  du  cristal.  Cette  équation  est  donc 


rr  O. 


I  I  1  I  I  [ 

p  ""  Y*       ?  ~  P*       p  *  "  ô* 

Cette  surface  a  la  même  forme  que  la  surface  de  l'onde;  les 
quatre  ombilics  sont  placés  sur  les  normales  aux  sections  cycliques 
de  l'ellipsoïde  inverse,  c'est-à-dire  sur  les  axes  optiques.  Lorsque 
le  cristal  est  uniaxe,  la  surface  se  résout  en  une  sphère  de 
rayon  co  et  un  ellipsoïde  de  révolution  dont  Taxe  est  égal  à  (o 
et  le  rayon  de  l'équateur  est  égal  à  Ë,  la  sphère  est  tangente  à 
l'ellipsoïde  en  ses  deux  sommets  ;  elle  enveloppe  Tellipsoïde 
des  cristaux  négatifs,  elle  est  enveloppée  par  celui  des  cristaux 
positifs. 

Emploi  de  la  surface  des  indices  pour  résoudre  le  problème 
de  la  réflexion  totale.  —  On  peut  se  servir  de  cette  surface 
des  indices  pour  construire  les  directions  des  rayons  réfractés  qui 
correspondent  à  un  rayon  incident  tombant  sur  la  surface  S  d'un 
cristal  (yï^.  2). 

Supposons  que  le  plan  de  la  figure  soit  le  plan  d'incidence;  10 

est  le  rayon  incident  qui  se  meut  dans  un  milieu  d'indice  /i  =  - 
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et  qui  l'ait  avec  la  normale  ON  l'angle  i.  Ou  sait  que,  pour  trouver 
les  directions  des  rayons  rëfractés,  il  faut  mener  la  surface  de 

Tonde  dont   O   est    le  centre,    prendre    OD  = — : — .9  et  mener 

par  D  des  plans  tangents  Dl\  DT  aux  deux  nappes  de  Tonde: 
les  ])olnts  de  tangence  joints  à  O  donnent  les  directions  des 
deux  ravons  réfractés;  les  normales  OP,  OP'  à  ces  plans  sont 
les  directions  correspondantes  des  vitesses  normales,  lesquelles 
sont  contenues  dans  le  plan  d'incidence.  Les  points  P  et  P  appar- 
tiennent à  la  surface  des  vitesses  normales. 
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Si  Ton  prend  Od=z  nsmi  et  si  Ton  mène  dp  perpendiculaire 
sur  OP,  les  deu\  triangles  ODP  et  Orfp  sont  semblables,  cl  I  on  a 


Od 


01) 


ou,  en  remplaçant  Od  par  -=ryr, 


OD 


Oy.= 


OV 


Le  point  p  est  donc  un  point  de  la  surface  des  indices. 

Pour  obtenir  les  directions  OP  et  OP',  il  suffit  donc  de  construire 
Tintersection  de  la  surface  des  indices  par  le  plan  d'incidence, 
de  prendre  Od=  n  sint  et  de  mener  par  d  une  droite  perpendi- 
culaire à  Od\  celte  droite  rencontre  généralement  Tintersection 
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en  deux  points />  et//  qui  donnent  les  directions  OP  et  OP'  cher- 
chées (  *  ). 

Pour  trouver  les  directions  correspondantes  des  rayons,  il  fau- 
drait mener  en  p  et  />'  les  plans  tangents  à  la  surface  des  indices 
et  abaisser  de  O  des  normales  sur  ces  plans  tangents. 

Les  réfractions  cessent  de  se  produire  dans  l'inlérieur  du  cristal, 
lorsque  les  rayons  réfraclés,  qui  sont  les  seules  directions  edioaces 
pour  la  propagation  lumineuse,  seront  dirigés  dans  le  plan  S  de  la 
surface  cristalline. 

l'ig.  3. 


\' 


A  ce  moment  commencera  la  réflexion  totale.  .V  ce  moment 
aussi  le  plan  tangent  a  la  surface  des  indices  sera  perpendiculaire 
au  plan  S. 


(')  Lu  splièrc  doDl  O  est  le  ccnlre,  et  qui  a  pour  rayon  l'indice  n  du  milieu 
extérieur,  est  la  surface  des  indices  pour  ce  milieu.  La  perpendiculaire  à  OS 
menthe  par  le  point  d  rencontre  cette  sphère  en  un  point  R  qui  donne  évidem- 
ment la  direction  OR  de  la  normale  à  Tonde  rênéchie  extérieurement. 

Supposons  le  milieu  crislallin  limité  par  un  second  plan  parallèle  à  S;  lorsqu'un 
des  rayons  réfractés  viendra  tomber  en  un  point  O'  de  cette  seconde  surface,  une 
partie  de  ce  rayon  se  réfractera  suivant  une  parallèle  à  OR,  une  autre  partie  se 
réfléchira.  Pour  déterminer  la  normale  à  Tonde  réfléchie,  il  faudra  mener  autour 
de  O'  Tintersection  avec  le  plan  d'incidence  de  la  surface  des  indices  du  milieu 
extérieur,  c'est-à-dire  celle  du  milieu  cristallin.  La  portion  utile  de  cette  inter- 
section sera  identique  à  celle  qui,  sur  la  courbe  tracée  autour  de  O,  est  située  au- 
dessus  du  plan  S.  On  voit  ainsi  que  chacun  des  deux  rayons  réfractés,  tombant 
sur  le  second  plan  limite,  donne  deux  ondes  réfléchies,  respectivement  parallèles 
aux  droites  O/?,  et  Op\  {fig*  2). 
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SI  donc  on  mène  aux  deux  nappes  de  la  courbe  d'intersection 
de  la  surface  des  indices  avec  le  plan  d'incidence  deux  tangentes 
perpendiculaires  à  OS,  les  pieds  d^  d!  de  ces  deux  tangentes 
{fi g*  3)  déterminent  deux  longueurs 

Oc?=/isin«,         0^=nsinf, 

qui  peuvent  servir  à  connaître  les  deux  angles  dUncidence  i  et  i', 
correspondant  au  commencement  de  la  réflexion  totale  sur  la 
surface  S. 

Solution  approxiniatwe  du  problème  et  degré  d^approxi- 
mation  qiCelle  présente,  —  Le  problème  se  trouve  ainsi  complè- 
tement résolu.  Malheureusement  les  longueurs  Od  et  Orf'  ne 
peuvent  que  dans  des  cas  très  particuliers  être  exprimées  expli- 
citement en  fonction  des  données.  J'examinerai  ces  cas  dans  un 
instant.  Maïs  il  me  semble  important  d'ajouter  ici  à  ce  que  dit 
M.  Licbisch,  qu^on  peut  toujours,  comme  solution  approximative, 
dans  tous  les  cas,  prendre,  au  lieu  des  longueurs  Od  et  0</,  les 
longueurs  Oo  et  08'  qui  sont  les  intersections  de  la  surface  des 
indices  par  la  droite  comprise  à  la  fois  dans  le  plan  d'incidence  et 
dans  le  plan  limite.  Cela  re\'ient  à  prendre  les  longueurs  Orf 
et  Orf'  respectivement  égales  aux  deux  indices  correspondant  à 
une  propagation  normale  dirigée  suivant  OS,  c'est-à-dire  suivant 
l'intersection  du  pian  d'incidence  et  du  plan  de  la  surface. 

Il  est  aisé  d'avoir  une  idée  nette  de  Terreur  qu'on  commet  ainsi 
en  confondant  Oo  avec  Orf.  Considérons  comme  une  quantité 
petite  du  premier  ordre  la  différence  des  indices  extrêmes  du  cris- 
tal a  et  y;  des  rayons  de  la  surface  des  indices  faisant  entre  eux 
un  angle  fini  ont  des  longueurs  dont  les  différences  sont  des  quan- 
tités petites  du  premier  ordre.  L'angle  ZOp  est  aussi  un  angle  pe- 
tit du  premier  ordre,  car  il  s'annulerait  si  les  rayons  vecteurs 
étaient  égaux.  La  différence  des  rayons  vecteurs  0/>  et  Oo  est 
donc  du  deuxième  ordre  de  grandeur.  Mais,  en  vertu  des  proprié- 
tés des  tangentes,  la  longueur  orf  est  petite  par  rapport  à  la  diffé- 
rence Op  —  Oo.  Donc,  en  définitive,  la  longueur  rfo  est  une 
quantité  petite  du  troisième  ordre  de  grandeur. 

En  assimilant  Orf  et  Oo,  on  ne  commet  donc  qu'une  erreur  de 
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l'ordre  de  grandeur  du  cube  de  la  différence  a  — y  des  indices  cx- 
irémes. 

L'erreur  ne  sera  pas  négligeable  si  le  cristal  est  très  biréfringent, 
comme  la  calcite,  pour  laquelle  a  ^  v  =  0,2  environ,  d'où 

(a  —  y)'=  0,008. 

Mais  il  n'y  a  qu'un  petit  nombre  de  substances  aussi  biréfringenteH 
que  la  calcite.  Pour  le  zircon,  qui  est  le  silicate  le  plus  réfringeni 
connu,  on  aurait 

a  — Y  =  o,o5,        (oL  —  ^p  =  o  ,0001'i 

et  l'erreur  serait  déjà  à  peu  près  négligeable.  Pour  l'épidote,  on 

aurait 

(a  — Y)  =  0,04,        («  —  y)'  =  ^i®®<^^^4' 

Pour  le  pyroxène, 

a  —  Y~^|03,         (a  —  y)^  =  ®>®^^®'^7» 

et  Terreur  devient  tout  à  fait  négligeable  dans  les  observations  où 
l'on  ne  se  propose  pas  de  chercher  plus  de  quatre  décimales,  ce 

Fig.  4. 
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qui  est  une  approximation  supérieure  à  celle  k  laquelle  les  appa- 
reils ordinaires  peuvent  permettre  de  prétendre. 

On  peut  donc  déduire  de  la  théorie  précédemment  exposée  que, 
pour  tous  les  cristaux  dont  les  indices  extrêmes  ont  une  différence 
inférieure  ou  égale  à  cinq  unités  du  second  ordre,  on  peut,  sans 
commettre  d'erreurs  supérieures  aux  erreurs  d'observation,  consi- 
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dérer  les  deux  vibrations  qui  correspondent  à  la  réflexion  totale 
comme  étant  celles  que  propage  la  droite  contenue  dans  le  plan 
d'incidence  et  dans  le  plan  limite. 

Dans  cet  ordre  d'approximation,  soient 

II  (^fig-  4)  I21  trace  du  plan  d'incidence  sur  le  plan  limite; 
N  le  pôle  de  la  normale  au  plan  limite; 
R  el  R'  les  pôles  des  rayons  réfléchis  totalement; 
L  et  \J  les  pôles  des  deux  vibrations  qui  seraient  transmises  dans 
le  cristal  suivant  II. 

Les  grands  cercles  RL,  R'L'  sont  les  plans  qui  contiennent  les 
vibrations  transmises  suivant  chacun  des  rayons  réfléchis. 

Cristaux  uniazes. 

Revenons  maintenant  à  Texamen  des  cas  particuliers  pour 
lesquels  la  question  peut  être  rigoureusement  résolue.  Nous  nous 
occuperons  d'abord  des  cristaux  uniaxes  pour  lesquels,  on  le  sait, 
la  surface  des  indices  se  décompose  en  une  sphère  de  rayon  w  el 
en  un  ellipsoïde  de  révolution  dont  l'axe  est  w  et  le  rayon  éqiia- 
torial  est  e. 

Dans  un  plan  d'incidence  quelconque,  il  y  a  toujours  un  angle/ 
de  réflexion  totale  commenranle,  correspondant  au  rayon  ordinaire 
etdonué  par  la  formule  nsini  =  w,  ainsi  qu'un  aulre  angle  /'  cor- 
respondant à  la  vibration  extraordinaire,  dont  nous  allons  cher- 
cher la  valeur. 

Le  cylindre  circonscrit  à  l'ellipsoïde  de  la  surface  des  indices  el 
dont  les  génératrices  sont  perpendiculaires  au  plan  limite  coupe 
ce  plan  limite  suivant  une  ellipse  qui  a,  pour  l'un  de  ses  axes,  le 
rayon  écpiatorial  e  normal  à  celui  des  plans  méridiens  de  l'ellip- 
soïde qui  est  perpendiculaire  au  plan  limite;  l'auïre  axe  se  trouve 
dans  ce  plan  méridien  ;  il  sera  reprosenlé  par  Od  ijig,  5)  si  le 
plan  de  cette  figure  est  le  plan  méridien  et  OAB  rdlipse  méri- 
dienne. 

Supposons  OB  =  (o,  OA  =  e  ;  BON  =  rfO A  est  l'angle  u  com- 
pris entre  la  normale  au  plan  limite  et  l'axe  de  révolulion  de  l'el- 
lipsoïde. On  voit  aisément  que  l'on  a 

Od  =  v/ê*cos*[jl  -1-  w*  sin^p.. 
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L^ellîpse  dont  les  axes  sont  Od  et  o>  a  donc  pour  équation  polaire, 
par  rapport  à  Taxe  polaire  Od, 


ros*o  sin'8         i 


e*  cos*fx -h  tu*  sin*[JL  w*  p* 

Un  rajon  de  cette  ellipse  faisant  un  angle  S  avec  Oc/,  qui  est  la 
section  principale  du  plan  limite,  a  donc  pour  expression 


^    ~    y    E* -t  (  î*  —  w*)  sin*o  sin*(jL 


Fig.  5. 
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11  suffit  évidcmiuent  de  poser  celte  expression  égale  à  /isin/', 
aGn  d^avoir  la  valeur  de  Tangle  d^incidence  H  pour  laquelle  com- 
mence la  réflexion  totale  sur  un  plan  limite  dont  la  normale  fait 
un  angle  |ji  avec  Taxe  principal  du  cristal  et  pour  un  plan  d'inci- 
dence faisant  un  angle  3  avec  la  section  principale  du  plan  limite. 
Le  problème  le  plus  intéressant  se  trouve  ainsi  complètement 
résolu  ;  mais  il  est  intéressant  de  chercher  quelle  est  la  forme  des 
courbes  qm  se  dessinent  sur  le  plan  du  réticule  de  l'appareil 
d'observation  et  qui  séparent  les  parties  obscures  des  parties  éclai- 
rées. 

Cônes  des  rayons  qui  commencent  à  être  réjléchis  totalement, 
—  Si  nous  considérons  la  surface  des  indices  d'un  cristal  quel- 
conque, le  cylindre  tangent  à  cette  surface  et  dont  les  génératrices 
sont  perpendiculaires  au  plan  limite  rencontre  en  général  la  sphère 
de  rayon  n  suivant  une  certaine  courbe.  Si  l'on  joint  le  point  O, 
centre  commun  de  la  surface  des  indices  et  de  la  sphère  à  tous  les 
points  de  cette  courbe,  on  obtient  un  certain  cône  dont  les  gêné- 
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ratrices  sont  les  directions  de  réflexion  totale  commençante  corres- 
pondant à  toutes  les  orientations  possibles  du  plan  incident.  Ce 
cône  est  généralement  à  deux  nappes.  Les  rayons  incidents  com- 
pris à  l'intérieur  n'éprouvent  pas  la  réflexion  totale;  ceux  qui 
sont  compris  entre  les  deux  nappes  ne  réprouvent  que  pour  Tune 
des  vibrations  transmises  ;  les  rayons  compris  à  l'intérieur  des  deux 
nappes  éprouvent  la  réflexion  totale  pour  les  deux  vibrations 
qu'ils  transmettent. 

Suivant  les  valeurs  relatives  de  n  et  des  indices  principaux  du 
cristal  y  suivant  la  position  du  plan  limite  par  rapport  aux  axes  du 
cristal,  l'intersection  du  cylindre  tangent  et  de  la  sphère  variera, 
ainsi  que  la  surface  conique  qui  lui  correspond. 

Lorsque  le  cristal  est  uniaxe,  le  cylindre  tangent  à  deux  nappes 
se  dédouble  en  un  cylindre  circulaire  droit  de  rayon  co  et  un  cy- 
lindre à  section  droite  elliptique. 

Le  cône  de  la  réflexion  totale  commençante  se  dédouble  aussi 
en  un  cône  circulaire  droit  ayant  pour  axe  la  normale  au  plan 
limite  correspondant  aux  vibrations  ordinaires,  et  un  cône  cor- 
respondant aux  vibrations  extraordinaires,  dont  il  est  facile  d'ob- 
tenir l'équation. 

L'équation  du  cylindre  tangent  à  section  droite  elliptique,  rap- 
portée à  la  section  principale  du  plan  limite  comme  axe  des  x^  à 
la  normale  à  ce  plan  limite  comme  axe  des  Zy  est  en  effet,  d'après 
ce  que  nous  avons  vu  plus  haut. 


x^ 


^'  =  .. 


£*  cos*  [JL  H-  10*  sin'  [X         £* 

[X  étant  toujours  l'angle  compris  entre  l'axe  principal  du  cristal  et 
la  normale  au  plan  limite. 

L'équation  de  la  sphère  de  rayon  n  est 

x^       r*       z^ 
/i*        /i*        n^ 

L'équation   de    la   surface   conique   s'obtient    en    retranchant 
membre  à  membre  ces  deux  équations.  Elle  est  ainsi 

C'est  donc  un  cône  du  second  degré. 
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L'équation  du  côue  circulaire  droit  correspondant  aux  vibra- 
tions ordinaires  est  rapportée  aux  mêmes  axes 

(O)  (,.M-^.)(i-,-v)-^;=o. 

Il  est  aisé  de  voir  que  ces  deux  cônes  n'ont  que  le  sommet  com- 
mun. 

Si  n  est  plus  grand  que  le  plus  grand  des  deux  indices  princi- 
paux iù  et  e,  les  deux  coefficients  de  x^  et  de  y-  dans  l'équation 
du  cône  extraordinaire  sont  positifs  pour  toutes  les  valeurs  de  |jl; 
le  coefficient  de(j:^-rj'^)  dans  Téquation  du  cône  ordinaire  est 
aussi  positif.  Les  deux  cônes  ont  donc  des  sections  droites,  l'une 
elliptique,  l'autre  circulaire.  L'ellipse  enveloppe  le  cercle  lorsque 
le  cristal  est  positif;  elle  en  est  enveloppée  lorsque  le  cristal  est 
négatif. 

Si  n  est  compris  entre  w  et  £,  il  y  a  certaines  valeurs  de  ix  pour 
lesquelles  le  coefficient  de  x^^  dans  l'équation  (E),  change  de 
signe;  la  section  droite  du  cône  peut  donc  devenir  hyperbolique. 

Soit  le  cristal  positif  z  >  n^tù.  Le  cône  ordinaire  reste  tou- 
jours réel.  Le  coefficient  de  y^^  dans  l'équation  (E),  est  négatif. 
Le  coefficient  de  x^  s'annule  pour  les  valeurs  [x'de  [jl  satisfaisant  à 

l'équation 

e*  cos*  fx  -h  0)*  sin'  \k  —  n'  =  o 

ou 


sin  îx'=  :': 


V 


£î  —  a>' 


Lorsque  [a  <  [jl',  le  cône  extraordinaire  est  elliptique.  Lorsque 
[X  =  |jl',  le  cône  se  transforme  en  deux  plans  passant  par  l'axe 
des  x^  également  inclinés  sur  l'axe  des  z  et  ayant  pour  équation 


^-v 


'/i*--2« 


La  trace  du  cône  extraordinaire  sur  un  plan  parallèle  au  plan 
limite  se  compose  alors  de  deux  droites  perpendiculaires  à  l'axe 
desj^^  et  tangentes  au  cercle  du  cône  ordinaire. 

Lorsque  [a  <  [x',  le  cône  extraordinaire  est  hyperbolique  ;  sa 
trace  sur  un  plan  parallèle  au  plan  limite  est  une  hyperbole  dont 
l'axe  iransverse  est  l'axe  des  y. 
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Soit  le  cristal  négatif  iù  >  n>  t.  Le  cône  ordinaire  s'évanouit. 
Le  coefficient  de^^^  dans  (E)  est  négatif;  le  coefficient  de  x^  s'an- 
nule pour  une  valeur  de  jjl  donnée  par 


/a)i-/i« 


Lorsque  [x  <  [x',  le  coefficient  de  x'^  est  positif  et  la  section 
droite  du  cône  extraordinaire  est  une  hyperbole  dont  l'axe  Irans- 
verse  est  l'axe  des  x. 

Lorsque  jjl  =:  a',  le  cône  extraordinaire  s'évanouit  comme  le 
cône  ordinaire  ;  il  n*y  a  plus  de  réflexion  totale. 

Lorsque  n  z=z  o},  le  cône  extraordinaire  se  transforme  en  deux 
plans  passant  par  l'axe  des  y,  également  inclinés  sur  l'axe  des  z 
et  ayant  pour  équation 


X  _  ^     A*  cos*  |ji  -+-  lu*  sin* 
z  V        (**** — e*)cos*fJL 


Lorsqu'on  observe  avec  une  lunette  la  réflexion  totale  sur  une 
face  cristalline,  on  place  l'axe  de  la  lunette  de  manière  qu'il  coïn- 
cide avec  l'axe  des  génératrices  du  cône  de  la  réflexion  totale 
commençante.  Le  plan  du  réticule  étant  perpendiculaire  à  cet 
axe,  la  courbe  de  séparation  d'ombre  et  de  lumière  qui  se  dessin<" 
sur  ce  plan  n'est  pas  la  section  droite  du  cône  de  la  réflexion  to- 
tale, mais  l'intersection  de  ce  cône  par  un  plan  normal  à  une  j^éné- 
ratrice.  • 

En  se  servant  d'un  oculaire  dans  lequel  le  réticule  peut  recevoir 
des  mouvements  angulaires  mesurés,  on  peut  observer  Tanglo  y 
que  fait,  au  croisement  des  fils,  la  tangente  à  la  courbe  avec  la 
trace  du  plan  d'incidence.  On  trouve  (jue  cet  angle  y  est  donné 
par  la  formule 

n(t^  —  to* )  sii|î  |x  sin 0  cos o 


COS  V  ^^    ~i     "  -----—■  -  __..      .^ 

/i^[/i- —  lî*  cos*;jL  -:-  (O*  sin*  ;a)J  cos'^o  -i-  (/i*--  î*)i  £*cos*;x  -;-  co*  siii*  «aj*  sin-o 

La  din*érence  entre  go*^  et  y  est  maximum,  pour  un  même  plan 
limite,  lorsque  Torientalion  du  plan  d'incidence  est  telle  que 
l'angle  o  satisfait  à  la  relation 

,  ^       /i*  £*  [  Al' -    C e'  cos*ijl   ;-  to*  sin'u)l 
tcinj^^o  — — ^^    • 

(^  W' --£*)(£*  COS' JJL -T-  tO*  sin*  fJL)' 
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Cristaux  biazes. 

Pour  les  cristaux,  biaxes,  le  problème  n'est  coniplelcment  réso- 
luble que  dans  deux  cas  : 

i*'  Lorsque  le  plan  limite  est  un  plan  de  symétrie  optique, 
parce  qu'alors  le  rayon  cl  la  direction  de  propagation  normale  se 
confondent  en  général; 

'2'*  Lorsque  le  plan  d'incidence  est  un  plan  de  symétrie  op- 
li<|ue  (ce  qui  implique  que  le  plan  limite  comprend  un  axe  de 
symétrie  optique  perpendiculaire  au  plan  d'incidence;,  parce 
qu'alors  la  surface  des  indices  est  coupée  par  le  plan  d'incidence 
suivant  un  cercle  et  une  ellipse. 

i"*  Le  plan  limite  est  un  pian  principal,  —  La  position  du 
plan  d'incidence  est  alors  définie  par  l'angle  5  qu'il  fait  avec  Tune 
des  sections  principales  du  plan  limite,  c'est-à-dire  avec  l'un  des 
axes  de  l'ellipsoïde  optique. 

Supposons,  par  exemple,  que  le  plan  limite  passe  par  les  axes  a 
et  V  et  que  5  soit  l'angle  du  plan  d'incidence  avec  y.  L'équation  de 
l'ellipse  découpée  par  le  plan  limite  dans  la  surface  des  indices  se 
décompose  en  un  cercle  de  ravon  p  et  une  ellipse  dont  l'équation, 
rapportée  à  ses  axes,  est 


On  aura  donc,  en  général,  pour  les  deux  angles  /  et  i'  de  ré- 
(lexion  totale  commençante,  correspondant  à  un  plan  d'incidence 
faisant  un  angle  o  avec  l'axe  principal  v, 

a'vî 

Il  est  intéressant  d'étudier  les  phénomènes  singuliers  qui  se 
produisent  lorsque  la  trace  du  plan  d'incidence  est  voisine  de 
l'axe  optique  situé  dans  le  plan  limite,  et  qui  est  l'intersection  de 
l'ellipse  et  du  cercle. 

Supposons  d'abord  que  la  trace  du  plan  d* incidence  est  Vaxe 
optique  01  {/fg»  <>)  ;  lorsqu'on  a  n  sini  =  01  =  p,  la  vitesse  nor- 
male du  rayon  réfracté  est  dirigée  suivant  l'axe  optique,  et  les 
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ra}'ons  réfractés  correspondant  aux  diverses  vibrations  transmises 
par  le  rayon  incident  se  réfractent  suivant  un  cône  ayant  pour 
section  circulaire  un  cercle  normal  au  plan  limite,  et  dont  la  lon- 
gueur Ipj  comprise  entre  I  et  le  pied  de  la  normale  à  la  tangente 
à  Tellipsc  en  I,  est  un  diamètre.  Il  y  a  réflexion  totale  pour  les  deux 
vibrations  dont  les  rayons  sont  compris  dans  le  plan  limite,  c'est- 
à-dire  la  vibration  Ip  et  la  vibration  perpendiculaire  en  I  au  plan 
limite. 

lorsque  n  sin£>  OI<Or  (T  étant  le  point  où  OI  rcnconlre 
la  tangente  nn'  commune  au  cercle  et  à  Tellipse),  il  nV  a  plus  de 
réflexion  totale  pour  aucune  vibratîoD, 


Fig.  G. 


Lorsque  /isin/=Or,  la  perpendiculaire  menée  en  1'  au  plan 
limite  touche  la  surface  des  indices  en  deux  points.  Ces  deux 
points  sont  sur  le  cercle  de  contact  de  la  surface  des  indices  avoc 
le  plan  mené  par  nn'  perpendiculairement  au  plan  limite,  cercle 
dont  nn'  est  un  diamètre. 

Les  deux  points  de  tangcnce  déterminent  deux  directions  de 
propagation  normale  transmettant  des  vibrations  perpendiculaires 
entre  elles  et  qui  correspondent  à  un  rayon  perpendiculaire  à  /in'. 
Lorsque  nsmi  =  OV  les  deux  vibrations  principales  perpendicu- 
laires entre  elles,  et  par  conséquent  toutes  les  autres,  éprouvent  la 
réflexion  totale.  Il  en  est  de  même  pour  tous  les  angles  d'incidence 
tels  que  n  sint  >>  01'. 

Si  la  trace  du  plan  d'incidence  est  comprise  dans  l'angle 
nOn'  et  coïncide  par  exemple  avec  Or,  cette  trace  rencontre  suc- 
cessivement en  q  et  q'  les  deux  nappes  de  la  surface  et  en  z  le 
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plan  lin'.  Lorsque  ns\fxi=  Oy,une  certaine  vibralion  coniinence 
à  éprouver  la  réflexion  lolale;  lorsque  n  sïni  esl compris entreOq  et 
Oq\  une  vibration  éprouve  la  réllexion  totale;  lorsque  nsinjest 
compris  entre  Oy'et  Os,  la  normale  menée  par  l'exlrémité  delà 
longueur  nsiui  renconlre  la  surface  des  indices  en  quatre  points  : 
il  n'y  a  donc  plus  aucune  vibralion  éprouvant  la  réllexion  totale; 
lorsque  n  sin  i=Os,  deux  vibrations  principales  et  par  conséquent 
toutes  les  vibrations  commencent  à  éprouver  la  réflexion  totale; 
enfin  lorsque  nsini>0-,  loules  les  vibrations  éprouvent  la  ré- 


Lorsqnc  l'on  observe, 
plan  d'incidence  passe  \ 


:ol.   la  relier 
optiqu 


I  lolalu 


,  rii 


^l  que  le 
;  dans  te 
plan  du  réticule  présente  donc  l'apparence  de  \i  Jig.  7,  qui  a  été 
observée  par  M.  \V.  Kohirauscb  sur  des  lames  d'acide  larlrique  (  '  ). 
Avec  un  nicol  convenablement  orienlé,  on  rend  A  tout  à  fait 
sombre,  cl  li  tout  à  fait  clair;  l'inverse  a  lieu  pour  une  autre  orien- 
lation  de  nicol. 

Il  va  sans  dire  que  toutes  ces  déductions  ne  sont  vraies  que 
lorsque  n  >■  a.  Les  rayons  qui  commencent  à  éprouver  la  réflexion 
totale  forment  alors  les  génératrices  de  trois  cônes  qui  s'obtien- 
nent en  joignant  le  point  d'incidence  aux  trois  courbes  d'intersec- 
tion de  ta  spbère  de  rayon  n  avec  chacun  des  cylindres  ayant  res- 
pectivement pour  sections   droites   l'ellipse  a^   et   le  cercle   de 


n.,  l.  VI,  p.  86;  1879, 


i 
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raj'on  ^,  et  avec  la  portion  de  plan,  normal  au  plan  limite  et  mené 
par  nn\  qui  est  comprise  entre  les  perpendiculaires  menées  en  n 
et  n'. 

Lorsque  n  =  a,  le  cône  correspondant  à  Tellipse  av  se  réduit  à 
deux  plans  passant  par  Taxe  v  de  Tellipsoïde  inverse. 

Si  n  est  compris  entre  a  et  y,  la  section  droite  de  ce  cône  de- 
vient une  hyperbole  dont  Taxe  transverse  est  dirigé  parallèlement 
à  Taxe  a  de  Tellipsoïde  principal. 

I/inclinaison,  sur  le  plan  d^incidcnce,  de  la  courbe  qui  dans  le 
plan  réliculaire  correspond  à  Tellipsc  av  de  \^Jig,  6,  est 

/i  (  a-  —  7*  )  sin  0  cos $ 
/a*(  /i*-  -  Y*;cos*o  -:-  y'V'^* —  a';  sin* S 

Pour  la  courbe  qui  correspond  au  cercle  de  rayon  p,  cette  in- 
clinaison est  évidemment  de  90". 

•/i'*  Le  plan  d'' incidence  est  un  plan  principal,  —  Lorsque,  le 
plun  limite  étant  parallèle  à  Tun  des  axes  de  Tellipsoïde,  le  plan 
(rincidence  coïncide  avec  un  des  plans  principaux  de  cet  ellipsoïde, 
celui-ci  coupe  la  surface  des  indices  suivant  un  cercle  et  une  el- 
lipse. Supposons,  par  exemple,  que  le  plan  d'incidence  passe  par 
les  axes  a  et  y,  le  cercle  a  pour  rayon  ^  et  l'ellipse  a  l'équation 
donnée  plus  haut.  L'intersection  du  plan  limite  et  du  plan  d'inci- 
dence fait  avec  Taxe  y  Tangle  iji;  la  longueur  Od  interceptée  sur 
cette  droite  entre  le  centre  et  la  tangente  à  Tellipse  qui  lui  est 
perpendiculaire  a,  d'après  le  théorème  que  nous  avons  démontré 
plus  haut,  l'expression 


Od   =  Y*  sin* |x  ~  a'  cos* ;ji  =  y* ~^  ( **  —  V' ) cos* ;jl ; 
d'où 

n  sin/  —  3,         71*  sin*t'=  Y*~»~  (*' — Y*)  ^'os*{ji. 

Si  l'on  appelle  U  l'angle  que  fait  avec  l'axe  y  l'axe  de  réfraction 
extérieure,  on  a 

3*—  Y* 

a*  —  Y 
cl 

Y*-i   (a*— Y*)cos*U  =  p*. 

Lors  donc  que  Ton  aura  jx  <C  U,  ce  sera  i  qui  correspondra  a  la 
vibration  du  plus  petit  indice  et  réciproquement. 
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Lorsque  jjl  :=  U,  les  deux  vibrations  priDcipales  donnent  la 
même  réflexion  totale  /isint=  ^. 

L'inspection  de  la  figure  montre  clairement  ces  diverses  consé- 
quences. 

M.  Joh.  Danker  (*)  a  vérifié  les  formules  établies  par  M.  Rohl- 
rausch.  Ces  vérifications,  qui  ont  porté  aussi  sur  les  formules  qui 
donnent  la  valeur  de  l'angle  y,  sont  très  satisfaisantes. 


MÉTHODE  POÏÏB  MESURER,  EN  LONGUEURS  D'ONDE,  DE  PETITES  ÉPAISSEURS  ; 

Par  m.  J.  MACÉ  DE  LÉPINAY. 

La  longueur  d'onde  d'une  radiation  déterminée  fournit  un 
étalon  de  longueur  absolument  invariable  (du  moins  dans  le  vide) 
et  que  tout  laboratoire  de  Physique  se  trouve  avoir  à  sa  portée. 
Il  est  donc  important  de  trouver  une  méthode  d'une  grande 
exactitude  pour  mesurer,  en  fonction  de  la  longueur  d'onde  d'une 
radiation  déterminée,  l'épaisseur  d'une  lame  réfringente  quel- 
conque (quarlz  dans  le  cas  actuel).  De  pareilles  mesures  pré- 
sentent un  intérêt  particulier  par  leur  application  à  la  dé- 
termination rapide  et  précise  du  pas  de  la  vis  d'un  spliéro- 
mètre  (-). 

Toutefois  cette  méthode  optique  ne  pourra  conduire  à  des  me- 
sures absolues  qu'à  la  condition  de  connaître  avec  précision  la 
valeur  absolue  de  la  longueur  d'onde  qui  sert  ainsi  d'étalon  pro- 
visoire. Tel  a  été  le  but  de  recherches  dont  les  résultats  seront 
prochainement  publiés  en  détail  (^). 


(')  y  eues  Jahrb.  /àr  Min.f  t.  il,  p.  j'ii  ;  iSs.'). 

(')  Celle  application  a  été  failc  circclivenicnt  par  M.  H.  Bcnott,  à  la  vis  d'un 
spliéroinètrc  réceiniiiciit  construit  par  M»M.  Brunncr  frères,  pour  le  Bureau  interna- 
tional des  i*oids  et  Mesures.  Parlant  des  données  numériques  que  je  lui  ai 
fournies,  relatives  aux  trois  dimensions  (i  centimètre  environ)  d'un  cube  de 
(juartz,  il  a  obtenu  pour  le  pas  de  la  vis  de  cet  instrument,  à  5",  les  trois  valeurs 
concordantes 

^""/i99»77»    o^-,'i99i8a,    o^«,ic)9i7o. 

(')  Voir  Comptes  rendus,  2]  mai  iS><ii. 

/.  de  Phys.j  2*  série,  t.  V.  (Septembre  j88G.)  uS 
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M.  Mouton  (*)  a  donné  une  solution  élégante,  fondée  sur  Tob- 
servatlon  des  franges  de  Fizeau  et  Foucault,  du  premier  de  ces 
deux  problèmes. 

Cette  méthode  ne  peut  malheureusement  conduire  à  une  pré- 
cision supérieure  à  yôVô'  P^^  suite  de  rinsufBsance  des  données 
numériques  qui  servent  de  point  de  départ.  Il  en  est  autrement  de 
la  suivante,  fondée  sur  l'observation  des  franges  de  Talbot. 

On  sait  (^)  que  ces  franges  prennent  naissance  lorsque,  sur  le 
trajet  de  Tune  des  moitiés  du  faisceau  de  lumière  qui  sort  du 
collimateur  d\m  spectroscope,  on  interpose  une  lame  réfringente 
à  faces  planes  et  parallèles,  normales  à  Taxe  optique  du  colli- 
mateur. Si  nous  désignons  par  A  la  longueur  d'onde,  dans  le  vide, 
du  milieu  de  Tune  de  ces  franges,  par  N^  et  V^  les  indices  corres- 
pondants, à  la  température  t  de  Texpérience  et  par  rapport  au 
vide,  de  la  lame  et  de  Pair,  par  jjl  le  coeflicient  moyen  de  o  à  /  de 
la  lame,  dans  la  direction  normale  aux  faces,  par  é»o  son  épaisseur 
à  o°,  on  a  la  relation 

N  —  V 
(1)  ii-~—'(i  4-  [L()eo  =p, 

p  étant  un  nombre  entier  impair  (numéro  d'ordre  de  la  frange), 
qui  croît  de  deux  unités  en  passant  d'une  frange  à  la  suivante,  du 
rouge  au  violet. 

L'emploi  de  la  formule  (i)  serait  en  général  peu  commode.  On 
lui  a  substitué  avantageusement  (dans  le  cas  du  quartz)  la  formule 
approchée 

dans  laquelle  A  est  la  longueur  d'onde  dans  l'air  à  o"  sous  la  pres- 
sion normale,  n  l'indice  du  quartz  (indices  ordinaires,  seuls  em- 
ployés), par  rapport  à  l'air  à  20°.  Après  avoir  calculé  par  celte 
formule  l'épaisseur  approchée  e  de  la  lame,  il  suffit,  pour  obtenir 
l'épaisseur  e^^  à  o'*,  de  multiplier  la  première  par  l'un  des  deux 


(')  Journal  de  Physique^  [i],  t.  VIII,  p.  398;  iS;!). 

(»)  Journal  de  Physique,  [i],  t.  I,  p.  177;  1872,  cl  Annales  de  r École  Nor- 
male supérieure,  [2],  t.  VI,  p.  ï6;  1877. 
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facteurs  (*)  : 

a  =  1 ,00008(1  —  3,95  X  io-*/)(Iames  parallèles  à  Taxe), 
(3)   l     ou 

b  =  1 , 00008 (  1 4-  2,29  X  io-«/  )  (lames  perpendiculaires  à  l'axe). 

On  a  adoplé,  poar  les  longueurs  d'onde  correspondant  aax 
raies  C,  D^,  b^,  F  (seules  régions  utilisées  du  spectre  solaire), 
les  moyennes  des  mesures  concordantes  effectuées  par  MM.  Mas- 

cart  (^),  van  der  Willigen  (')  et  Angstrom  (*),  toutes  rameDées 
au  centimètre  de  Fraunhofer  (^).  Les  indices  ordinaires  des  lames 
de  quartz  employées  ont  été  directement  mesurés  au  moyen  d'un 
prisme  tiré  du  môme  morceau  («). 

Dans  ce  qui  suit,  nous  considérerons  la  quantité  Y,  définie  par 
Téquation  (2),  comme  une  fonction  continue  de  la  longueur 
d'onde.  Il  en  sera  de  même  de  />,  pour  une  lame  donnée,  à  une 
température  donnée.  Pour  mesurer  Tépaisseur  à  o®  d'une  Jamc 
de  quartz  donnée,  nous  nous  proposerons  de  déterminer  par  Fex- 
périence  les  valeurs  de  p  correspondant  aux  quatre  raies  C,  D2, 
fei  et  F.  Des  formules  (2)  et  (3),  nous  déduirons  quatre  valeurs 
de  l'épaisseur  cherchée,  dont  nous  prendrons  la  moyenne.  Cette 
épaisseur  se  trouve  ainsi  exprimée  en  centimètres  de  Fraunhofer. 
Pour  obtenir  sa  valeur,  en  fonction  de  la  longueur  d'onde,  dans  le 
vide,  de  la  radiation  D2,  il  suffît  de  diviser  le  nombre  obtenu  par 
5,8897  Xio-'. 

Pour  pouvoir  séparer  convenablement  les  franges,  il  est  néces- 
saire d'employer  un  spectre  très  étalé;  on  y  est  parvenu  par 
l'emploi  d'un  réseau  au  jjjde  millimètre,  placé  sur  la  plate-forme 


(')  D'après  les  données  numériques  publiées  par  M.  Dufet  {Journal  de  Phy. 
tique,  [2],  t.  III;  1884  ). 

(•)  Annales  de  VÉcole  Normale  supérieure,  [i],  t.  IV,  p.  7;  1867. 

(•)  Archives  du  Musée  Teyler,  t.  I.  Harlem,  1866. 

(*)  Recherches  sur  le  spectre  solaire,  Upsal,  1868 

(*)  Défîni  par  la  condition  que  la  longueur  d'onde  de  la  raie  D,,  dans  Tair  à  0% 
sous  la  pression  normale  soit  exprimée  par  le  nombre  5,888o  x  io~*  cent. 

(*)  Prisme  à  faces  parfaitement  planes,  taillées  et  vérifiées  par  M.  Laurent,  au 
moyen  des  appareils  imaginés  par  lui.  Voir,  pour  les  précautions  prises,  le  tra- 
vail de  M.  Cornu  {Annales  de  VÉcole  Normale  supérieure,  [a],  t.  I\;  1880). 


4o8  MACÉ  DE  LÈPINAY. 

d'un  goniomètre  de  Briinner.  On  observait,  pour  la  raie  C,  le 
deuxième;  pour  les  autres,  le  troisième  spectre  de  diffraction.  La 
lumière  éclairante  était  la  lumière  solaire.  Malgré  Ténormc  dis- 
persion ainsi  obtenue,  il  est  difficile  de  mesurer  directement  des 
épaisseurs  notablement  supérieures  à  a"™.  Encore  fut-il  indis- 
pensable, pour  éviter  toute  hésitation  possible  dans  le  calcul  des 
numéros  d'ordre  des  franges,  de  contrôler  au  préalable,  par  des 
mesures  cflcctures  avec  une  lame  plus  mince  (i""»  environ),  et 
pour  les  (|uatrc  régions  utilisées  du  spectre,  les  valeurs  corres- 
pondantes de  la  fonction 

Y  —  '  2(/t  —  l) 

"  0,99973      X      ' 

qui  doivent  servir  de  base  au  calcul  de  toutes  les  expériences. 

La  marche  suivie  dans  ces  recherches  préliminaires,  aussi  bien 
pour  les  expériences  que  pour  les  calculs,  est  identique  à  celle 
adopléc  dans  tous  les  cas;  je  la  décrirai  donc  à  ce  sujet. 

La  lame  cmploj-éc  (perpendiculaire  à  Taxe)  fut  mesurée  tout 

d'abord  au  sphéromèlre  (').  L'épaisseur  approchée  en  fut  trouvée 

égale  à 

0,0998  cent,  (le  Fraunhofer. 

De  celte  épaisseur  et  des  valeurs  admises  pour  n  et  A,  on 
déduit  les  valeurs  suivantes  approchées,  de  /?,  pour  les  quatre 
raies  C,  1)2,  6|  et  F  : 

Raies.  p.  Différences. 

<"' i^>Î9»o»  r    ir 

]'' '^'^'^  .04, r. 

^' ''y/"^         148,.. 

F '22j8,I1  '    ' 

Ces  valeurs  de  p  ne  peuvent  être  considérées  comme  exactes  à 
plus  de  Yji^  près;  mais  leurs  différences  sont  connues  avec  une 
exaclilude  suffisante  pour  permettre  l'emploi  de  la  méthode  sui- 
vante d'approximations  successives,  quia  pour  princii>al  avantage 
(le  simplifier  notablement  les  expériences.  A  cet  efl'et,  celte  même 
lame  étant  mise  en  place,  on  a,  pour  chacune  des  raies  indiquées. 


C)  Dont  le  pas  avait  été  inesurù  par  la  ni(}îlioile  de  M.  M>uLon. 
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pointé,  d'une  part,  la  raie  et,  de  l'autre,  les  deux  franges  noires 
les  plus  voisines  qui  la  comprennent.  On  a  obtenu  de  la  sorte, 
par  interpolation,  les  valeurs  suivantes  de  p  (moyennes  de  quatre 
séries  de  mesures)  : 

Raies.  p, 

C ar-h  1,14 

D2 y  ,-i,68 

^ /-ho,83 

Dans  ce  Tableau,  chacune  des  quantités  x^y^  z,  t  est  le  numéro 
d'ordre  (nombre  entier  impair)  d'une  frange  voisine  de  la  raie 
correspondante,  et  moins  rcfrangible  qu'elle.  Ce  sont  quatre  in- 
connues qu'il  s'agit  de  déterminer. 

A  cet  effet,  comparons  les  deux  Tableaux  qui  précèdent.  De 
l'identification  des  valeurs  de  p  qui  y  sont  inscrites,  résultent 
immédiatement  les  relations  (*) 

y-  j7-i-i96, 

z  —y  ---  26G  r=  X  -H  46'ji, 
/  —  -3   r-  r4H  --^  X  -'x-  610, 

de  sorte  que  nous  n'avons  plus  qu'une  inconnue  à  déterminer,  x^ 
que  nous  trouvons  de  même  être  un  nombre  entier  impair  voisin 
de  i647»87. 

Pour  déterminer  cette  inconnue,  nous  supposerons  successive- 
ment x  =  i647î  -2:  =  1649,  x==i65i,  et,  dans  chacune  de  ces 
h\pothèses,  nous  effectuerons  les  calculs  des  épaisseurs.  Nous 
trouverons  ainsi  : 

Épaisseurs  calculées. 

Valeur  (le  p 

Raies.  x  —.  16/17.  ^  '  '  ^'^'lO*  ^  ^  '^^'«         (^  =  iG'|G.) 


c  0  c 


C 0,099747  0,099869  0,099990  i65o,ii 

I>î 0,099762  0,099870  0,999979  1846,68 

^1 0,099779  0,099873  0,099968  aiir,4{ 

F 0,099788  0,099876  0,099965  2259,83 

Il  suffit  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  ce  Tableau,  pour  se  con- 


(*  )  ^  —  X,  z  —  y,  t  —  z  sont  des  nombres  entiers  pairs. 


4io  MACÉ  DE  LÉPINAY. 

vaincre  que  la  seule  valeur  admissible  pour  x  est  x=  1649  (*)• 
L'épaisseur  moyenne  (non  corrigée)  est  donc 

e  =  0,099872  cent,  de  Fraunhofer. 

L'écart  moyen  de  la  moyenne  n'atteint  que  le  jyjôô  ^^  '^  valeur 
de  cette  dernière.  Faute  de  pouvoir  appliquer  correctement  à 
l'ensemble  de  quatre  nombres  seulement  les  règles  connues  du 
Calcul  des  probabilités,  nous  considérerons  ce  nombre  ^jj^ 
comme  indiquant  une  limite  supérieure  de  l'erreur  que  l'on  peut 
commettre  par  l'emploi  des  franges  de  Talbot. 

Les  écarts  que  présentent  les  nombres  inscrits  dans  la  troisième 
colonne  du  Tableau  sont  en  majeure  partie  attribuables  à  l'in- 
exactitude des  valeurs  de  la  fonction  Y  admises  pour  les  calculer. 
On  les  retrouve  en  effet,  de  même  sens  et  de  même  ordre  de 
grandeur,  dans  toutes  les  mesures  que  j'ai  eu  l'occasion  d'effec- 
tuer, lorsqu'on  prend  pour  point  de  départ  les  données  numé- 
riques qui  ont  été  admises  jusqu'ici. 

Les  résultats  obtenus  nous  permettent  d'ailleurs  de  calculer  de 
nouvelles  valeurs  de  Y  pour  les  quatre  raies  étudiées,  plus  exactes 
en  valeurs  relatives  (but  de  ces  expériences).  Il  suffit  à  cet  effet, 
dans  la  formule  /?  =  Ye,  de  remplacer  p  par  les  valeurs  trouvées 
(dernière  colonne  du  Tableau)  et  e  par  l'épaisseur  moyenne 
0,0998^2.  On  trouve  ainsi  : 

Valeurs  de  logY. 

C ij^iSoyy^ 

I>i 4,2669479 

bi 4)325i35i 

F 4,3546321 

Ce  sont  les  valeurs  de  logY  ainsi  calculées  dont  j'ai  fait  exclu- 
sivement usage  dans  la  suite. 

J'aurai  l'occasion,  dans  un  prochain  travail,  d'indiquer  de  nom- 
breuses mesures  effectuées  par  cette  même  méthode  au  moyen 
des  données  numériques  ainsi  corrigées.  Je  citerai  uniquement  les 


(  *  )  Dans  cette  hypothèse,  en  efTet,  les  quatre  épaisseurs  calculées  sont  sensi- 
blement égales,  et  dans  les  deux  autres,  elles  varient  régulièrement  avec  la  lon- 
gueur d'onde. 
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suivantes,  afin  de  mettre  en  évidence  la  possibilité  de  mesurer  di- 
rectement et  avec  sécurité  des  lames  de  2""  d^épaisseur  : 

C c  =  0,200801 

Dj 0,200798 

bi  0,200798 

F 0,200800 

Moyenne e  =  0,200799  à  i6*, 3 

^0  =  0,200802  cent,  (le  Fraunhofer. 


DÉTEBHIHATION  DE  LA  VALEUR  ABSOLUE  DE  LA  LONGUEUR  D'ONDE 

DE  LA  BAIE  D,; 

Par  m.  J.  MACÉ  DE  LÉPINAY. 

Les  mesures  des  longueurs  d^onde  des  principales  raies  du  spectre 
solaire,  effectuées  par  MM.  Mascart  (*),  Dltschreiner(*),  Van  der 

e 

Willigen  (')  et  Angstrôm  (*)  sont  d'une  très  grande  concordance, 
du  moins  en  valeurs  relatives;  mais  il  n^en  est  plus  de  même  en 
valeurs  absolues.  Les  nombres  suivants,  obtenus  par  la  même 
méthode  (réseaux),  représenteraient,  en  effet,  tous  les  quatre  la 
longueur  d'onde  de  la  raie  D2  dans  l'air,  à  la  température  ordi- 
naire : 

5,8880  X  10-*  cent.  [Fraunhofer  (*),  nombre  adopté  par  M.  Mascart], 
5,8989x10-»     »       (Ditschreiner), 
5,8922  X  10  *     »       (Van  der  Willigen), 

5,8891x10  *     »       (Angstrum). 

■ 

En  présence  de  pareilles  divergences  et  quoique  le  dernier  de 
ces  nombres  présentât  des  garanties  particulières  d'exactitude,  il 
était  nécessaire  de  procéder  à  une  nouvelle  détermination  de  cette 


')  Annales  de  V École  Normale  supérieure,  [i],  t.  IV,  p.  7;  1867. 
')  Académie  des  Sciences  de  Vienne ^  oct.  et  déc.  1864. 
')  Archives  du  Musée  Teyler^  t.  L  Harlem,  1866. 
*)  Recherches  sur  le  spectre  solaire.  Upsal,  18C8. 
*)  Gilbert's  Annalen,  t.  LXXIV;  1823. 
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même  longueur  d^onde  par  une  méthode  absolument  différente, 
susceptible  d'une  grande  précision. 

J'ai  fait  usage  à  cet  effet  du  plus  sensil^le  et  du  plus  précis  de 
tous  les  appareils  de  mesure,  la  balance.  Imaginons  un  solide 
géométrique  défini,  dont  on  puisse  déterminer  optiquement  les 
dimensions  principales  en  fonction  de  la  longueur  d*onde  de  la 
raie  D^  prise  pour  unité.  On  pourra  déduire  de  ces  mesures  son 
volume  M,  en  fonction  de  celui  d'un  cube  qui  aurait  cette  longueur 
d'onde  comme  côté.  Déterminons,  d'autre  part,  la  valeur  absolue, 
en  grammes,  de  la  perte  de  poids  de  ce  même  solide  immergé 
dans  Teau  distillée  et  privée  d'air;  nous  en  conclurons  son  vo- 
lume en  millilitres,  V.  La  longueur  d'onde  cherchée  sera  donnée 
par 

Celle  longueur  d'onde  sera  exprimée,  il  est  vrai,  non  en  centi- 
mètres, mais  en  fonction  d'une  unité  peu  différente,  bien  définie, 
qui  est  le  côté  du  cube  qui,  rempli  d'eau  distillée  à  4®,  en  con- 
tiendrait un  gramme  (millilitre). 

La  matière  adoptée  pour  constituer  ce  solide  est  le  quartz,  pour 
lequel  les  données  numériques  nécessaires  pour  les  corrections 
de  température  sont  connues.  La  forme  est  celle  d'un  parallélépi- 
pède rectangle,  de  i*^™  environ  de  côté  dans  les  trois  directions. 
Il  a  élé  taillé  avec  une  rare  perfection,  tant  au  point  de  vue  de  la 
planéité  que  de  la  rectangularité  des  faces  par  M.  Laurent,  grâce 
aux  appareils  de  contrôle  imaginés  par  lui. 

L  Les  mesures  optiques  (dimensions  du  cube  en  fonction  de 
la  longueur  d'onde  de  la  raie  D2)  ont  été  effectuées  par  la  mé- 
thode des  franges  de  Talbot,  étudiée  en  détail  dans  le  travail  pré- 
cédent ;  je  crois  par  suite  inutile  d'y  revenir.  Je  rappellerai  seule- 
ment que  l'on  ne  peut  prudemment,  par  cette  méthode,  mesurer 
directement  des  épaisseurs  supérieures  à  a™".  On  a  tourné  cette 
difficulté  par  l'emploi  de  trois  lames  auxiliaires  de  quartz,  de  2°"*, 
^mm  Qigmm  cnvirou  d'épaisscur  (nous  les  désignerons  par  les  sym- 
boles L'2,  L4,  L6).  La  série  des  opérations  fut  à  cet  effet  :  1**  me- 
sure directe  de  L  2  ;  a**  mesure  de  la  différence  d'épaisseur  L  4  —  La; 
3°  mesure  de  la  différence  d'épaisseur  L6  —  L4;  4**  mesure  de  la 
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difTérence  entre  Tune  quelconque  des  dimensions  du  cube  et  Té- 
paisseur  totale  des  lames  L6  et  Lt%  superposées. 

Les  lames  étudiées  étaient  chaque  fois,  par  la  méthode  connue 
d*autocollimations,  amenées  à  être  normales,  à  deux  ou  trois  mi- 
nutes près,  au  faisceau  de  lumière  qui  les  traversait.  Pour  atténuer 
le  plus  possible  rinfluence  des  défauts  de  forme  du  cube,  on  a  me- 
suré, en  quatre  régions  différentes,  la  distance  de  chaque  couple 
de  faces,  à  savoir  dans  les  quatre  régions  qui  correspondent  aux 
milieux  des  quatre  faces  latérales  (en  tout  douze  mesures  d^épais- 
seur). 

Les  trois  dimensions  moyennes  ainsi  obtenues  ne  peuvent  tou- 
tefois être  considérées  a  priori  comme  exactes.  Le  travail  du 
polissage  donne  en  effet  presque  toujours  naissance  à  des  surfaces 
légèrement  convexes.  Comme  la  méthode  des  franges  de  Talbot  ne 
permet  de  mesurer  que  les  épaisseurs  au  voisinage  immédiat  des 
bords,  les  nombres  obtenus  seront  tous  en  réalité  plus  faibles  que 
les  épaisseurs  moyennes  correspondantes. 

Sans  entrer  dans  le  détail  des  recherches  entreprises  à  ce  sujet 
(étude  de  la  forme  des  surfaces  du  cube  par  les  franges  de  Newton), 
je  me  contenterai,  pour  montrer  la  petitesse  de  ces  corrections 
(en  réalité  illusoires),  de  donner  tout  à  la  fois  dans  le  Tableau 
suivant  les  épaisseurs  moyennes,  brutes  et  corrigées. 

Brûle.  Corrigée. 

Eo^  i-G) 0,99 io77  0,99 Î077 

Eo(2-5) 0,993768      0,993771 

Eo(3-4) 0,99366a     0,993666 

Les  nombres  inscrits  dans  ce  Tableau  sont  les  épaisseurs 
moyennes  à  o",  en  fonction  du  centimètre  de  Fraunhofer, 

Xd,=  5,8880  X  10-*  dans  l'air  à  0°. 

Les  chiffres  entre  parenthèses  désignent  les  faces  du  cube  dont  on 
a  mesuré  les  distances,  faces  que  Ton  a  supposées  numérotées 
comme  le  sont  celles  d'un  dé  à  jouer.  Les  faces  1  et  6  sont  nor- 
males à  Taxe  optique. 

On  a  jugé  utile  en  second  lieu  de  mesurer  directement  les  divers 
angles  dièdres  du  cube.  Deux  seulement  d'entre  eux  étant  erro- 
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nés  de  ao'  el  tous  les  autres  de  moins  de  i(/,  les  correclions  pro- 
venant de  ce  chef  sont  également  illusoires. 

On  admettra  donc,  pour  le  volume  u  du  cube,  exprimé  en  fonc- 
tion de  celui  d'un  cube  qui  aurait  pour  côté  la  longueur  d*onde 
de  la  raie  Dj  dans  le  videj  la  valeur 

„  _  0.994077  X  O199377'  X  0,993666 

5,8897  ^"^   • 

II.  Pour  déterminer  le  volume,  en  millilitres,  du  cube  de  quartz, 
on  en  a  mesuré  :  i®  le  poids  absolu;  2^  la  densité. 

La  balance  employée  est  à  cavaliers  (Becker  s  sons^  de  Rotter- 
dam); l'observation  des  cavaliers  donne  immédiatement  les  o"*,i; 
elle  est  assez  sensible  pour  permettre  des  pesées  exactes  à  o"^,  oa 
près.  La  boîte  de  poids,  fournie  par  Deleuil,  est  loin  d'être  d*une 
parfaite  exactitude.  Tous  les  poids  qui  la  composent  ont  été  soi- 
gneusement comparés  les  uns  aux  autres  avant  et  après  chaque 
série  de  pesées  (  *  ).  LVtalon  de  poids  était  un  morceau  de  quartz 
(9^', 82 109)  qui  a  été  pesé  par  M.  Thicsen,  adjoint  au  Bureau  in- 
ternational des  Poids  et  Mesures.  L'emploi  d'un  étalon  en  quartz  a 
l'avantage  de  faire  disparaître  toutes  les  corrections  dues  à  la 
poussée  de  l'air.  Âcet  effet  une  opération  complète  comprenait  les 
pesées  suivantes  :  i**  quartz  étalon  à  droite;  9."  quartz  étalon  à 
gauche;  3"  cube  à  droite;  4**  cube  à  gauche;  5**  cube  à  droite; 
6"  étalon  à  gauche  ;  7"  étalon  à  droite.  La  méthode  de  double  pesée 
employée  est  donc  celle  de  transposition,  due  à  Gauss. 

Les  moyennes  des  pesées  effectuées  ont  été  : 

Avant  les  mesures  optiques  (4  pesées) 2*^,60475 

Après  »  (3  pesées,) 2^,6o463 

L'un  et  l'autre  de  ces  poids  doit  être  corrigé  de  celui  des  quel- 
ques écailles  que  présentaient  les  arêtes  et  les  angles  (il  est  à  noter 
que,  durant  les  opérations  optiques,  deux  nouvelles  écailles  avaient 
pris  naissance),  qui  furent  passées  en  revue  et  mesurées  au  moyen 
du  microscope  d'une  machine  à  diviser.  Ces  poids  ainsi  corrigés 
deviennent  accidentellement  identiques  et  égaux  à 

2»',  60481. 
(*)  Ces  poids  étant  en  laiton  sont  en  cHTet  susceptibles  de  s'altérer  peu  à  pen. 


LONGUEUR  D'ONDE  DE  LA  HAIE  D,.  4i5 

Ce  dernier  nombre  est  certainement  exact  à  0^^,02  ou  o™^,o3  près. 

III.  La  densité  du  quartz  fut  mesurée,  par  la  méthode  hydro- 
statique, sur  un  échantillon  plus  lourd  (iS^*'  environ),  mais  tiré 
du  même  morceau  que  le  cube.  Je  renverrai  à  un  article  spécial 
Tétudedes  difficultés  propres  aux  pesées  hydrostatiques  (dues  aux 
phénomènes  capillaires  qui  prennent  naissance  au  point  où  le  fil 
de  suspension  pénètre  dans  Teau). 

L'eau  employée  fut  de  Teau  distillée  qui  le  fut  à  nouveau  immé- 
diatement avant  chaque  opération  dans  le  verre;  elle  était  privée 
d'air.  Le  quartz  était  placé  sur  un  petit  plateau  de  platine  assez 
lourd  (i36',  3)  pour  tendre,  même  sans  surcharge,  le  fil  fin  de  pla- 
tine (o"",  I  de  diamètre)  qui  le  soutenait. 

La  marche  des  opérations  était  :  1**  pesée  du  quartz  et  du  pla- 
teau dans  Teau  ;  ^^  pesée  du  plateau  seul  dans  Teau  ;  3°  pesée  du 
quartz  dans  l'air. 

Soient 

P  le  poids  apparent  du  quartz  dans  Tair; 

P'  dans  l'eau  ; 

^le  poids  du  millilitre  d'air; 

et  celui  de  l'eau  dans  les  conditions  de  Texpéricnce; 

'^(/)  la  dilatation  cubique  du  quartz  (  *  ). 

La  densité  cherchée  est  donnée  par 

La  moyenne  de  trois  mesures  ainsi  conduites  a  été 

rfo=  a,65o85, 

nombre  qui  paraît  exact  à  5  unités  près  du  cinquième  ordre  déci- 
mal (»). 


(  •  )  Voir,  à  ce   sujet,  Travaux  et  Mémoires  du  Bureau  international  des 
Poids  et  Mesures,  t.  III,  p.  D.  88  et  89;  1884. 
(')  Les  mesures  les  plus  précises  avaient  donné 

d^  =  a,65iaa3  (D'  J.  Herr)        et        d^  =  a,65o74  (Marek). 

Ces  divergences  semblent  indiquer  nettement  que  divers  échantillons  de  quarts 
n'ont  pas  les  mêmes  propriétés  physiques. 
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Résultat,  —  Le  résultat  général  de  celte  étude  est  que  la  lon- 
p:ueur  d^onde  dans  le  vide  de  la  radiation  D2  est 

1 
A  —  5,8917  X  10-* (millilitres)* 

et  dans  Tair,  à  o"*,  sous  la  pression  normale, 

X  —  5,8900  X  10-* (millilitres)*. 

Ces  deux  nombres,  qui  paraissent  exacts  à  moins  de  deux  unités 
près  du  dernier  chiffre  conservé,  pourront  être  transformés  en 
centimètres  aussitôt  que  de  nouvelles  déterminations  auront 
permis  de  connaître  le  rapport  exact  du  litre  au  décimètre 
cuhe  (  *  ). 


NOTE  SÏÏB  LES  DIFFICULTÉS  PROPRES  AUX  PESÉES  HTRROSTATianES  ; 

Par  m.  J.  MACÉ  DE  LÉPINAY. 

Dans  le  travail  précédent,  et  au  sujet  de  la  détermination  par 
la  méthode  hydrostatique  de  la  densité  d^un  quartz,  j^ai  été  amené 
à  signaler  les  difficultés  spéciales  que  présentent  les  pesées  hydro- 
slali((ues.  Je  crois  d'autant  plus  utile  de  les  étudier  en  détuiL 
qu'elles  ne  Tout  pas  été  jusqu'ici,  à  ma  connaissance,  et  que  la 
mélhode  que  j'ai  employée  pour  les  surmonter  penuel  d'accroître 
dans  une  notable  proportion  le  de^^ré  d'exactitude  que  comporleul 
ces  mesures. 

Imaginons  que,  lors  d'une  pesée  hydrostatique  (effectuée  au 
moyen  d'une  balance  à  cavaliers),  on  ait  établi  l'équilibre  à 
quelques  dixièmes  de  milligramme  près,  puis  qu'on  cherche  à  dé- 
placer progressivement  l'un  des  cavaliers  de  manière  à  déterminer 


(')  Le  litre  esl  le  volume  qui,  rempli  d'eau  dislillcc  privée  d'air  à  4'»  en  con- 
tient \^«  (Commission  internationale  du  Mètre,  réunion  des  membres  fran- 
çais, 1873-187»,  Procès-Verbaux).  Si  Ton  admet  provisoirement  avec  M.  Brocli 
(]ue  le  kilogramme  des  Archives  soit  trop  lourd  de  i2o'"(f,  ces  mêmes  longueurs 
d'onde  deviennent 

A  —  5,8919  K  lo"^  cent.        et        X  :=  5,8902  x  lo"*  cent. 
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la  position  exacte  de  ce  dernier  qui  correspond  à  Téquilibre  de  la 
balance  :  si  Ton  a  soin  d^abaisser  très  doucement  la  fourchette,  de 
manière  à  ne  communiquer  aucune  impulsion  au  fléau,  l'ai- 
guille s'arrête  presque  sans  oscillation,  et  ses  indications  sont 
bien  régulières;  mais  la  balance  semble  avoir  perdu  beaucoup  de 
sa  sensibilité.  Dans  les  conditions  où  je  me  suis  placé  (poids  ap- 
parent dans  l'eau  i  a*',  4  ou  20*^'%  4  )î  on  peut  faire  parcourir  au  cava- 
lier près  de  dix  divisions,  correspondant  à  i"'*^,  sans  que  l'aiguille 
indicatrice  se  déplace  d'une  manière  appréciable.  Il  semble  donc 
impossible  d'eflectuer  une  pareille  pesî''e  à  plus  de  o"'6^5  près. 

Fi  g.   I. 


Os  faits  semblent  indiquer  qu'au  point  où  le  fil  pénètre  dans  le 
liquide,  il  se  produit,  par  suite  des  phénomènes  capillaires,  une 
sorte  de  frottement.  Pour  en  étudier  théoriquement  les  elfets, 
nous  supposerons  que  cette  force  de  frottement  est  constante  : 
soit  C3  sa  valeur  estimée  en  o"'^',i,  c'est-à-dire  en  fonction  de  la 
valeur  d'une  division  du  cavalier. 

Supposons  tout  d'abord  le  cavalier  placé  sur  la  division  D  qui 
correspond  à  l'équilibre,  et  supposons  (pi'on  le  transporte  à  la  di- 
vision rf,  dans  le  sens  qui  correspond  à  une  surcharge  du  plateau 
situé  du  même  coté  (r/>»D).  Tant  que  la  surcharge  introduite, 
d  —  D,  sera  plus  petite  que  cp,  le  fléau  restera  immobile.  Si  elle  lui 
est  supérieure,  l'eflct  sera  seulement  celui  qui  correspond  à  la 
force  d —  D  —  cp,  et  si  n  représente  la  division  à  laquelle  s'arrête 
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I*aiguille  iDdicatrice,  on  pourra  poser 

n  =  A*(rf—  D  —  <p), 

k  éUint  une  constante. 

Prenons  pour  abscisses  les  valeurs  de  d^  pour  ordonnées  eelles 
<le  71.  La  courbe  représenlallve  des  indications  de  l'aiguille  se 
composera  de  deux  segments  de  droite,  DA(DÂ  =  f)  et  AB 
(fiff»  i),  Téqualion  de  celte  dernière  étant 

n  -A-(rf  — D  — o). 

rig.  a. 


Celle  droite  est  parallèle  à  la  droile  B',  0B|  qui  représcnterail 
celle  même  fonction  si  le  frotlementn'exislait  pas. 

Si  nous  supposons  en  second  lieurf<^D,  nous  trouverons  de 

même  que  la  courbe  représenlallve  se  compose  de  deux  segments 

de   droile,  DA'(DA'=<p)  el  A'B',  Téqualion   de  cette    dernière 

étanl 

n  =  A(d -    l)  ~i  ^  ). 

On  volt,  en  résume,  que  dans  l'hypothèse  o  =  const.,  la  balance 
n'a  pas  en  réalité  perdu  sa  sensibilité,  car  cette  dernière  peut  être 
considérée  comme  mesurée  par  la  valeur  de  la  constante  k.  Pour 
trouver  avec  exactitude,  malgré  les  phénomènes  capillaires,  la  po- 
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sition  du  cavalier  qui  correspond  à  Tcquilibre,  il  suffira  dès  lors 
de  construire  point  par  point,  au  moyen  d'un  nombre  suflGsant 
d'expériences,  la  courbe  B'A'ÂB  qui,  selon  toute  vraisemblance, 
différera  de  la  courbe  discontinue  théorique,  quelle  qu^ elle  soit; 
si  nous  remarquons  qu'elle  doit  être  symétrique  par  rapport 
au  point  D  cherché,  nous  voyons  que  l'abscisse  de  ce  dernier 
point  est  la  moyenne  des  abscisses  des  points  de  la  courbe^ 
tels  que  h  et  B',  qui  correspondent  à  des  ordonnées  égales  et 
de  signes  contraires. 

C'est  ainsi  que  la  première  des  pesées  effectuées  par  cette  mé- 
thode a  conduit  à  la  construction  de  la  courbe  ci-contre  {fig*  2)(  *  ). 

La  courbe  obtenue  est  régulière  et  bien  déterminée.  D'après  les 
points  dont  les  ordonnées  sont  lii  i,  on  trouve 

d'après  ceux  dont  les  ordonnées  sont  ±  2, 

D  =  99»9- 

L'erreur  que  l'on  peut  commettre  dans  chaque  pesée  ne  dépasse 
pas  o™^,5  et  le  poids  apparent  d'un  corps  dans  l'eau  (déduit  des 
résultats  de  deux  pesées  analogues)  peut  être  déterminé  à  o^^,\ 
près. 


SUR  LA  THÉORIE  DE  LA  6AKME; 
Par  m.  Paul  ROBIN. 

Je  suis  d'abord  obligé  de  rappeler  Torigine  de  la  gamme. 

Les  anciens  avaient  déjà  déterminé  les  rapports  ^,  J,  |  des  lon- 
gueurs des  tuyaux  donnant  des  sons  à  des  distances  d'octave,  de 
quinte  et  de  (juarle.  Le  P.  Merseune  soupçonna  que  ces  rapports 


(*)  Les  chiffres  inscrits  sur  la  fîgure  indiquent  Tordre  dans  lequel  les  points 
marqués  ont  été  déterminés.  On  voit  qu'on  a  eu  soin  de  placer  le  cavalier  alter- 
nativement de  part  et  d'autre  de  la  position  d'équilibre.  On  avait  pour  but  d'é- 
viter ainsi  l'efTet  possible  d'une  variation  continue  de  la  force  de  frottement,  qui 
aurait  pu  se  produire,  toujours  dans  le  même  sens,  si  le  cavalier  avait  été  déplacé 
toujours  dans  la  même  direction. 
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indiquaient  les  nombres  relatifs  des  vibrations  sonores  et  eut  la 
première  idée  des  harmoniques. 

Sauveur  (1701)  étudia  ces  harmoniques  et  commença  la  théorie 
actuelle  de  la  gamme  complétée  en  1826  par  Delezennc  dans  le 
Recueil  de  la  Société  des  sciences  de  Lille. 

D'après  celle  théorie  les  notes  de  la  gamme  se  forment  en  ra- 
menant les  cinq  premiers  harmoniques  dans  une  même  octave  par 
des  multiplications  ou  divisions  par  une  puissance  convenable  de  2, 
et  en  agissant  de  même  sur  les  harmoniques  de  ces  sons  consi- 
dérés comme  fondamentaux. 

C'est  la  gamme  qu'ont  adoptée  tous  les  Traités  de  Physique.  Les 
noies  y  sont  représentées  par  les  rapports  de  vibrations 

9  5  4  ^  5  i5 

''       «'        4'        ij'        •^'        3'       T'        ^• 

Les  rapports  de  deux  de  ces  rapports  voisins  confondus  avec 
leurs  logaritlimes  sous  le  nom  (ï intervalles  sont  de  trois  sortes 
bizarrement  appelés  ton  majeur,  ton  mineur,  et  demi-ton^  lequel 
n'est  moitié  du  premier  ni  du  second. 

Depuis  plus  de  quarante  ans,  Emile  Chevé,  dont  plusieurs  de 
nous  ont  suivi  les  admirables  leçons,  et  ses  disciples  démontrent 
dans  leurs  cours,  à  Taide  de  deux  expériences  fort  simples  : 

1**  Que  la  gamme,  telle  que  la  cliarilent  ceux  que  le  consensus 
populi  déclare  chanter  juste,  ne  contient  que  deux  sortes  d'inter- 
valles, la  seconde  majeure  et  la  seconde  mineure; 

2"  Que  cette  dernière  est  plus  petite  que  la  moitié  de  la  pre- 
mière. 

Ces  deux  faits  sont  en  contradiction  avec  la  théorie  générale- 
ment admise. 

Beaucoup  des  élèves  de  M.  Chevé  ont  cherché  cl  trouvé  sans 
peine  la  rectification  nécessaire  à  la  théorie,  mais  c'est  Ritter  qui 
Ta,  le  premier,  |)arraltement  développée  dans  le  tome  \  111  des  Mé- 
moires de  V Institut  genevois. 

Dans  son  travail  il  refait  la  théorie  de  la  gamme  en  n'employant 
que  les  trois  (ou  quatre)  j)remiers  harmoniques  et  négligeant  le 
cinquième  qui  fournil  un  mi  trop  bas.  La  superposition  des  quintes 
et  la  réduction  d'une  partie  de  leur  série  dans  une  même  octave 
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donne  la  vraie  gamme,  celle  des  musiciens,  telle  que  Tenseigne 
l'école  nouvelle. 

Les  nombres  de  vibrations,  longueurs  de  cordes,  etc.,  calculés 
d'après  ces  données,  diffèrent  de  la  gamme  des  Traites  de  Physique 
pour  les  notes  mi,  ta,  si. 

Nous  verrons  tout  à  Theure  si  les  différences  parfois  considérées 
comme  négligeables  le  sont  réellement. 

Faisons  d'abord  quelques  remarques  sur  le  mi  trop  bas  donné 
par  le  cinquième  harmonique. 

Comme  l'établit  Ritler,  ce  m«,  très  faible  par  rapport  aux  harmo- 
niques précédents,  et  surtout  au  son  fondamental,  est  dans  de 
mauvaises  conditions  pour  leur  être  comparé.  De  plus,  si  le  mi  est 
donné  par  une  corde  vibrante,  celle-ci  formant,  pour  donner  les 
harmoniques  précédents,  une  courbe  à  double  courbure  assez 
compliquée,  est  plus  tendue  que  si  elle  était  droite  et  son  mi  est 
plus  rapproché,  peut-être  l'égal  du  vrai  mi. 

Le  cinquième  harmonique  est  nettement  employé  par  la  classe 
des  instruments  à  piston;  mais  d'abord  il  est  certain  que  ces 
instruments  n'obéissent  pas  rigoureusement  à  la  loi  simple  des 
vibrations  dans  les  tuyaux  courts  relativement  à  leurs  diamètres; 
on  sait  que  l'instrumentiste  peut  par  un  certain  pincement  de 
lèvres  modifier  dans  de  petites  limites  la  hauteur  des  sons,  qu'avec 
ces  instruments,  prétendus  à  sons  fixes,  il  y  a  des  gens  qui  jouent 
faux,  tandis  que  ceux  qui  sont  réellement  musiciens  et  n'attendent 
pas  de  leur  instrument  la  traduction  plus  ou  moins  fidèle  de  la 
musique  écrite,  lisent  d'abord  celle-ci,  savent  ce  que  l'instrument 
doit  donner  et  s'habituent  à  corriger  ses  imperfections  naturelles. 
C'est  surtout  avec  les  dièses  et  les  bémols  que  la  pratique  de  tous 
les  musiciens  et  les  indications  de  la  théorie  de  Delezenne  atteignent 
des  différences  telles  qu'elles  flippent  l'oreille  la  moins  sensible. 
Rappelons  d'abord  les  définitions  si  clairement  données  pour  la 
première  fois,  en  i844>  P^^  E.  Chevé,  dans  sa  théorie  musicale  et 
généralement  répétées  sans  indications  d'origine  par  les  solfèges 
publiés  sans  date  depuis  cette  époque. 

On  appelle  dièse  d'une  note  son  remplaçant  aigu,  faisant  avec  la 
note  supérieure  le  même  air  que  le  si  avec  1'///,  bémol  le  remplaçant 
grave  faisant  avec  la  note  inférieure  le  même  effet  que  le  fa  avec 
le  mi, 
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Parlant  de  ces  défîni lions,  on  trouve  que  les  notes  dites  altérées 
sont  très  difTérentes  dans  les  deux  gammes  :  dans  celle  des  physi- 
ciens, le  bémol  d'une  note  est  plus  haut  que  le  dièse  de  Tinférieure  ; 
dans  la  gamme  réelle,  c^est  le  contraire. 

La  méthode  de  Chevé  contient  un  exercice  qui  conduit  les  élèves 
à  chanter  juste  :  ut^  ré^,  ut^,  ré,  mi^,  etc.,  et  Ton  sent  parfaitement 
cette  série  ascendante.  Depuis  que  l'éminent  théoricien  et  profes- 
seur a  attiré  l'attention  sur  ce  point,  les  Traités  musicaux  nouveaux 
donnent  à  peu  près  tous  le  bémol  plus  bas  que  le  dièse. 

Mais  ce  n'est  pas  tout.  D'autres  physiciens,  avec  P.  Desains, 
trouvent  le  dièse  non  en  prenant  pour  point  d'appui  la  note  supé- 
rieure, le  bémol  non  en  prenant  pour  point  d'appui  la  note  infé- 
rieure, mais  en  multipliant  ou  divisant  par  ||  le  nombre  des  vibra- 
tions de  la  note  à  altérer,  pour  transformer,  disent-ils,  le  demi-ton 
en  ton  mineur.  Cela  donne  pour  ut*^y  re*,  fa*^,  sofiy  la^,  si^,  des 
valeurs  très  différentes  de  celles  qu'obtiennent  les  physiciens  sui- 
vant Delezenne. 

La  gamme  diatonique  des  musiciens  est  produite  par  7  quintes 
superposées  et  contient  5  secondes  majeures,  a  mineures.  La 
période  de  la  succession  peut  être  exprimée  par  le  symbole  M^  m, 

Les  gammes  chromatiques  sont  produites  par  12  quintes  super- 
posées et  contiennent  5  secondes  chromatiques  et  7  mineures. 
Ces  intertalies  se  succèdent  dans  le  même  ordre  dans  les  gammes 
par  dièses  et  par  bémols  qui  ne  diffèrent  que  par  les  points  de  dé- 
part. La  période  de  cette  succession  peut  être  exprimée  par  le 
symbole  {c  m) 2  m  [cm) ^  m, 

La  gamme  enharmonique  est  produite  par  17  quintes  super- 
posées et  contient  12  secondes  mineures  et  5  secondes  enharmo- 
niques (je  me  garde  d'employer  le  jnot  comma  auquel  on  a  donné 
trop  de  sens  différents).  La  période  de  cette  succession  peut  être 
exprimée  par  le  symbole  m[emm)2m[emm)^. 

Si  l'on  voulait,  comme  dans  certains  Traités,  prendre  plus  de 
17  quintes,  afin  d'obtenir  les  mi*^,  si^,  ut^  et  fa^,  on  introduirait 
de  nouveaux  intervalles,  et  l'analogie  obligerait  à  introduire  tous 
les  semblables,  ce  qui  produirait  une  série  nouvelle  beaucoup  plus 
complexe,  sans  application  pratique  actuelle  et  inutile  à  étudier  ici. 

Rien  de  pareil  à  cette  simplicité  dans  la  gamme  des  physiciens 
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où  chaque  gamme  contient  un  enchevêtrement  de  3  à  5  intervalles 
différents  sans  intériît  à  dénombrer  et  à  classer.  Et  c'est  cependant 
la  simplicité  des  rapports  qui  avait  séduit  ses  créateurs  et  qui 
charme  ceux  qui  Tadmetlent  encore! 

J'ai,  dans  un  Tableau  numérique,  complété  pour  la  gamme  tem- 
pérée et  pour  celles  des  musiciens  et  des  physiciens  les  nombres  des 
vibrations,  les  longueurs  de  cordes  et  les  logarithmes  des  nombres 
de  vibrations,  qui  sont  les  vrais  intervalles  musicaux.  J'ai  reporté 
ces  derniers,  ainsi  que  les  longueurs  de  cordes,  sur  le  diagramme 
cî-joint- 


Longueurs  des  cordes  donnant 
les  notes  de  la  gamme 
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Logarithmes  des  nombres  de 
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4a6  ROBIN.  ~  THÉORIE  DE  LA  GAMME. 

Dans  le  Tableau  logarithmique  des  intervalles  j'ai  pris  pour  unité 
333",  3.  La  corde  entière  pour  le  Tableau  des  longueurs  est  j  de 
mètre. 

Voici  les  remarques  auxquelles  donne  lieu  le  simple  examen  de 
l'un  ou  de  l'autre  de  ces  Tableaux  : 

i"*  La  gamme  tempérée,  dont  la  pratique  est  imposée  par  les 
instruments  à  sons  fixes,  diflfère  beaucoup  moins  de  la  gamme  des 
musiciens  que  de  celle  des  physiciens. 

9.®  Les  différences  entre  les  gammes  des  physiciens  et  celle  des 
musiciens,  très  notables  pour  mi,  la,  5t,  et  pour  presque  toutes  les 
notes  altérées,  s'exagèrent  surtout  pour  ré^,  sol^,  la^  et  atteignent 
presque  un  demi-ton. 

Les  vérifications  expérimentales  de  la  justesse  de  la  seule  gamme 
des  musiciens  n'ont  pas  manqué.  Ritter  cite  les  expériences  faites 
en  1857  par  le  D'  Môhring  et  le  violoniste  Meyer.  Le  physicien 
marquait  sur  la  touche  du  violon  les  places  où  le  virtuose  mettait 
ses  doigts.  Les  mesures  prises  ensuite  donnent  à  moins  d'un  demi- 
centième  les  longueurs  indiquées  par  la  théorie  nouvelle. 

MM.  Mercadier  et  Cornu  ont  transmis  les  vibrations  du  violon  de 
Léonard  à  un  appareil  inscripteur  et  sont  arrivés  sensiblement 
pour  la  mélodie  aux  nombres  donnés  par  la  théorie. 

Je  regrette  qu'ils  soient  arrivés  pour  l'harmonie  à  des  con- 
clusions différentes;  il  doit  y  avoir  eu  quelque  erreur  d'opéra- 
tion. L'harmonie  est  en  effet  produite  par  des  mélodies  simul- 
tanées et  je  ne  puis  comprendre  que  des  chanteurs,  des  violonistes 
produisant  juste  leur  partie  isolée,  la  modifient  quand  leurs  parte- 
naires chantent  ou  jouent  avec  eux. 

Ce  dernier  point  réservé  et  à  revoir  selon  moi,  ces  deux  séries 
d'expériences  précédentes  sont  excellentes,  en  ce  qu'elles  écartent 
tout  préjugé  de  l'opérateur.  J'ai  pensé  cependant  qu'une  vérifica- 
tion a  posteriori  accessible  à  tous  serait  bienvenue. 

J'ai  construit  un  appareil  contenant  18  fils  métalliques  de  même 
diamètre  (n"  26),  de  même  longueur  (333"™,  3),  tendus  par  le  même 
poids  arbitraire  (684^**).  Ils  donnent  évidemment  le  même  son. 
Deux  sillets  mobiles  peuvent  être  placés  au-dessous  et  réduisent 
les  longueurs  vibrantes  des  fils,  l'un  ault  dimensions  données  par 
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l'ancienne  théorie,  l'autre  aux  dimensions  données  par  la  nouvelle. 
On  a  ainsi  une  petite  harpe  dont  Taccord  reste  constant  et  indépen- 
dant des  erreurs  individuelles.  Chacun  peut  en  jouer  avec  runou 
Tautre  sillet  et  comparer  les  effets  musicaux  produits. 

J'ajouterai,  pour  terminer,  quelques  mots  sur  les  gammes  ap- 
prochées. 

La  gamme  tempérée,  à  tempérament  égal,  produite  par  l'iuter- 
calation  de  1 1  moyens  géométriques  entre  i  et  a,  donne  générale- 
ment une  très  bonne  approximation,  excepté  pour  ré^  et  la^. 

Aimé  Paris  professait  dans  ses  cours  que  la  seconde  majeure 
valait  a -^  secondes  mineures  et  faisait  une  expérience  qui  le  dé- 
montrait avec  assez  d'approximation.  M.  Vignon,  l'un  de  ses  élèves, 
publia  vers  1860  le  calcul  complet,  d'après  celte  hypothèse,  d'une 
gamme  approchée  formée  par  l'intercalation  de  28  moyens  géo- 
métriques entre  i  et  a. 

Si  Ton  calcule  les  réduites  successives  du  rapport  |^~  de  la 
seconde  majeure  à  la  mineure,  on  trouve 
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Sans  que  l'origine  en  ait  été  précédemment  indiquée  à  ma  con- 
naissance, la  gamme  approchée  donnée  par  cette  dernière  réduite, 
qui  répond  aux  oreilles  les  plus  exigeantes,  est  adoptée  par  un 
grand  nombre  de  musiciens.  M.  Pauraux,  inspecteur  du  chant  de 
la  Ville  de  Paris,  en  a  fait  le  point  de  départ  d'un  appareil  ingénieux 
que  l'on  peut  voir  au  Musée  pédagogique  et  qui  matérialise  par- 
faitement la  théorie  des  gammes  des  divers  tons. 


V.  KOHLRAUSCU.  —  Ueber  das  Leilungsvcrmogen  einiger  Elcctrolyte  ia  Sussorst 
verdUnnler  wasserigcr  Lôsung  (Sur  la  conduclibilitc  de  quelques  électrolylcs 
en  dissolution  aqueuse exlrômement étendue);  Wied.  Ann.,  l.  XXVI,  161;  i885. 

1.  M.  F.  Kohlrausch  place  au  début  de  cet  important  Mémoire 
un  historique  très  complet  de  la  question  qu'il  veut  élucider.  Il 
rappelle  d'abord  ses  travaux  en  commun  avec  M.  Nippoldt  sur 
l'emploi  des  courants  alternatifs  à  la  mesure  de  la  résistance  des 
électrolytes,  et  avec  M.  Grotrian  sur  l'application  de  cette  raé- 
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ihode  à  un  grand  nombre  d'électroljtes  en  dissolution  plus  ou 
moins  concentrée  (*).  Le  principal  résultat  de  ces  études  avait  été 
d^amener  M.  Kohlrausch  à  considérer  les  deux  ions  qui  constituent 
un  électrolyte  comme  se  déplaçant  d'une  manière  indépendante 
{Unabhângige  Wanderung  der  lonen)  ^yec  une  vitesse  propre 
caractéristique  que  le  mcme  ion  possède  dans  toutes  ses  combinai- 
sons (2). 

En  1878,  M.  R.  Lenz  (')  publia  un  Mémoire  Sur  la  résistance 
des  dissolutions  étendues  des  combinaisons  du  potassium,  du 
sodium,  de  l'ammonium  et  de  Vhydrogène  dans  lequel  la  dilu- 
tion d'un  grand  nombre  de  ces  combinaisons  fut  poussée  jusqu'à 
jj^  d'équivalent.  Les  conductibilités  données  par  M.  Lenz  sont  en 
moyenne  de  2  pour  100  plus  faibles  que  neTindiqucnt  les  mesures 
de  M.  Kohlrausch  et  croissent  un  peu  moins  vite  avec  la  dilution. 

Mes  recherches  sur  les  dissolutions  étendues  ont  été  publiées 
de  janvier  à  juillet  1884  dans  les  Comptes  rendus  de  V Académie 
des  Sciences  et  plus  tard  réunies  dans  un  Mémoire  des  Annales  de 
Chimie  et  de  Physique  (^).  Vers  la  même  époque,  MM.  Arrhe- 
nius  (5)  et  Oslwald  (")  étaient  conduits  à  s'occuper  des  mêmes 


(')  KonLRAL'scii  cL  NippoLDT,  Pogg.  Aini.,  l.  CWXVIII,  p.  jSo,  370;  1879.  KoUL- 
RAU8CH  et  Grotriax,  Pogg.  Ann.j  CLIV,  p.  i,  2i5;  1875.  V.  Koulraisco,  Gottingen 
Nachrichten,  p.  4o-^>  ^^"/k'y  P-  '-^i^,  1876;  p.  181,  1877;  Miinch.  Sitzungsberichte, 
p.  28'»,  1875;  Pogg.  Afin.,  CLIX,  p.  'i33,  187G;  Wied.  Ann.,  t.  VI,  p.  i4');  i^»79. 

(')  Je  dois  sifçnaler  une  erreur  que  j'ai  commise  en  disculant  le  Mémoire  de 
M.  Kohlrausch  de  1879  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique  y   6'  série,  t.  III, 

p.  4^^)' 

D'après  l'auteur,  la  résistance  moléculaire  p  d'un  sel  se  calcule  au  moyen  de  deux 
coefficients  m  et  v^  caractéristiques  de  l'acide  et  de  la  hase  par  la  formule 

p  =  M  -h  i', 

à  laquelle  j'ai  suhstitué  par  mégarde  -  —  — h  -  •   Les  nomhres  de  M.  Kohlrausch 

se  rapprochent  plus  des  miens  que  ne  l'indique  ce  calcul  fautif. 

(')  Lenz,  Mémoires  de  V Académie  de  Saint-Pétersbourgj  t.  XVII;  1S78. 

(*)  BoiTY,  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XCVII,  p.  i'|0,  SOa, 
918;  t.  XCVIII,  p.  3o,  188^;  Journal  de  Physique^  2"  série,  t.  III,  p.  323,  1884: 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6'  série,  t.  III,  p.  /j33;  18S4. 

(^)  Arrheml's,  Bihang  Svenska  Vet.  Akad.  Ifandl.  t.  VHl,  n"  i3.  Stockholm. 
188^. 

(•)  OsTWALD,  Journal  fUr  praktischen  Chemie,  t.  XXX,  p.  226;  1884. 
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sujets.  Enfin,  M.  Vicentinî  (*),  cherchant  à  étendre  aux  solutions 
alcooliques  la  loi  d'équivalents  que  j'avais  énoncée,  reprit  plu- 
sieurs points  de  mon  travail  sur  les  solutions  étendues,  et  poussa 
ses  investigations  jusqu'à  des  dilutions  de  0*^1,001.  Tous  ces  tra- 
vaux, à  l'exception  des  miens,  ont  été  réalisés  par  la  méthode  des 
courants  alternatifs,  et  par  conséquent  n'échappent  pas  aux  cri- 
tiques que  M.  Foussereau  et  moi  (^),  nous  avons  formulées  dans 
notre  étude  à  ce  sujet. 

2.  M.  Kohlrausch  a  pour  objet  de  contrôler  les  résultats  des 
expériences  de  MM.  Lenz,  Arrhenius,  Ostwald,  Vicentini,  ainsi 
que  de  mes  expériences  de  1884,  et  d'éclairer  les  points  demeurés 
ea  litige.  A  cet  effet,  il  opère  par  les  méthodes  qu'il  a  précédem- 
ment indiquées,  mais  avec  des  dilutions  excessives,  atteignant 
o^'ïjooooi  en  grammes  par  litre.  Ces  liqueurs  ne  conduisent  guère 
mieux  que  l'eau  distillée  commune,  et  mille  fois  moins  que  l'eau 
de  la  ville  de  Wiirzburg.  Des  expériences  de  celle  espèce  sou- 
lèvent une  multitude  de  difficultés  théoriques  et  pratiques  que 
M.  Kohlrausch  signale  avec  une  entière  bonne  foi,  s'il  ne  parvient 
pas  toujours  à  les  résoudre  d'une  manière  décisive. 

En  premier  lieu,  viennent  les  difficultés  créées  par  l'emploi  des 
courants  alternatifs  et  du  téléphone.  M.  Kohlrausch  a  rencontré 
les  phénomènes  d'induction  que  M.  Foussereau  et  moi  avons  si- 
gnalés et  qui  rendent  le  minimum  de  bruit  si  incertain,  en  même 
temps  qu'ils  faussent  la  mesure;  mais,  d'après  Fauteur,  ces  causes 
d'erreur  sont  négligeables,  pourvu  que  les  résistances  métalliques 
ne  dépassent  pas  2000  unités  Siemens,  et  à  la  condition  de  ne  pas 
entourer  d'un  bain  réfrigérant  la  résistance  liquide  à  mesurer. 

M.  Kohlrausch  a  aussi  constaté  des  perturbations  qu'il  attribue 
à  une  absorption  exercée  par  les  électrodes  de  platine  platiné  :  les 
liqueurs  les  plus  diluées  s'appauvrissent  autour  de  ces  électrodes. 
Quant  à  la  polarisation,  M.  Kohlrausch  pense  qu'elle  est  absolu- 
ment évitée. 


(•)  Vice:«tini,  Jtti  del  /?.  Istituto  Veneto,  6«  série,  t.  II,  1884 ;  Atti  delta  B. 
Accademia  di  Torino,  t.  XX,  avril  i885. 

(')  BiitTY  et  F'ocssEREAu,  Comptes  rendus  de  l* Académie  des  Sciences ,  t.  CI, 
p.  378;  i885. 
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Des  difficultés  peut-être  encore  plus  graves  se  rapportent  à  l'u- 
sage de  Teau  distillée,  et  celles-ci  se  présenteront  toujours,  quelque 
méthode  que  Ton  emploie,  quand  on  voudra  pousser  la  dilution 
aux  limites  extrêmes.  D'abord  il  est  bien  difficile  de  se  procurer 
une  eau  distillée  de  composition  constante.  M.  Kohlrausch  se  sert 
d'eau  de  pluie  qu'il  distille  dans  un  alambic  d'étain  avec  réfrigé- 
rant d'argent  et  qu'il  conserve  dans  de  grands  flacons  de  verre.  La 
conductibilité  de  cette  eau  serait  de  i,i  à  i,5.  io~*®,  en  prenant 
pour  unité  la  conductibilité  du  mercure,  et  diminuerait  plutôt 
qu'elle  n'augmenterait  par  son  séjour  dans  les  flacons. 

Admettons  que  cette  conductibilité  soit  parfaitement  connue. 
Quand  on  ajoute  à  l'eau  distillée  une  trace  de  matière  saline,  sa 
conductibilité  augmente.  M.  Kohlrausch  admet  que  la  conducfi^ 
hilité  du  sel  et  celle  de  Veau  s^ ajoutent  purement  et  simple- 
ment; et  comme  cette  règle,  appliquée  aux  sels  neutres,  leur  as- 
signe une  conductibilité  moléculaire  sensiblement  constante  en 
dissolution  très  étendue,  il  admet  qu'elle  est  suffisamment  justifiée 
par  Texpérience.  M.  Kohlrausch  reconnaît  cependant  que  la  plus 
forte  part  de  la  conductibilité  attribuée  à  l'eau  distillée  appartient 
aux  substances  étrangères,  sels  neutres,  acides  ou  bases,  dont  elle 
est  souillée  :  qi\and  on  ajoute  à  cette  eau  quelques  particules  sa- 
lines, on  a  donc  aflfaire  à  un  mélange  dont  on  connaît  un  seul 
élément,  celui  qu'on  ajoute,  la  nature  et  la  proportion  des  autres 
demeurant  inconnues;  la  conductibilité  qu'on  veut  mesurer  peut 
être  modifiée  par  ces  éléments  étrangers,  d'une  manière  arbitraire 
et  variable  d'un  sel  à  un  autre.  Et  par  le  fait,  le  mode  de  calcul 
employé  par  M.  Kohlrausch  le  conduit,  dans  le  cas  des  acides  et 
des  bases,  à  des  résultats  que  lui-même  déclare  inacceptables,  et 
qu'il  rejette  sans  hésitation.  Il  y  a  donc  là  une  cause  d'erreurs  des 
plus  graves,  suffisante  pour  rendre  illusoires  toutes  les  mesures 
relatives  à  des  dissolutions  dont  la  conductibilité  est  comparable 
à  celle  de  l'eau  distillée.  C'est  pourquoi,  dans  mon  premier  travail, 
j'avais  systématiquement  écarté  ces  dilutions  extrêmes,  auxquelles 
on  a  aujourd'hui  recours  pour  en  discuter  les  conclusions. 

3.  Malgré  ces  critiques,  dont  on  ne  peut  dissimuler  la  gravité, 
le  travail  de  M.  Kohlrausch  est  des  plus  remarquables,  et  ses  con- 
clusions méritent  d'être  rapportées  avec  détail.  Pour  pouvoir  com- 
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parer  ses  résultats  aux  miens,  il  étudie  spécialement  la  conducti- 
bilité du  chlorure  de  potassium  à  laquelle  j'ai  rapporté  toutes  les 
autres,  et  il  considère  aussi  toute  une  série  de  sels  alcalins, 
alcalino-terreux  et  métalliques  en  dissolutions  très  étendues. 
Toutes  les  mesures  sont  ramenées  à  une  température  invariable  de 
18".  Dans  le  Tableau  suivant,  que  je  donne  à  titre  d'exemple, 
m  représente  le  nombre  d'équivalents  en  grammes  par  litre  de  la 
dissolution;  les  nombres  inscrits  dans  les  colonnes  relatives  aux 

différents  sels  sont  les  valeurs  delà  conductibilité  moléculaire —-"• 

//{ 

multipliées  par  10*  et  rapportées  à  la  conductibilité  du  mercure 

prise  pour  unité  ;  elles  devraient  être  les  mômes  pour  tous  les 

sels,  si  la   loi  d'équivalents   que  j'ai   énoncée   était  rigoureuse. 

J'ai  séparé  par  un  trait  les  nombres  relatifs  aux  dilutions  excessives 

(m  =  0,00001  à  0,0006)  pour  lesquelles  les  matières  contenues 

dans  l'eau  distillée  peuvent  exercer  une  influence  appréciable. 


m, 

0,00001 
o , 00002 
G , 00006 
0,0001  . 
0,0002  . 


0,0006  . 
0,001  . . 
0,002 . . 
0,006  . . 
0,01  . . . 
o,o3  . . . 
o,o5  . . . 


0,1 
0,5 

1,0 
3,0 

5,0 

10,0 


KCl. 

AzH^Cl. 

NaCI. 

LiCl. 

{(BaCl"). 

»-(ZnCl'). 

Kl. 

1216 

I205 

102{ 

965 

1142 

io36 

1207 

1217 

1209 

1028 

955 

1144 

io35 

1216 

1212 

I2l5 

1027 

9î5 

ii33 

io3i 

1216 

1209 

1209 

1029 

943 

1126 

10219 

1216 

1209 

1204 

II97 

1018 

9^8 
926 

1118 
1102 

T020 
1004 

1214 

'«99 

1014 

1209 

1193 

1190 

1008 

921 

1092 

994 

1203 

ii85 

1180 

998 

9»ï 

1074 

979 

II97 

II 62 

II 57 

976 

889 

]o3i 

939 

1176 

1147 

II42 

962 

875 

1006 

9*5 

1161 

1107 

IIOI 

» 

834 

939 

85 1 

1123 

io83 

1078 

897 

811 

9«4 

817 

II02 

1047 

io35 

865 

77^ 

861 

768 

1069 

958 

9îB 

757 

661 

725 

601 

997 

919 

907 

695 

591 

658 

5i4 

968 

827 

825 

528 

421 

487 

280 

900 

» 

752 

398 

3o3 

» 

180 

770 

M 

)) 

M 

106 

» 

60 

» 

On  remarquera  que  M.  Kohlrausch  n'admet  pas  la  distinction 
des  sels  neutres  en  sels  normaux  et  anormaux,  que  j'ai  établie  en 
me  fondant  sur  l'inégalité  des  nombres  relatifs  aux  transports  des 
ions.  Si  l'on  considère  seulement  les  sels  anhydres  normaux,  les 
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limites  admises  par  M.  Kohlrausch  (m  =  0,00001)  sont  les  sui- 
vantes : 

AzH^GI i2o5 

KGl lîie 

KAzO» I2i5 

iK«SO* 1275 

KGIO> 1141 

Kl 1207 

AgAzO» 1080 

Pour  les  sels  de  potasse  et  d'ammoniaque  ces  limites  sont  sensi- 
blement égales,  bien  que  le  sulfate  de  potasse  donne  un  nombre 
un  peu  fort,  le  chlorate  de  potasse  un  nombre  un  peu  faible.  Ce 
résultat,  qui  avait  été,  à  mon  insu,  annoncé  par  M.  R.  Lcnz  en 
1S79,  n'est  aujourd'hui  contesté  par  personne;  il  ne  s'agit  plus  que 
de  savoir  si  ces  limites  doivent  être  considérées  comme  rigoureu- 
sement ou  comme  approximativement  égales.  En  ce  qui  concerne 
le  nitrate  d'argent  que  j'ai  rangé  parmi  les  sels  normaux,  on  sait 
que  ce  sel  est  rarement  bien  neutre,  et  le  résultat  observé  par 
M.  Kohlrausch  peut  tenir  soit  à  une  décomposition  partielle,  soit 
à  l'action  de  matières  organiques  apportées  par  l'eau  distillée. 

L'action  propre  des  matières  contenues  dans  l'eau  est  en  tout 
cas  rendue  bien  évidente  pour  le  carbonate  de  potasse  (qui  est  un 
sol  normal),  par  la  marche  que  suivent  les  nombres  de  M.  Rohl- 

rausch.  La  conductibilité  moléculaire  — •  10^  est  seulement  de  ifiq 

m 

pour  m  =  \\  elle  croît  jusqu'à  1128,  c  est-à-dire  presque  j'ils- 
qu^à  la  valeur  normale  pour  m  r=:  0,0006  pour  décroître  en- 
suite à  826  quand  /w  =  0,00001,  c'esl-à-dire  quand  la  réaction 
des  matières  apportées  par  l'eau  distillée  devient  prépondérante. 

En  somme,  M.  Rohlrausch  croit  pouvoir  énoncer  les  conclusions 
suivantes  : 

1°  Pour  un  sel  neutre  donné,  la  conductibilité  moléculaire 
tend  vers  une  limite  déterminée,  quand  la  dilution  croit  indé- 
finiment; 

2°  Pour  les  dii'ers  sels  neutres,  cette  limite  est  toujours  du 

éme  ordre  de  srrandeur.  Les  valeurs  extrêmes  de  —  10^   sont 


m 


^  m 


l'iS  pour  le  sulfate  de  potasse  et  94  pour  l'acétate  de  potasse  (sel 
anornial)  ; 
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3**  Cette  limite  dépend  de  chacun  des  ions;  ils  se  groupent 
dans  Tordre  des  conductibililés  décroissantes,  comme  Tindiquc  le 
Tableau  suivant  : 


Kalion. 

Aoion. 

Potassium 

Acide  sulfurique 

Ammonium 

Iode 

Baryum 

Chlore 

Argent 

Acide  azotique 

Cuivre 

Acide  chlorique 

Magnésium 

Acide  acétique 

Zinc 

Sodium 

Lithium 

Le  potassium  et  Tammonium  d^une  part;  le  magnésium,  le 
cuivre  et  le  zinc  d'autre  part,  forment  des  groupes  correspondants. 
Les  différences  entre  SO*,  I,  Cl  et  AzO°  sont  insensibles  pour  les 
grandes  dilutions,  ce  qui  a  été  établi  pour  la  première  fois  par 
M.  R.  Lenz  :  d'après  le  physicien  russe,  le  kation  seul  influerait 
sur  la  conductibilité  en  dissolution  étendue,  ce  que  M.  Kolil- 
rausch  se  refuse  à  admettre  comme  rigoureux. 

4°  Pour  des  concentrations  croissantes^  la  conductibilité 
moléculaire  décroît  toujours,  et  d'une  manière  fort  inégale, 
pour  les  différents  sels.  Pour  représenter  commodément  aux  yeux 
cette  variation,  M.  Kohlrausch  a  eu  l'idée  de  construire  des  courbes 


4 


en  prenant  pour  abscisses  les  valeurs  de  mr  et  pour  ordonnées 
les  conductibilités  moléculaires.  Ces  diverses  courbes  présentent 
des  allures  notablement  différentes,  mais  j'observe  qu'elles  se 
rapprochent  toutes  plus  ou  moins  d'une  ordonnée  commune  pour 
/n  =  G.  Cette  particularité  est  surtout  bien  nette  pour  les  sels  nor- 
maux, si  l'on  fait  abstraction  de  la  portion  de  courbe,  souvent  un 
peu  infléchie,  qui  correspond  à  m  <  o,oo6  ;  c'est-à-dire  si  l'on  pro- 
longe de  sentiment  la  partie  sensiblement  rectiligne  qui  précède. 
5**  Pour  les  sels  des  acides  monobasiques,  en  dissolution 
étendue,  la  conductibilité  moléculaire  est  approximativement 
représen  tée  par  la  for  m  u  le 

—  =A  — Bmi, 
m 
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exprimant  que  cette  conductibilité  diO(&re  d^une  constante  A  par 
un  terme  en  raison  inverse  de  la  distance  moyenne  de  deux  molé- 
cules salines.  Mes  dernières  recherches  m'ont  conduit  à  un  résul- 
tat analog^ie  (*). 

En  ce  qui  concerne  les  dissolutions  acides  ou  alcalines,  le  résul- 
tat brut  des  observations  de  M.  Koblrausch  est  de  leur  attribuer 
une  conductibilité  moléculaire  qui  croît  d'abord  avec  la  dilution 
jusqu'à  un  maximum  correspondant  à  des  valeurs  de  m  <C  0,006, 
pour  décroître  ensuite  d*une  manière  très  rapide.  D*accord  avec 
MM.  Arrlienius  et  Ostwald,  qui  ont  aussi  obser\'é  ce  phénomène, 
M.  Kohlrausch  en  attribue  la  production  aux  impuretés  de  Teau 
distillée;  celles-ci  agissent  probablement  en  ramenant  les  acides 
ou  les  bases  à  Tétat  de  sels  neutres  moins  conducteurs. 

Négligeant  donc  la  diminution  de  conductibilité  qui  suit  le 
maximum,  Tauteur  adopte  pour  les  limites  probables  de  la  conduc- 
tibilité moléculaire  des  bases  et  des  acides  les  plus  communs  à  la 
température  de  18®  les  valeurs  suivantes  : 

L. 

Substances.  m 

ilPSO^ 370 

HGl 35o 

IlAzOî 35o 

jH^PhO» 110 

KOn 220 

NaOII 200 

La  conductibilité  limite  des  acides  sulfurique,  chlorliydrique  el 
azotique  est  sensiblement  triple  de  celle  des  sels  neutres  normaux, 
ainsi  que  je  l'avais  précédemment  indique.  L'acide  suliurique  pré- 
sente d'ailleurs  des  singularités  qui,  à  elles  seules,  exigeraient  une 
monographie. 

Arrivant  à  l'interprétation  du  fait  capital  de  raccroissement  de 
conductibilité  moléculaire  de  tous  les  sels  en  dissolution  étendue, 
M.  Kohlrausch  pense  qu'il  faut  l'attribuer  à  une  conductibilité 
spéciale  que  l'eau  acquiert  quand  elle  contient  d'autres  corps 


(')  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  Cil,  p.  iS^S. 


CONDUCTIBILITÉ  DES  ÉLECTROLYTES.  43'> 

en  dissolution  (*)  et  qui  est  trop  faible  pour  se  faire  sentir  dans 
les  dissolutions  concentrées.  De  très  petites  quantités  de  matière 
étrangère  pourraient  coaununiquer  à  Tcau  Tctat  de  dissociation 
que  M.  Clausius  considère  comme  l'origine  du  transport  des  ions 
sous  rinfluence  des  forces  électriques,  et  alors  une  portion  no- 
table du  courant  pourrait  se  dériver  dans  la  masse  de  l'eau: 
celle-ci  prendrait,  par  elle-même,  part  à  l'électrolyse»  Cette 
hypothèse,  que  M.  Kohlrausch  se  refuse  à  préciser  davantage  (^), 
pourrait  être  interprétée  comme  la  négation  même  du  principe 
qu'il  applique  pour  calculer  la  conductibilité  moléculaire;  car, 
pour  Tobtenir,  il  a  déjà  soustrait  de  la  conductibilité  brute  celle  qui 
appartenait  à  l'eau  distillée  plus  ou  moins  impure,  el  par  consé- 
quent douée  déjà  de  la  conductibilité  spéciale  dont  il  s* agit; 
à  moins  que  celle-ci  ne  change  avec  la  nature  et  la  proportion  du 
sel  dissous,  et  alors  ce  résultat  signifie  qu'il  se  forme  des  hydrates 
et  que  la  conductibilité  de  la  dissolution  n'est  pas  égale  à  la 
somme  de  la  conductibilité  propre  du  sel  et  de  celle  du  dissol- 
vant :  les  nombres  calculés  sur  lesquels  porte  la  discussion  per- 
dent dès  lors  toute  signification  définie. 

Je  reviendrai  sur  ces  points  délicats  dans  un  prochain  Mé- 
moire Sur  la  conductibilité  des  dissolutions  de  concentration 
moyenne,  E.  Bout  y. 


(')  So   liegt  ja  die  Mugiichkeit  vor...  dass  das  Wasscr  durch  die  Aullùsuog 

eines.Kôrpers  cio  eigeoes  Leitungsvermugen  bekommen  konne Es  ktinntcn  sehr 

geringc  Mengen  eincs  gelostcn  Kurpers  dcni  Wasser  dca  Zustand  der  Dissociation 
geben,  weichen  Clausius  sich  Uberhaupt  aïs  die  Ursache  der  Waoderung  der 
lonea  uotcr  dem  Eioflusse  der  electrischen  Krâfte  dcakt. . .  Mir  scheinen  diesc 
Versuche  zu  bewcisen,  dass  in  sehr  verdUnnter  Losung  nicht  nur  der  geloslc  Elec- 
trolyt,  sondern  dass  unter  Umslânden  auch  das  Wasscr  zersclzt  wird. 

(')  In  wclcher  Weise  das  Wasser  sich  bclhciligt,  ob  selbslândig,  ob  nach  Bil- 
dung  irgcnd  wcicher  Hydrale  mit  dem  Saize,  darUbcr  >vill  ich  mich  nicht  in 
Hypothesen  verlieren. 
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BERSON.  —  TEMPÉRATURE  ET  AIMANTATION.  i^y 

DE  L'nmïïEIGE  DE  LA  TEHPÉBITUBE  SUE  L'UMAITATIOI; 

Par  m.  g.  BERSON. 

Un  assez  grand  nombre  de  physiciens  se  sont  déjà  occupés  à 
des  points  de  vue  divers  des  changements  qu'éprouvent  les  pro- 
priétés magnétiques  de  certains  métaux  quand  on  les  porte  à  des 
températures  différentes.  Je  citerai  parmi  ces  expérimentateurs  : 
Kuppfer,  Dufour  de  Genève,  MM.  Rowland,  Gaugain,  G.  Polo  ni, 
Trowbridge  et  Me  Rae,  Barus  et  Strouhal  (  *  ). 

Voici  le  problème  que  je  me  suis  proposé  :  Un  barreau  d'un 
métal  magnétique,  dans  des  conditions  de  trempe  constantes,  est 
successivement  porté  dans  le  même  champ  magnétique  à  des  tem- 
pératures différentes;  déterminer  d'abord  l'aimantation  totale  qu'il 
prend  dans  chaque  cas,  puis  l'aimantation  permanente  qui  lui 
reste,  à  la  même  température,  dès  que  la  force  magnétisante  a  été 
supprimée.  Je  déduis  de  là  par  différence  l'aimantation  tempo- 
raire. 

J'ai  divisé  mon  travail  en  deux  Parties.  Dans  la  première,  je 
donnerai  les  résultats  de  mes  recherches  sur  les  variations  des 
moments  magnétiques  d'un  barreau  de  fer,  de  nickel,  de  cobalt  ou 
d'acier  trempé,  dans  les  conditions  que  je  viens  d'indiquer.  Dans 
la  deuxième  Partie,  j'exposerai  l'étude  que  j'ai  faite  des  variations 
de  la  quantité  et  de  la  distribution  du  magnétisme  dans  de  longues 
aiguilles  de  nickel  avec  la  température. 

PREMIÈUE  PARTIE. 

MOMENTS     MAGNÉTIQUES. 

I.  —  Méthode  et  appareil. 

Méthode,  —  On  a  employé,  pour  la  détermination  directe  du  mo- 
ment magnétique  d'un  barreau,  diverses  méthodes  dont  la  première 
en  date  est  la  méthode  des  oscillations  de  Coulomb  ;  la  méthode  de 
Gaussa  été  utilisée  par  un  grand  nombre  d'expérimentateurs  avec 


(»)  Les  Mémoires  de  MM.  Trowbridge  et  Me  Rae  et  de  MM.  Barus  et  Strouha 
ont  été  publiés  postérieurement  aux  recherches  que  j'expose  ici. 

/.  de  Phys.,  2*  série,  t.  V.  (Octobre  1886.)  3o 
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quelques  diflerences  de  détail  dans  la  disposition;  enfin  M.  Boutj 
a  exposé  une  méthode  élégante,  mais  qui  ne  semble  s'appliquer 
facilement  qu'aux  aimants  permanents. 

J*ai  adopté  la  méthode  de  Gauss,  qui  présente  toute  la  commo- 
dité désirable  quand  on  veut  faire  varier  la  température  de  l'aimant, 
et,  des  deux  positions  que  Gauss  donne  au  barreau  déviant,  j'ai 
choisi  naturellement  celle  qui  donne  la  déviation  la  plus  grande, 
c'est-à-dire  que  j'ai  placé  ce  barreau  dans  un  plan  horizontal  pas- 
sant par  le  milieu  de  l'aiguille  déviée  et  perpendiculaire  au  plan  du 
méridien  magnétique. 

Le  champ  magnétique  employé  est  la  portion  centrale  d'une 
bobine  dont  la  longueur  a  toujours  été  égale  au  moins  au  double, 
souvent  au  triple  de  la  longueur  du  barreau  soumis  à  son  in- 
fluence. 

Appareil.  —  L'appareil  qui  a  servi  à  mes  expériences  comprend 
essentiellement  : 

i"  Une  pile  de  6  à  lo  bunsens,  destinée  à  donner  un  courant 
dont  l'intensité,  qui  doit  rester  constante,  est  réglée  au  moyen 
d'un  rhéostat  à  charbon  et  d'un  galvanomètre  placé  sur  une  faible 
dérivation; 

2°  Une  cage  en  cuivre  rouge  contenant,  suspendue  à  un  fil  de 
cocon,  une  aiguille  de  déclinaison  dont  les  déviations  seront  lues 
par  la  méthode  de  Poggendorfi*; 

3°  Une  bobine  destinée  à  recevoir  le  barreau  en  expérience  et 
plongée  dans  un  bain  dont  on  peut  déterminer  la  température. 

Construction  de  la  bobine.  —  La  construction  de  la  bobine 
m'a  présenté  beaucoup  de  difficultés.  Aux  températures  élevées 
auxquelles  j'opère,  la  soie  en  effet  se  carbonise,  lors  même  que  la 
bobine  est  plongée  dans  un  bain  de  paraffine,  de  sorte  que  les  spires 
voisines  sont  isolées  imparfaitement  les  unes  des  autres,  et  que  le 
courant,  au  lieu  de  suivre  uniquement  Thélice,  parcourt  partielle- 
ment la  bobine  en  ligne  droite.  Si  encore  la  fraction  du  courant 
qui  circule  hélicoïdalcment  restait  constante  pendant  une  série 
d'expériences,  il  n*y  aurait  là  d'autres  inconvénients  que  la  perte 
d'une  certaine  partie  du  courant  de  la  pile.  Mais  il  n'en  est  pas 
ainsi  :  l'imperfection  de  l'isolement  des  spires  voisines  est  elle- 
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même  variable,  quoique  la  déviation  galvanométrique  soit  ramenée 
constamment  à  la  même  valeur. 

J'ai  essayé  d'obvier  à  cette  cause  capitale  d'erreur  en  construi- 
sant une  bobine  d'une  seule  couche  de  spires,  le  pas  de  l'hélice 
étant  plus  ^and  que  le  diamètre  du  fil.  Cette  précaution  n'est  pas 
suffisante,  parce  que  la  soie,  en  se  carbonisant,  projette  de  chaque 
côté  de  la  spire  des  filaments  qui  atteignent  les  spires  voisines. 

J'ai  été  amené  en  définitive  à  construire  ma  bobine  de  la  façon 
suivante.  Un  tube  de  verre,  dont  le  diamètre  intérieur  est  un  peu 
plus  grand  que  le  diamètre  du  barreau,  porte  à  chaque  extrémité 
im  bourrelet  et  une  petite  borne.  Sur  ce  tube  j'enroule  en  hélice 
un  fil  de  cuivre  qui  n'est  recouvert  ni  de  soie  ni  d'aucune  autre 
substance  isolante,  et  je  donne  au  pas  une  valeur  notablement  plus 
grande  que  l'épaisseur  du  fil.  Les  petites  bornes  de  verre  servent  à 
fixer  les  extrémités  de  la  bobine,  de  façon  à  l'empêcher  de  se  dé- 
rouler. Les  bourrelets  en  verre  permettent  de  placer  cette  bobine 
dans  l'intérieur  d'un  cylindre  métallique,  sans  qu'il  y  ait  contact 
du  cylindre  avec  le  fil  de  l'hélice. 

Il  y  avait  lieu  de  craindre  que,  en  raison  de  la  différence  entre 
les  dilatations  du  cuivre  et  du  verre,  les  spires  de  la  bobine  ne 
vinssent  à  se  déjeter  et  à  se  toucher  pendant  l'échauffement.  J'ai 
constaté  qu'il  n'y  a  rien  à  craindre  de  ce  côté  quand  la  bobine  a  été 
construite  en  tendant  fortement  le  fil  recuit,  si  le  pas  de  l'hélice 
est  assez  grand.  Du  reste,  pour  plus  de  sécurité  encore,  j'ai  coulé 
du  plâtre  entre  les  spires. 

Tout  d'abord,  je  plongeais  la  bobine  dans  un  bain  de  paraffine. 
Mais  la  paraffine  portée  à  haute  température  se  carbonise  et  de- 
vient conductrice,  ce  qui  introduit  une  nouvelle  cause  d'erreur  très 
appréciable.  J'ai  donc  placé  la  bobine  à  l'intérieur  d'un  cylindre 
en  cuivre  rouge;  ce  cylindre  est  fixé  dans  l'axe  d'une  cuve  cylin- 
drique pleine  de  paraffine  que  je  chauffe  à  la  flamme  du  gaz. 

Mesure  de  la  température,  —  Une  bonne  détermination  de  la 
température  a  été  une  des  opérations  qui  m'ont  arrêté  le  plus  long- 
temps pendant  le  cours  de  mes  expériences  préliminaires. 

En  effet,  même  avec  une  seule  couche  de  spires  séparées,  la  bo- 
bine peut  s'échauffer  très  vite  bien  au-dessus  de  la  température  du 
bain,  par  suite  du  passage  du  courant.  J'ai  été  amené  ainsi  à  placer 
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le  thermomètre  à  Tintérieur  de  la  bobine  elle-même,  au  contact 
du  barreau  dont  je  veux  déterminer  la  température. 

Marche  d'une  opération.  —  L'aîmanlatlon  que  prend  un  bar- 
reauy  sous  Pinfluence  d'une  force  magnétisante  donnée,  peut  se 
décomposer  en  deux  parties  :  i**  V aimantation  temporaire,  qui 
disparaît  dès  qu'on  a  supprimé  la  force  ;  2^  V aimantation  per- 
manente ou  résiduelle,  qui  persiste  quand  la  force  magnétisante 
cesse  d'agir.  Leur  somme  forme  l'aimantation  totale.  Je  détermine 
successivement  les  éléments  nécessaires  pour  calculer  ces  trois 
quantités.  Il  est  bien  entendu,  d'ailleurs,  que  je  ne  m'attache  à 
l'aimantation  permanente  qu'au  moment  où  l'aimantation  tempo- 
raire disparaît,  sans  m'occuper  des  variations  postérieures  qu'elle 
subira  sous  l'influence  des  trépidations  du  sol  ou  de  toute  autre 
cause. 

Soit  ^  la  déviation  produite  par  la  bobine  vide  quand  elle  est 
parcourue  par  le  courant.  Ce  nombre  étant  déterminé  une  fois  pour 
toutes,  j'introduis  le  barreau  dans  une  position  fixe  à  l'intérieur 
de  la  bobine,  et  je  fais  passer  un  courant 

-^  T,  je  note  une  déviation  D  dans  un  sens 

O  »  d  n 

—  I  »  D'  en  sens  contraire 

O  »  d'  i> 

J'ai  toujours  employé  des  forces  magnétisantes  suffisantes  pour 
que  l'aimantation  soit  voisine  de  la  saturation  et  que,  par  suite,  au 
moment  où  je  renverse  le  courant,  j'obtienne  un  moment  magné- 
tique égal  et  de  sens  contraire  au  premier.  Le  moment  magnétique 
pourra  donc  être  représenté, 

or-          .1                                       D-4-D'       Q 
Pour  1  aimantation  totale,  par 3, 

d->r-  d' 
»  permanente,  par , 

D-4-n'     d-^d'     ^ 

»  temporaire,  par 3. 

'^  22' 

En  réalité,  ce  que  je  détermine  directement,  ce  sont  les  quatre 
positions  d'équilibre  :  la  première  et  la  troisième  me  donnent 
D  H- D',  la  deuxième  et  la  quatrième  d-^d'.   Chaque  position 
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d'équilibre  est  calculée  d'après  la  lecture  de  trois  élongations  suc- 
cessives de  Taiguille  oscillante.  Gomme  la  décroissance  n'est  pas 
rapide,  on  peut  admettre  qu'en  appelante?!,  ar2,  ^3  les  divisions 
de  l'échelle  correspondant  à  ces  élongations,  la  division  x  corres- 
pondant à  l'équilibre  sera  donnée  par 


2  \       '2  •-*        / 


-f-  IX^-ie-  Xji 


• 


La  durée  des  lectures  ne  dépasse  pas  une  demi-minute  et  la 
température  ne  varie  pas  en  général  de  plus  de  1°. 

II.  -  Fer. 

J'ai  expérimenté  sur  deux  cylindres  de  fer  dont  les  dimensions 
sont  : 

Longueur.  Diamètre. 

Pour  le  premier 7*",  58  o'^",  535 

Pour  le  deuxième. . .     8*^,90  o"",965 

Les  résultats  ne  sont  intéressants  que  pour  l'aimantation  totale, 
les  erreurs  de  lecture  pouvant  être  une  fraction  notable  de  l'ai- 
mantation permanente  qui  est  très  faible.  Voici  deux  Tableaux 
relatifs  l'un  au  premier  barreau,  l'autre  au  deuxième  : 

Moment  Moment 

magnétique  magnétique 

Température.  total.        Température.  total. 


o 


37 35,55  3o 49,45 

i3'>i 35,55      127 49, 5o 

19* 35,75      192 49»55 

212 35,80      322 49î70 

292 36, 10 

341 35,95 

L'aimantation  totale  du  fer  est  donc  sensiblement  indépendante 
de  la  température,  au  moins  dans  les  limites  entre  lesquelles  j'ai 
opéré.  Elle  semble  toutefois  croître  très  légèrement  d'abord  et 
présenter  un  maximum  vers  3oo°. 
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in.  -  Nickel. 


Le  nickel  montre  des  variations  beaucoup  plus  marquées  que 
le  fer. 

J'ai  expérimenté  d'abord  sur  deux  barreaux  cylindriques  :  le 
premier  légèrement  caverneux,  taillé  dans  de  la  fonte  de  nickel, 
avait  une  longueur  de  7*",  60  et  un  diamètre  égal  à  o'",54;  le 
deuxième,  bien  homogène,  avait  i5*",o6  de  longueur  sur  o*",  67 
de  diamètre.  J'ai  employé  ensuite  une  véritable  aiguille  taillée  dans 
une  lame  de  nickel;  sa  section  carrée  avait  0"°, 2  de  côté  et  sa 
longueur  était  de  1 8*^". 

Les  champs  magnétiques  employés  dans  les  diverses  expériences 
ont  été  très  variés  sans  avoir  jamais  dépassé  4o  C.G.S.  Le»  ré- 
sultats généraux  ont  été  les  mêmes  dans  tous  les  cas. 

i^  Le  moment  magnétique  total  d'un  barreau  cylindrique  de 
nickel  va  en  croissant  avec  la  température  jusqu'aux  environs  de 
200®,  puis  décroît  constamment;  à  partir  de  290°,  la  décroissance 
devient  très  rapide,  de  telle  sorte  que  ce  moment  magnétique  est 
nul  pour  une  température  inférieure  à  34o®. 

2^  Le  moment  magnétique  résiduel  va  constamment  en  dé- 
croissant quand  on  chauffe  de  plus  en  plus,  jusqu^à  devenir  nul 
vers  33o°. 

3**  Le  moment  magnétique  temporaire  commence  par  croître 
pour  présenter  un  maximum  vers  25o"  ou  260**  et  s'annule  ensuite. 

Le  petit  barreau  en  fonte  de  nickel  garde  un  moment  résiduel 
très  faible  à  la  température  ordinaire,  il  n'est  pas  -f  du  moment 
total.  Dans  le  barreau  en  nickel  fondu  et  tréfilé,  la  force  coercitivc 
est  devenue  plus  grande  et  le  moment  résiduel  à  20**  est  égal  aux  f 
du  moment  total.  Enfin  dans  l'aiguille  à  section  carrée,  taillée  dans 
une  plaque  de  nickel  laminé,  le  magnétisme  résiduel  est  supérieur 
au  magnétisme  temporaire  jusqu^aux  environs  de  260°. 

La  fig.  I  donne  les  courbes  représentatives  de  ces  trois  aiman- 
tations pour  le  deuxième  barreau  avec  une  intensité  de  champ  égale 
à  38  C.G.S.  environ.  L'axe  horizontal  est  Taxe  des  températures; 
sur  l'axe  vertical  j'ai  porté  les  moments  magnétiques  corres- 
pondants, indiqués  dans  le  Tableau  suivant  : 
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AimanUtion 


Température.  totale. 

o 

22     34,90 

98     36, 5o 

195     38,45 

2-21      38, 4O 

aSo     37,10 

27i,5 33,  i5 

298,5 a3,45 

321     0,90 

336     0,00 

Fig.  I. 


temporaire,   permanente. 


20,  o5 
21,75 
24,85 
25,90 
26,45 
26,25 
18,95 
o,65 


0,00 


14, 85 

14,75 
i3,6o 
12, 5o 
10, 65 

7,90 
4,5o 

0,25 

0,00 


zz*» 


22» 


2S0* 


J22*    3S6* 


Lorsqu'on  aimante  un  barreau  de  nickel  à  une  température 
quelconque  (3o°,  220®,  280**)  et  qu'on  le  chauffe  ensuite  gra- 
duellement, le  moment  magnétique  résiduel  obtenu  diminue 
constamment  jusqu'à  s'annuler  vers  33o°  {fig*  2). 

Si  l'aimantation  à  température  élevée  a  été  suivie  d'un  refroi- 
dissement lent,  le  moment  magnétique  va  d'abord  en  croissant 
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pour  décroître  ensuite  et  conserver  iSnalement  à  la  température 
ordinaire  une  valeur  plus  élevée  que  sa  valeur  initiale  {^fig*  3). 

Fig.  a. 


S7(>*     289* 


S20«330* 


Lorsqu'on  fait  osciller  la  température  d'un  barreau  de  nickel 
aimanté  entre  sa  température  d'aimantation  et  une  autre  limite 
fixe,  son  moment  magnétique  oscille  en  prenant  deux  séries  de 


Fîg.  3. 


280« 


15.V 


23 


valeurs  décroissantes,  le  moment  à  température  basse  étant  tou- 
jours supérieur  aux  deux  moments  voisins  à  température  élevée; 
et,  lorsque  l'aimantation  a  eu  lieu  à  froid,  les  termes  de  ces  deux 
séries  tendent  rapidement  vers  des  limites  fixes  et  distinctes. 
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IV.  —  Cobalt. 

Mes  expériences  ont  porté  uniquement  sur  un  petit  barreau 
taillé  dans  delà  fonte  de  cobalt  et  dont  les  dimensions  sont 7^"*, 60 
de  longueur  et  o*^",57  de  diamètre. 

\jdijig,  4  représente  les  variations  des  trois  moments  magné- 
tiques de  ce  barreau  pour  des  températures  comprises  entre  21°,  5 
et  821°, 5  avec  une  intensité  de  champ  égale  à  33,4  C. G.S.  en- 


viron. 


Me.  /(. 


rvj- 


J2yv 


On  voit  qu'ils  vont  tous  en  croissant  delà  température  ordinaire 
jusqu^au  delà  de  32o". 

Un  barreau  de  cobalt  aimanté  à  une  température  donnée  garde 
un  moment  magnétique  résiduel  qui  va  en  décroissant,  soit  qu^on 
élève,  soit  qu^on  abaisse  la  température. 

L'eOet  des  oscillations  de  température  est  le  même  que  pour  le 
nickel;  il  s'en  distingue  cependant  en  ce  que,  aimanté  à  chaud 
(332°),  le  cobalt  prend  un  moment  plus  grand  que  celui  qu'il  aura 
à  la  température  basse  suivante  (17")'  i^^îs  à  partir  de  là  les  mo- 
ments à  17°  seront  tous  supérieurs  aux  moments  à  332". 


V.  —  Acier  trempé. 

J'ai  opéré  ici  avec  des  barreaux  de  toutes  dimensions  en  ayant 
soin  de  les  recuire  préalablement  à  une  température  supérieure  à  la 
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plus  élevée  qui  doive  élre  atteinte  dans  le  cours  des  expériences. 
La  fig.  5  est  relative  à  un  barreau  de  ii*"  de  longueur  et  de 


wCin 


o*^"*,6i  de  diamètre,  avec  une   force  magnétisante  d'environ  3o 
C.  G.  S. 

Fig.  5. 


31«.5 


I()2*,5 


Si0*,6 


11  résulte  de  Texamen  de  ces  courbes  ou  des  tableaux  dont  elles 
sont  la  traduction  que  : 

1°  Les  moments  magnétiques  total  et  temporaire  d'un  barreau 
d'acier  irempé  vont  en  croissant  avec  la  température  au  moins 
jusqu'à  335"; 

2**  Le  moment  magnétique  résiduel  décroît  constamment  entre 
les  mêmes  limites. 

J'ai  vérifié,  en  employant  le  champ  magnétique  qui  s'étend  entre 
les  pôles  des  électro-aimants  de  Faraday,  que  l'acier  n'est  plus 
magnétique  au  rouge-cerise  :  à  ces  températures  élevées,  il  ne  peut 
ni  garder  ni  même  acquérir  temporairement  du  magnétisme. 

Variation  de  température  pendant  V aimantation,  —  Si  on 
laisse  la  température  s'élever  notablement  pendant  l'action  de  la 
force  magnétisante,  les  moments  magnétiques  observés  à  la  tem- 
pérature finale  sont  beaucoup  plus  forts  que  ceux  qu'on  produit 
à  cette  température  fixe  : 

Moments. 
Aimantation.  ,^  ,^| 

A  290** 28,45      23, 40      5,o5 

De  240**  à  290° 35,90      27,80      8,10 
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Pour  étudier  rinfluence  de  la  température  sur  raimantation,  il 
faut  donc  faire  en  sorte  que  la  variation  de  température  soit  aussi 
faible  que  possible  pendant  une  opération.  Dans  mes  expériences 
elle  n'a  généralement  pas  dépassé  i°. 

Retrempe  au  moment  de  ^aimantation.  —  Si  un  barreau 
d'acier  a  été  trempé  fortement  et  si,  sans  le  recuire,  on  Taimante, 
avec  une  force  magnétisante  donnée,  à  des  températures  crois- 
santes, le  moment  magnétique  résiduel  va  en  augmentant  jusqu'au 
moins  240^.  Je  me  suis  demandé  si,  en  le  retrempant  aussitôt 
après  l'aimantation  à  a4o°)  j^  ^^  lui  ferais  pas  conserver  un  moment 
magnétique  plus  grand  que  celui  qu'il  prendrait  à  la  température 
ordinaire  dans  le  même  champ  magnétique.  Cette  vue  me  semblait 
conforme  aux  idées  que  nous  nous  faisons  des  effets  moléculaires 
de  la  trempe,  et  elle  s'est  trouvée  vérifiée  par  l'expérience. 

Je  commence  par  aimanter  le  barreau  vers  3o^  et  je  mesure  son 
moment  magnétique  permanent;  puis,  l'ayant  porté  à  240",  je 
l'aimante  de  nouveau  et  je  laisse  tomber  dans  un  seau  d'eau  froide 
avant  de  mesurer  son  moment  magnétique.  Voici  les  résultats  de 
trois  séries  d'expériences  dans  lesquelles  j'ai  employé  des  forces 
magnétisantes  différentes  (exprimées  en  unités  arbitraires). 

Moment  v 

i,„  ^         .  du 

Force  à  a4o*  deuxième 

magnétisante.  à  35*.    avec  retrempe,    au  premier. 

8,90 a'>95  27>35  1,247 

6,90 i3,3o  21,10  1,586 

5,80 10,55  19,50  1,848 

Le  rapport  du  deuxième  moment  magnétique  au  premier  est 
toujours  notablement  plus  grand  que  l'unité.  11  n'est  pas  le  même 
dans  toutes  les  expériences,  et  il  est  d'autant  moindre  que  la  force 
magnétisante  est  plus  considérable,  c'est-à-dire  que  l'aimantation 
est  plus  proche  de  la  saturation. 

En  effectuant  la  retrempe  pendant  l'aimantation  à  chaud,  j'ai 
obtenu  un  moment  magnétique  plus  grand  encore.  Un  barreau 
d'acier,  trempé  au  rouge  et  aimanté  à  froid,  a  pris  un  moment  égal 
à  25, 4o;  placé  à  chaud  dans  le  même  champ  magnétique  et  re- 
trempé en  même  temps,  il  possédait  un  moment  presque  double, 
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égalà49y4S*  Dans  une  deuxième  expérience  à  17°  et  à  240**,  j'ai 
trouvé  les  nombres  18, 35  et  43, 35. 

Il  semble  que  le  refroidissement  brusque  qui  constitue  la  trempe 
agisse  sur  les  particules  magnétiques  pour  les  maintenir  dans  une 
orientation  favorable^  qu^elles  auraient  perdue  par  un  refroidisse- 
ment lent;  ce  serait  une  sorte  d'action  dérobée,  tout  à  fait  analogue 
à  celle  qui  maintient  écartée  les  molécules  des  solides  trempés. 

Remarque  générale,  —  Il  résulte  de  mes  expériences  et  des  faits 
antérieurement  acquis  (<)  que  les  aimantations  totales  du  fer,  du 
nickel,  du  cobalt  et  de  Tacier,  se  comportent  d'une  façon  générale 
de  la  même  manière  vis-à-vis  de  la  température.  Ces  différents 
métaux  prendraient  d'abord  un  moment  magnétique  croissant  avec 
la  température,  passant  par  un  maximum  et  s'annulant  ensuite. 
Il  n'y  aurait  de  différence  que  dans  la  valeur  de  la  température 
correspondant  au  maximum  (environ  220^  pour  le  nickel)  et  de  la 
température  pour  laquelle  la  propriété  magnétique  disparaît,  34o° 
pour  le  nickel,  le  rouge-cerise  pour  le  fer  et  l'acier,  le  point  de 
fusion  du  cuivre  pour  le  cobalt.  Il  reste  à  étudier  ce  qui  se  passe 
aux  basses  températures. 

DEUXIÈME  PARTIE. 

DISTRIBUTION   DU   MAGNÉTISME  DANS   UNE   AIGUILLE   DE   NICKEL. 

Position  du  problème,  —  Parmi  les  métaux  que  j'ai  étudiés, 
celui  qui  est  le  plus  curieux,  au  moins  dans  les  limites  de  tempé- 
ratures entre  lesquelles  je  suis  resté,  c'est  sans  contredit  le  nickel. 
Il  serait  intéressant  de  connaître  pour  les  diverses  températures 
la  valeur  du  coefficient  k  d'aimantation  induite  que  Ton  appelle 
aussi  coefficient  de  Neumann  ou,  avec  sir  W.  Thomson,  suscep- 
tibilité magnétique,  soit  du  coefficient  v  d'induction  magné- 
tique que  sir  W.  Thomson  désigne  sous  le  nom  de  perméabilité 
magnétique.  L'une  de  ces  quantités  se  déduit  en  effet  immédiate- 


(0  On  sait  que  le  cobalt  n*cst  plus  magnétique  à  la  température  de  la  fusion 
du  cuivre. 
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ment  de  Tautre  par  la  relation 

V  =  1-4-  4^^^; 

ce  qui  permet  de  calculer  la  valeur  du  coefficient 


ou  coefficient  de  Poisson,  qui  joue  un  si  grand  rôle  dans  la  théorie 
de  Poisson. 

Toutefois  cette  détermination  n'a  une  réelle  valeur  que  pour  un 
échantillon  de  nickel  déterminé  dans  des  conditions  phj^siques  dé- 
terminées. Nous  avons  vu  en  effet  que  le  nickel  a  des  propriétés 
magnétiques  différentes  suivant  qu'il  a  été  simplement  fondu,  ou 
fondu  et  tréfilé,  ou  laminé.  D'autre  part,  les  nickels  du  commerce 
sont  toujours  alliés  à  des  proportions  variables  de  cuivre,  de  fer, 
de  charbon,  qui  peuvent  avoir  une  influence  considérable  sur  la 
valeur  absolue  des  coefficients  d'aimantation. 

Les  aiguilles  sur  lesquelles  j'ai  expérimenté  m'ont  été  fournies 
par  M.  Gaiffe;  j'y  constate  la  présence  de  o,oi  i  de  fer;  il  y  a  en 
outre  une  petite  quantité  de  charbon  et  de  cuivre  jusqu'à  concur- 
rence d'environ  2  pour  loo  d'impuretés. 

La  détermination  du  coefficient  k  peut  s'effectuer  rigoureuse- 
ment quand  on  peut  produire  sur  un  morceau  du  métal  une  ai- 
mantation uniforme.  On  peut  obtenir  ce  résultat  en  plaçant  dans 
un  champ  magnétique  uniforme  une  sphère  homogène  ou  un 
ellipsoïde  homogène  dont  l'un  des  axes  est  dirigé  parallèlement 
aux  forces  du  champ.  Pour  un  tore  homogène  dans  le  champ  d'une 
bobine  enroulée  sur  ce  tore  lui-même,  toutes  les  sections  sont  dans 
le  même  état  magnétique  par  raison  de  symétrie,  et  l'on  peut 
encore  obtenir  une  valeur  moyenne  du  coefficient  k  pour  les  diffé- 
rents points  d'une  section.  Enfin,  si  l'on  place  une  aiguille  suffi- 
samment longue  dans  l'axe  d'une  longue  bobine  cylindrique,  on 
constate  qu'au  voisinage  de  la  partie  centrale  de  l'aiguille  il  n'y  a 
pas  de  magnétisme  libre  et  que,  par  suite,  l'aimantation  y  est  uni- 
lorme  ;  la  mesure  du  flux  d'induction  qui  traverse  une  section  droite 
d'une  pareille  aiguille  au  voisinage  du  milieu  pourra  donc  fournir 
encore  les  données  nécessaires  au  calcul  du  coefficient  d'aimanta- 
tion induite. 


45o  BERSON. 

Méthode.  —  C'est  aînsî  que  j'aî  pu  déterminer  non  pas  les  va- 
leurs absolues  du  coefficient  k  aux  diverses  températures,  mais 
des  nombres  proportionnels. 

Si,  en  effet,  j'appelle  F  le  flux  d'induction  qui  traverse  une  sec- 
tion centrale  du  barreau,  I  l'intensité  électromagnétique  du  courant 
de  la  bobine,  S  la  section  du  barreau,  n  le  nombre  des  spires  par 
unité  de  longueur,  j'ai  la  relation 

F  =  i6Tt»A:/iIS. 

Donc,  pour  un  barreau  placé  dans  une  bobine  déterminée  et 
parcourue  par  un  courant  d'intensité  donnée,  le  coefficient  k  est 
proportionnel  au  flux  d'induction  qui  est  mesuré  expérimentale- 
ment. 

Pour  compléter  cette  étude,  j'ai  déterminé  la  distribution  du 
magnétisme  libre  tout  le  long  de  l'aiguille  de  nickel.  Les  diffé- 
rentes méthodes  employées  donnent  simplement  la  composante 
normale  de  la  force  aux  divers  points  d'une  même  droite  paral- 
lèle à  une  génératrice  de  l'aimant  et  très  voisine  de  cette  gé- 
nératrice. On  considère  généralement  cette  composante  normale 
comme  approximativement  proportionnelle  à  la  quantité  du  ma- 
gnétisme libre  qui  se  trouve  au  point  correspondant  de  l'aimant. 

J'ai  employé  pour  ces  recherches  la  méthode  de  van  Reese,  qui 
se  prête  à  Tétude  des  aimantations  totale  et  résiduelle,  quand  on 
fait  varier  la  température. 

Appareil.  —  Le  toron  destiné  à  mesurer  le  flux  d'induction 
était  composé  d'une  douzaine  de  spires  sur  une  longueur  de  i*^"; 
cette  spirale  était  noyée  dans  une  légère  couche  de  plâtre  et  ses 
extrémités  en  communication  avec  les  bornes  d'un  galvanomètre 
balistique  que  j'observe  parle  procédé  de  Poggendorff. 

Le  barreau  conserve  une  position  fixe  par  rapport  à  la  bobine 
magnétisante  dans  l'axe  de  l'étuve  que  j'ai  décrite  précédemment. 
C'est  le  toron  que  je  déplace  de  centimètre  en  centimètre  tout  le 
long  d'une  moitié  du  barreau  sans  qu'il  déborde  jamais  l'extré- 
mité. 

Marche  d^une  opération,  —  Je  détermine  d'abord  le  flux  d'in- 
duction du  à  la  bobine  seule  :  il  devra  être  retranché  du  flux  mesuré 
dans  la  suite. 
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Le  courant  qui  passe  danslabobine  et  le  galvanomètre  balistique 
étant  en  équilibre,  j'interromps  le  courant  et  je  mesure  une  im- 
pulsion a,  je  rétablis  le  courant  en  sens  contraire  et  j^ai  une  im- 
pulsion p.  En  appelant  T^  t  et  p  les  flux  correspondant  aux  ma- 
gnétismes  total,  temporaire  et  permanent,  j'ai  les  relations 

d  où  je  tire 

aT=  p-t-a, 

2i>  =  ?  — a, 
2  /  =  •!  a. 

Chaque  impulsion  est  calculée  d'après  la  lecture  de  la  première 
et  de  la  troisième  élongation  ;  on  sait  que,  si  l'amortissement  est 
faible,  on  a  approximativement 

a,  —  ae. 


a  =  ai  -f- 


4 


Calcul  de  la  distribution  d'après  les  données  expérimen- 
tales. —  Si  j'appelle  u  le  flux  d'induction  mesuré  par  la  spirale 
entière  dont  le  Aiilieu  est  situé  à  une  distance  x  du  milieu  du  bar- 
reau et  Y  le  flux  qui  traverse  une  section  du  barreau,  j'aurai  sen- 
siblement, à  un  facteur  près, 


1 


u=    C        ^\dT, 


'-i 


puisque  la  spirale  a  i*^™  de  longueur.  On  conçoit  donc  que,  si  Ton 
connaît  u  en  fonction  de  x^  on  puisse  calculer  l'expression  de  Y. 
La  densilé  magnétique  par  unité  de  longueur  sera  alors 

•^~      dx' 

Dans  les  cas  de  l'aimantation  temporaire  et  de  l'aimantation 
résiduelle  du  nickel,  j'ai  pu  représenter  u  en  fonction  de  x  par  la 
formule  de  Biot 

en  prenant  pour  origine  le  milieu  du  barreau  ou  le  point  où  com- 
mence à  se  manifester  du  magnétisme  libre.  Il  est  facile  de  voir 
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que  Y  est  alors  de  la  même  forme,  car  on  peut  identifier 


De  l'identification  on  tire 


On  déduit  de  là 

M-     C«.j 

1      ^ 

'  —     1 

-i. 

en  posant 

y- 

=  A(| 
A  = 

:6'LfX. 

'), 

Dans  certains  cas,  la  formule  de  Biot  peut  se  réduire  aux  deux 
premiers  termes  de  son  développement 

a  =  /?  —  qx*. 
On  obtient  alors 

y  =  2qx, 

Remarquons  d'ailleurs  que  la  courbe  dont  l'ordonnée  est  y  ne 
représente  la  distribution  du  magnétisme  que  sur  la  surface  laté- 
rale de  l'aiguille.  Si  dans  l'expression  de  Y  on  donne  à  x  une  va- 
leur égale  à  la  demi-longueur  de  l'aiguille,  on  obtient  le  magné- 
tisme qui  s'étale  sur  la  base  terminale. 

Opérations  préliminaires.  —  Je  me  suis  fait  couper  dans  une 
lame  de  nickel  trois  aiguilles  de  longueurs  diverses.  Elles  onl 
toutes  pour  section  un  carré  de  o*"*,  2  de  côté,  leurs  longueurs  sont 
de  9^™,  iS"^"  et  27*^".  Pour  la  plus  petite  la  longueur  est  donc  égale 
à  45  fois  le  côté  de  la  section. 

J'ai  commencé  par  constater  que,  à  partir  des  extrémités,  la 
distribution  est  la  même  dans  ces  trois  aiguilles.  J'ai,  par  suite, 
continué  à  opérer  sur  l'aiguille  de  18*^"  seule. 

La  masse  magnétique  qui  réside  dans  une  moitié  de  cette  ai- 
guille a  été  déterminée  à  des  températures  diverses  dans  un 
champ  d'une  intensité  d'environ  27  C.  G.  S.  Les  nombres  qui  sui- 
vent sont  proportionnels  aux  coefficients  d'aimantation  : 


MANl 

rATio; 

N. 

453 

219». 

249«. 

272». 

312». 

339». 

i4,3o 

13,95 

i3,i5 

9,80 

0,00 

8,95 

8,55 

7,85 

5,60 

0,00 

5,35 

5,40 

5,3o 

4,20 

0,00 

4G».      198»,  5. 

Aimantalion  totale i4>70     i4i75 

1)  permaDcntc.     10,00      9,55 

»  temporaire..       4>70      5, 20 

Dans  l'étude  de  la  distribution,  on  peut  procéder  de  deux  ma- 
nières. J'ai  d'abord  mesuré,  à  des  températures  fixes,  les  flux  d'in- 
duction en  sept  points  d'une  moitié  de  Taiguille,  afin  de  déter- 
miner avec  précision  la  forme  de  la  courbe  figurant  la  distribution. 
J'ai  employé  ensuite  une  autre  méthode  qui  consiste  à  placer  le 
toron  en  une  position  invariable  et  à  chauffer  progressivement 
depuis  la  température  ambiante  jusqu'à  34o®,  en  effectuant  des 
mesures  à  un  grand  nombre  de  températures  ;  je  construis  ensuite, 
sur  ces  données  expérimentales,  une  courbe  figurant  par  ses  or- 
données les  flux  d'induction  qui  traversent  cette  section  de  l'ai- 
guille et  je  puis  déterminer  sur  cette  courbe  les  valeurs  du  flux 
correspondant  à  des  températures  de  So**,  100**,  ido*",  200**,  2*25°, 
200",  275®,  3oo°  et  325°;  les  mêmes  opérations  répétées  pour  les 
sections  du  barreau  situées  à  3*^™,  5,  à  6*^"  et  à  8*^™,  5  du  milieu  me 
permettent  de  calculer  la  forme  de  la  courbe  de  distribution  laté- 
rale. 

Aimantation  permanente.  —  On  ne  trouve  de  magnétisme 
permanent  qu'à  partir  d'une  certaine  distance,  rf=  3*^™, 5,  du  milieu 
de  l'aiguille. 

Je  ne  donne  ici  que  les  valeurs  de  Y  pour  ;r  =  3, 5  et  ;r  =  9  dans 
un  champ  d'intensité  3o  C.  G.  S.  environ. 

Températures. 


50».         100".       225».       230*.       275».       300«.       340«. 

¥3^5 5,94      5,90      5,85       5,00      4»ïo      2,85      0,00 

Y9 2,89      2,74       2,38      9,37       5,14       1,53      0,00 

La /ig.  6  représente  la  distribution;  les  valeurs  de  Y9,  c'est^ 
à-dire  du  magnétisme  des  bases,  sont  les  aires  de  rectangles  dont 
l'un  des  côtés  est  la  valeur  de  >'  pour  x  =  g. 

On  voit  que  la  quantité  de  magnétisme  va  constamment  en  di- 
minuant jusqu'à  la  température  à  laquelle  elle  s'annule.  La  portion 
de  cette  masse  qui  est  répartie  sur  les  faces  latérales  va  en  croissant 
/.  de  Phys.f  2«  série,  t.  V.  (Octobre  1886.)  :)i 


454  BERSON. 

d^abord  pour  diminuer  ensuite  graduellement.  Quant  au  magné- 
tisme des  bases,  il  décroît  d^une  façon  continue  à  mesure  que  la 
température  s'élève;  il  est  à  peu  près  égal  au  magnétisme  latéral, 
et,  comme  il  réside  sur  une  surface  de  4""*^?  tandis  que  l'autre 
s'étale  sur  une  aire  de  44^™"*'»  on  voit  que  la  densité  moyenne 

Fig.  6. 


a 


8.5   S 


sur  chaque  base  est  très  grande  par  rapport  à  la  densité  latérale; 
si  nous  admettons  qu'il  y  a  continuité  quand  on  passe  de  la  surface 
latérale  à  la  base  terminale,  la  densité  magnétique  irait  en  crois- 
sant très  rapidement  du  bord  de  celte  base  au  centre. 


Aimantation  temporaire,  —  Le  magnétisme  temporaire  est 
rejeté  sur  les  trois  derniers  centimètres  aux  extrémités.  La  distri- 
bution y  est  sensiblement  linéaire,  au  moins  entre  les  abscisses 
^cu  et  8""^,  5. 
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Températures. 

50«.      100«.     15(h».     200".     22.>.     250-.     275».     300».     340». 

Y 2,45    2,85    3,10    3,35    3,5o    3,55     3,55    3,25    0,00 

\» 1,69     1,86    2,0a    2,20    2,4»     3,07     3,28    2,91     0,00 

La  quantité  du  magnétisme,  tant  sur  les  faces  latérales  que  sur 
les  bases  terminales,  va  en  croissant  jusqu'aux  environs  de  260  ' 
pour  devenir  nulle  vers  340**. 

Aimantation  totale.  —  C'est  la  somme  des  aimantations  per- 
manente et  temporaire  : 


Températures. 


50».      100».     150O.     200".     225«.     250«.     270«».     300».     340». 

Y3,-, 8,41     8,76    8,9^    9,21     9,16    8,55    7,65    6,10    0,00 

Y9 3,17     3,41     3,5i     3,63     3,65    2,24     1,71     i  ,o{     0,00 

Si  l'on  veut  représenter  par  des  courbes  les  quantités  de  magné- 
tisme permanent,  temporaire  et  total  ainsi  mesurées,  on  tombe  sur 
des  courbes  qui  ont  la  môme  forme  que  celles  de  la  Jig.  i. 

Calcul  des  moments  magnétiques.  —  La  connaissance  de  la 
distribution  du  magnétisme  à  la  surface  d'un  barreau  aimanté 
permet  de  calculer  son  moment  magnétique.  Il  sera  intéressant  de 
comparer  les  nombres  ainsi  obtenus  avec  ceux  qui  ont  été  déter- 
minés directement  par  la  méthode  de  Gauss  dans  la  première 
partie  de  cette  étude. 

En  général,  si  m  représente  la  quantité  de  magnétisme  qui  se 
trouve,  par  unité  de  longueur,  à  une  distance  x  du  centre  d'une 
aiguille  de  longueur  2/,  et  si  x^  est  l'abscisse  du  point  où  com- 
mence le  magnétisme,  le  moment  magnétique  sera 

M  -    2  /    mx  dXf 


cette  intégrale  devant  être  étendue  à  la  face  terminale  aussi  bien 
qu'aux  faces  latérales.  Donc,  l'indice  /  ou  x^  indiquant  que  la 
lettre  qui  en  est  affectée  a  la  valeur  que  prend  cette  variable  pour 
^  •=  /  ou  j;  =  Xq,  le  moment  magnétique  sera 


M  =  2  /    xy  dx  -H  2 /Y/. 


456    BLONDLOT.  —  PROPRIÉTÉS  D'UNE  SURFACE  LIQUIDE. 
Dans  le  cas  de  la  formule  de  Biot,  on  a 

d'où 

Dans  le  cas  de  la  formule  parabolique  Y  ==/?  —  qx^^  on  trouve 

^  ^px^-^\l{%p\-\i\ 

Dans  le  cas  présent,  les  formules  employées  ont  donc  été 

^  =  5,5aH-3,5Y^.-   ^^ 


2  '  '       "•       L«IJL 

et 

et  elles  ont  donné  des  nombres  présentant  une  concordance  re- 
marquable avec  les  résultats  obtenus  par  la  méthode  de  Gauss. 


EXPÉRIENCE  CONCERNANT  LES  PROPRIÉTÉS  DE  LA  SURFACE  D'UN  LIOUIBE; 

Par  m.  R.  BLONDLOT. 

Dans  un  verre  contenant  de  l'eau,  on  immerge  un  morceau  de 
papier,  puis  on  dépose  sur  l'eau,  à  l'aide  d'une  baguette,  une 
goutte  d'huile  qui  prend  la  forme  d'une  lentille. 

Cela  fait,  à  l'aide  d'une  pince,  on  relire  progressivement  le  pa- 
pier; on  constate  alors  que,  au  fur  et  à  mesure  que  le  papier  soil 
de  l'eau,  la  goutte  d'huile  augmente  de  diamètre  en  s'étalant  de 
plus  en  plus.  Vient-on.  au  contraire,  à  enfoncer  de  nouveau  le 
papier,  la  goutte  se  rétrécit  peu  à  peu  en  se  rapprochant  de  la 
forme  sphérique,  et,  au  moment  où  la  totalité  du  papier  esl  de 
nouveau  immergée,  elle  a  repris  son  diamètre  primitif.  Ainsi  h» 
diamètre  de  la  goutte  dépend  de  l'étendue  de  la  surface  de  papier 
immergée. 

L'explication  de  ce  phénomène  réside  dans  les  propriétés  de  la 
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surface  d^un  liquide.  Les  phénomènes  capillaires  ont  montré  que 
les  liquides  se  comportent  comme  si  leur  surface  était  revêtue 
d'une  membrane  élastique  tendant  constamment  à  diminuer  d'é- 
tendue en  se  contractant  sur  elle-même.  En  poursuivant  Tétude 
des  propriétés  de  cette  couche  superficielle,  MM.  Plateau,  Maran- 
goni,  Oberbeck  ont  trouvé  qu'elles  se  rapprochent  de  celles  d'une 
membrane  solide,  par  exemple  d'une  feuille  de  caoutchouc;  autre- 
ment dit,  la  couche  superficielle  présente  une  viscosité  manifeste. 
Ainsi,  une  traction  exercée  sur  une  portion  de  la  surface  se  trans- 
met aux  autres  portions,  ce  qui  n'aurait  pas  lieu  si  la  couche 
était  constituée  par  un  liquide  parfait,  puisqu'un  tel  corps  ne  peut 
transmettre  une  traction.  L'existence  de  la  viscosité  superficielle 
peut  être  mise  en  évidence  en  répandant  sur  de  l'eau  contenue 
dans  un  verre  quelques  grains  de  poussière  de  bois  et  en  enfonçant 
et  retirant  alternativement  une  baguette  de  verre  plongée  dans  le 
liquide  :  les  déplacements  des  grains  de  poussière  indiquent  clai- 
rement l'existence  d'une  solidarité  entre  les  différentes  portions  de 
la  surface. 

Cela  posé,  voici  comment  s'explique  l'expérience  de  la  goutte 
d'huile  :  lorsqu'on  retire  le  papier,  la  surface  eau-air  s'accroît  de 
toute  l'élendue  des  deux  faces  du  papier;  en  vertu  de  la  viscosité, 
cette  extension  se  fait  aux  dépens  de  toutes  les  portions  de  la  sur- 
face de  l'eau  et,  par  suite,  la  goutte  d'huile  la  subit  aussi  :  de  là 
son  élargissement.  Inversement,  lorsqu'on  enfonce  le  papier,  la 
tension  diminue  en  tous  les  points  de  la  surface  de  l'eau,  d'où  le 
rétrécissement  de  la  goutte  d'huile  en  contact  avec  elle. 


CONSTRUCTION  D'UN  ÉLECTROMÈTRE  ARSOLU  PERMETTANT  DE  MESURER 

DES  POTENTIELS  TRÈS  ÉLEVÉS  ; 

Par  mm.  E.  BICHAT  et  li.  BLONDLOT. 

Nous  avons  décrit  récemment  (*)  un  éleclromètre   absolu   à 
indications  continues,  fondé  sur  l'attraction  de  deux  cvlindres  con- 


(*)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  29  mars  1886;  Journal  de 
Physique,  p.  3a 3  de  ce  Volume. 


458  BICHAT  et  BLONDLOT. 

centriques.  Cet  instrument  permet  de  mesurer  avec  exactitude  des 
potentiels  allant  jusqu'à  cinquante-six  unités  électrostatiques 
C.G.S.,  ce  qui  correspond  à  une  distance  explosive  d'environ 
5"™.  Si  l'on  dépasse  ce  potentiel,  il  se  produit,  dans  le  fonction- 
nement de  l'appareil,  des  perturbations  provenant  de  ce  que  le 
cylindre  mobile,  suspendu  à  l'extrémité  d'une  longue  tige, 
éprouve  des  attractions  latérales  par  suite  desquelles  les  axes  des 
deux  cylindres  n*ont  plus  le  parallélisme  supposé  dans  la  théorie 
de  l'instrument. 

Dans  le  nouveau  modèle  que  nous  présentons  aujourd'hui,  le 
cylindre  mobile  B,  au  lieu  d'être  suspendu  à  l'extrémité  d'une 
longue  tige,  est  soutenu  vers  le  milieu  de  sa  longueur.  A  cet  effet, 
il  porte  dans  son  intérieur  un  couteau  présentant  une  échancrure 
arrondie,  lequel  repose  sur  un  autre  couteau  également  échancré, 
disposé  en  croix  avec  le  premier  et  fixé  à  l'extrémité  du  fléau  de 
la  balance.  Ce  fléau  est  coudé  aux  points  F,  F',  F",  de  façon  que 
les  arêtes  des  couteaux  de  suspension  du  cylindre  mobile  et  du 
fléau  soient  sur  un  même  plan  horizontal.  Deux  contrepoids  Q 
et  Q'  permettent  d'équilibrer  le  fléau  et  de  modifier  la  hauteur  de 
son  centre  de  gravité.  A  sa  partie  inférieure,  le  cylindre  B  porte 
deux  tiges  entre  lesquelles  passe  le  fléau,  et  qui  se  réunissent  en- 
suite pour  soutenir  un  cylindre  C  formé  d'une  enveloppe  de  papier 
tendu  sur  une  carcasse  métallique.  Le  cylindre  C  sert  à  amortir 
les  oscillations  de  la  balance  :  à  cet  cfl'et,  il  est  contenu  dans  un 
vase  cylindrique  d'un  diamètre  un  peu  plus  grand,  muni  d'un  cou- 
vercle percé  d'un  trou  pour  laisser  passer  la  tige  de  suspension. 
Un  plateau  P  suspendu  au  cylindre  B  sert  à  recevoir  des  poids 
destinés  à  mesurer  l'attraction  exercée  par  le  cylindre  A  sur  le  cy- 
lindre B.  Un  écran  recourbé  EEE,  percé  d'une  ouverture,  laisse 
passer  le  cylindre  mobile. 

Au  point  de  vue  électrique,  la  théorie  de  l'instrument  que  nous 
décrivons  aujourd'hui  est  identiquement  la  même  que  celle  du 
premier  modèle,  l'écran  EliE  servant  non  seulement  à  protéger 
le  fléau  contre  les  attractions  du  cylindre  A,  mais  remplaçant 
encore  le  troisième  cylindre  du  modèle  primitif. 

Au  point  de  vue  mécanique,  les  avantages  de  la  nouvelle  dispo- 
sition sont  les  suivants  :  le  point  de  suspension  du  cylindre  mo- 
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ésulle  que  les 


bile  étant  placé  dans  sa  portion  moyenne,  il 

moments  des  attractions  latérales,  d'une  part,  sont  très  faibli 

d'autre  part,  se  compensent  partiellement;    la    perlurbatim 


gnaice  plus  haut  est  ainsi  presque  annulée.  En  outre,  l'amortisseur 
C  étant  placé  très  bas,  et  ayant  un  assez  grand  poids,  tend  à  main- 
tenir vertical  le  cylindre  mobile. 

La  formule  qui  exprime  la  valeur  absolue  du  carré  du  potentiel 


H 
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en  fonction  du  poids  p  nécessaire  pour  équilibrer  Tattraction  des 
cylindres  est,  comme  pour  le  premier  modèle, 

R  et  r  désignant  les  rayons  des  deux  cylindres,  et  g  l'accélération 
de  la  pesanteur. 

Un  modèle  de  cet  instrument  a  été  construit  avec  une  grande 
perfection  par  M.  D.  GaiOe,  de  Nancy,  qui  a  su  concilier  la 
légèreté  avec  une  grande  solidité  ;  le  rapport  des  rayons  a  été  dé- 
terminé de  telle  façon  que  le  facteur  par  lequel  il  faut  multiplier 
le  poids  p  exprimé  en  grammes  pour  avoir  le  carré  du  potentiel 
est  exactement  4ooo.  Le  support  du  cylindre  A,  qui  n'est  pas  re- 
présenté sur  la  figure,  permet  de  centrer  ce  cylindre  et  de  le  rendre 
vertical. 

Avec  ce  nouvel  électromètre,  on  peut  mesurer  avec  la  plus 
grande  facilité  les  potentiels  correspondant  à  des  distances  explo- 
sives qui  peuvent  varier  de  i"'"  jusqu'à  une  distance  un  peu  in- 
férieure à  la  différence  de  rayons  des  deux  cylindres.  Grâce  à  la 
forme  arrondie  de  toutes  les  pièces  de  l'appareil,  il  ne  se  produit 
pas  d'aigrettes. 

Nous  avons  appliqué  notre  instrumenta  la  mesure  de  potentiels 
correspondant  à  des  distances  explosives  variant  de  i""  à  22™™ 
entre  deux  boules  de  i*^™  de  diamètre.  Les  résultats  de  ces  mesures 
sont  consignés  dans  le  Tableau  suivant.  En  regard  de  nos  nombres, 
nous  avons  donné  les  nombres  correspondants  que  M.  Baille  a 
obtenus  (*),  au  moyen  d'un  électromètre  à  anneau  de  garde  de 
ïhomson,  pour  des  dislances  explosives  comprises  entre  1"*"* 
et  10"*™. 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  5'  série,  t.  XXV,  p.  53 1. 
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Polcnlicls 
en  unités  élcclroslatiqucs. 
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Pour  la  parlie  commune  aux  expériences  de  M.  Baille  et  aux 
nôtres,  les  nombres  présentent  toute  la  concordance  que  l'on  peut 
attendre  de  mesures  de  cette  nature,  eu  égard  à  l'altération  de  la 
surface  des  boules  de  l'excitateur,  due  à  l'étincelle  elle-même.  Si 
l'on  porte  en  abscisses  les  distances  explosives  et  en  ordonnées  les 
potentiels  correspondants  que  nous  avons  obtenus,  on  obtient  une 
courbe  d'une  régularité  parfaite. 


HT6R01IËTRE  ; 
Par  m.  a.  NODON. 


La  gélatine  est  une  substance  douée  de  propriétés  hygrosco- 
piqucs  fort  curieuses.  Chacun  sait  que,  plongée  dans  l'eau,  elle 
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augmente  beaucoup  de  volume;  mais  ce  qu^on  a  moins  remarqué, 
c^esl  qu'abandonnée  dans  Pair  elle  en  absorbe  l'humidité  en  se 
dilatant;  de  telle  sorte  que,  si  Tétat  hygrométrique  de  Pair  vient  à 
être  modifié,  la  gélatine  subit  une  variation  de  volume />ro/>or/io/t- 
nelle.  J'ai  pu  constater,  en  outre,  que  le  phénomène  restait  abso- 
lument constant  pour  toutes  les  températures  comprises  entre  10° 
et35°C. 

La  gélatine  peut,  du  reste,  être  rendue  complètement  inalté- 
rable par  l'addition  d'une  petite  quantité  d'acide  salicylique,  sans 
que  pour  cela  ses  remarquables  propriétés  hygroscopiques  soient 
modifiées. 

Voici  de  quelle  façon  j'ai  pu  utiliser  cette  propriété  de  la  géla- 
tine à  la  construction  d'un  nouvel  hygromètre. 

Principe.  —  Je  recouvre  d'une  couche  de  gélatine  une  hélice 
en  bristol,  dont  j'ai  garanti  la  partie  interne  à  l'aide  d'un  vernis 
non  hygroscopique,  tel  que  le  bitume  de  Judée.  J'obtiens  ainsi  un 
ensemble  déformable  sous  les  variations  de  l'état  hygrométrique 
de  l'atmosphère,  analogue  quant  au  fonctionnement  à  l'hélice  du 
thermomètre  métallique  de  Bréguet.  Quand  le  degré  hygromé- 
trique augmente,  la  gélatine  se  dilate  et  la  spirale  s'enroule  sur 
elle-même.  Quand  l'air  se  dessèche,  la  gélatine  se  contracte  et  la 
spirale  se  déroule  (*). 

Hygromètre  enregistreur.  —  Le  modèle  d'hygromètre  enre- 
gistreur, qui  a  été  présenté  à  l'Académie  des  Sciences  par  M.  Lipp- 
mann,  le  i5  juin  1886,  se  compose  de  quatre  hélices  en  papier- 
gélatine,  groupées  par  paires  sur  un  même  socle.  L'une  des  extré- 
mités de  chacune  des  hélices  est  maintenue  fixe  au  moyen  d'une 
pince,  tandis  que  l'extrémité  libre  agit  directement  sur  une  poulie 
légère.  Ces  quatre  spirales  constituent  un  ensemble  solidaire  dont 
les  actions  mécaniques  s'ajoutent.  Sur  les  deux  poulies,  disposées 


(')  On  obtient  du  reste  des  résultats  analogues  avec  d'autres  substances 
hygroscopiques»  telles  que  la  gomme  adragante,  la  gomme  arabique,  la  dcx- 
trine,  etc.,  qu'on  peut  déposer  en  couches  minces  sur  un  support  quelconque 
autre  que  le  papier,  tel,  par  exemple^  que  le  celluloïd,  l'ébonite,  etc.  Mais,  entre 
tous  ces  bilames,  j'ai  pu  constater  que  celui  formé  par  la  gélatine  et  le  papier 
fournissait  les  meilleurs  résultats.  Aussi  me  suis-je  arrêté  à  ce  dernier  type,  dont 
la  construction  est  d'ailleurs  des  plus  simples. 


HYGROMÈTRE.  463 

•suivant  une  même  verticale,  s'enroule  un  fil  de  soie.  A  ce  fii  est 
attaché  un  petit  curseur  très  léger,  mobile  entre  deux  guides. 
C'est  sur  ce  curseur  qu'est  disposé  le  style  graveur.  Le  tout  a  été 
équilibré  au  moyen  d'un  léger  contrepoids  sur  le  brin  postérieur 
du  fil. 

On  possède  ainsi  un  ensemble  mobile  dans  le  sens  vertical  et 
pouvant  obéir  aux  moindres  mouvements  d'enroulement  ou  de  dé- 
roulement des  hélices. 

Le  style  vient  s'appuyer  contre  une  bande  de  papier  divisé,  se 
déroulant  sur  un  premier  rouleau  pour  s'enrouler  sur  un  second, 
entraîné  lui-même  d'un  mouvement  lent  de  rotation  de  2*^"*  à 
riieure  à  la  circonférence. 

La  bande  de  papier  s'avance  dans  une  direction  normale  au 
mouvement  du  style  et  de  ces  deux  mouvements  combinés  résulte 
une  courbe,  tracée  à  l'encre  par  le  style,  et  représentative  des  états 
hygrométriques  de  l'air. 

En  faisant  choix  d'un  papier  divisé  suffisamment  mince,  on 
peut  facilement  en  enrouler  une  longueur  assez  grande  pour  per- 
mettre à  l'appareil  de  fonctionner  pendant  dix  jours  consécutifs  et 
l'on  peut  admettre  que  les  longueurs  de  la  bande  de  papier,  dérou- 
lées pendant  l'espace  d'une  heure,  sont  toujours  les  mêmes. 

Le  mouvement  d'horlogerie  actionnant  le  rouleau  est  enfermé 
dans  le  socle  de  l'appareil. 

La  feuille  de  papier,  les  rouleaux  et  le  style  sont  mis  à  l'abri 
derrière  une  glace  transparente  qu'on  peut  ouvrira  volonté. 

Les  quatre  hélices  baignent  librement  dans  l'atmosphère  am- 
biante et  peuvent,  du  reste,  être  protégées  contre  les  chocs,  la 
pluie,  le  soleil,  etc.,  au  moyen  de  toiles  métalliques  ou  d'étuis 
perforés  de  trous  sur  toute  leur  surface,  de  façon  à  permettre  à 
l'air  de  circuler  librement  autour  des  spirales. 

Graduation.  —  Pour  graduer  cet  hygromètre,  l'instrument 
est  disposé  dans  une  caisse  close,  fermée  sur  sa  face  anté- 
rieure par  une  glace  transparente  et  mobile.  On  dispose  une  cu- 
vette contenant  de  l'eau  et  de  l'acide  sulfurique  dans  le  fond  de 
l'enceinte,  et  l'on  suspend  à  l'intérieur  de  cette  enceinte  un  hy- 
gromètre d'AUuard  et  un  thermomètre.  Lorsque,  après  quelques 
heures,  l'état  hygrométrique  est  devenu  parfaitement  uniforme 
dans  l'enceinte,  on  en  détermine  le  degré  hygrométrique   exact 
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avec  rhjgromètre  d'Alluard.  On  note  la  température  et  on  lit* 
le  degré  correspondant  indiqué  par  Thygromètre  à  graduer.  On 
renouvelle  la  même  série  d'observations  en  augmentant  progres- 
sivement le  degré  hygrométrique  de  l'enceinte;  à  cet  effet,  on 
ajoute  de  temps  en  temps  un  peu  d'eau  à  la  solution  sulfurique. 
Enfin,  on  fait  une  dernière  série  d'observations  à  des  tempéra- 
tures diflérentes,  obtenues  au  moyen  du  bain  de  sable  qu'on 
chauffe  modérément. 

Cela  fait,  je  construis  une  courbe  en  prenant  pour  abscisses  les 
états  hygrométriques  de  l'enceinte,  et  pour  ordonnées  les  valeurs 
correspondantes  données  par  l'hygromètre  à  graduer.  Je  constate 
que  c'est  une  droite  et  que  cette  droite  est  invariable  pour  toutes 
les  températures  observées  entre  lo®  et  35**  G. 

Ce  résultat  indique  que  les  enroulements  des  hélices  sont  pro- 
portionnels aux  états  hygrométriques  et  indépendants  de  la  tem- 
pérature, au  moins  dans  les  limites  où  j'ai  observé  le  phénomène. 

Rien  n'est  plus  simple  alors  que  de  graduer  l'instrument,  de 
façon  que  chacune  des  divisions  de  la  graduation  corresponde  à 
i"  hygrométrique  (o  étant  la  sécheresse  absolue  et  loo*'  l'humi- 
dité absolue). 

Il  suffit  de  déterminer  exactement  les  états  hygrométriques 
correspondant  à  deux  positions  quelconques  du  style  et  de  diviser 
l'espace  compris  entre  ces  deux  points  en  quantités  proportion- 
nelles aux  états  hygrométriques  et  égales  entre  elles. 

Résultats.  —  V^oici,  du  reste,  les  résultats  que  j'ai  pu  déduire  à 
la  suite  de  nombreuses  observations  : 

1°  Les  angles  dont  s'enroulent  les  spirales  sont  proportionnels 
aux  étals  hygrométriques  de  l'air. 

2*^  La  température  entre  les  limites  de  lo"  à  35° C.  est  sans  in- 
fluence sensible  sur  les  indications  de  l'hygromètre. 

3"  L'instrument  paraît  rester  constant  dans  ses  indications. 

4"  Il  se  met  en  quelques  instants  en  équilibre  hygroscopique 
avec  l'atmosphère  ambiante. 

5"  La  sensibilité  est  proportionnelle  au  nombre  des  spires  de 
riiélice  et  peut  être  rendue  aussi  grande  qu'on  le  désire. 

L'hélice  en  papier-gélatine  jouit  en  effet  de  cette  propriété  cu- 
rieuse de  se  mettre  presque  instantanément  en  équilibre  hygro- 
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scopique  avec  l'atmosphère  ambiante  ;  de  telle  façon  que,  si  l'on 
augmente  brusquement  l'humidité  de  l'air  en  approchant  simple- 
ment de  l'hélice  la  main  légèrement  moite,  on  voit  aussitôt  le 
stjle  se  déplacer  rapidement,  s'arrêtera  une  position  fixe  et  re- 
venir aussitôt  à  sa  station  primitive  dès  que  la  main  a  été  éloignée. 

Hygromètre  à  cadran.  —  M.  Ducretet  a  construit,  d'après 
mes  indications,  un  modèle  d'hygromètre  à  cadran,  d'un  emploi 
commode  et  d'une  construction  très  simple.  On  fixe  l'extrémité 
extérieure  d'une  spirale  plate  en  papier-gélatine  à  Tintérieur 
d'une  petite  boîte  ronde  en  métal  et  l'on  fixe  l'extrémité  interne  à 
une  aiguille  mobile  sur  un  cadran  divisé.  Par  son  aspect  extérieur, 
rinstrument  rappelle  les  baromètres  anéroïdes. 

J'avais  déjà  eu  occasion  d'en  construire  un  modèle  analogue  au 
mois  d'avril  1 885.  Je  l'avais  abandonné  jusqu'en  juin  1886  dans 
un  laboratoire.  Je  contrôlai  à  cette  époque  ses  indications  avec 
celles  d'un  hygromètre  d'Alluard,  et  je  pus  constater  qu'elles 
étaient  restées  parfaitement  constantes. 

La  spirale  n'avait  donc  subi,  [iendant  cet  espace  de  temps, 
aucune  altération  dans  ses  propriétés  hygroscopiques. 

<Dans  un  autre  modèle  muni  d'une  hélice  à  spires  très  nom- 
breuses, la  sensibilité  était  telle  que  les  variations  continuelles  de 
l'état  hygrométrique  de  l'air  suffisaient  pour  maintenir  l'aiguille 
dans  un  état  permanent  d'agitation. 


G.  ADLER.  —  Ucber  die  Energie  magnctisch  polarisirtcr  Korpcr,  nebsl  Anwcn- 
dung  der  bezUglichcn  Formeln  aufQiiincke's  Méthode  zur  Bcstimmung  der  Ma- 
gnetisirungszahl  (  Kuergie  des  corps  polarisés  magnétiquement,  et  application 
des  formules  à  la  méthode  de  Quincke  pour  la  détermination  des  constantes 
magnétiques);  Wied.  Ann.,  t.  XXVIII,  p.  509;  1886. 

I.  Ce  travail  comprend,  comme  le  titre  l'indique,  deux  Parties. 
Dans  la  première,  partant  de  la  théorie  de  l'induction  magnétique 
de  Poisson,  l'auteur  calcule  l'énergie  d'un  système  polarisé  ma- 
gnétiquement par  des  forces  magnétisantes  invariables. 

Cette  énergie  est  considérée  comme  la  totalité  du  travail  qui  doit 
être  accompli  dans  le  système  pour  faire  naître  en  tous  ses  points, 
à  partir  de  l'état  non  magnétique  initial,  le  magnétisme  final.  Ce 
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travail  est  considéré  comme  la  somme  de  deux  parties.  La  pre- 
mière partie  Q  est  le  travail  qui  doit  être  effectué  à  Tencoutre 
des  forces  magnétisantes  initiales,  supposées  invariables,  pour 
produire  la  polarisation  magnétique.  La  deuxième  partie  P  est 
le  travail  qui  doit  être  effectué  à  Tencontre  des  forces  provo- 
quées par  le  magnétisme  déjà  induit.  L^énergie  totale  est 

E  =  P  -h  Q. 

Le  calcul  de  P  et  de  Q  met  en  évidence  des  relations  très 
simples  entre  E,  P,  Q,  relations  que  Helmholtz  (*)  a  établies  le 
premier,  et  que  plus  tard  M.  Stefan  (*)  a  retrouvées  par  une  tout 
autre  voie. 

Ces  relations  sont 

Q=   -2?,         E  =  — ?=?. 

•A 

De  là  des  théorèmes  faciles  à  énoncer. 

L'expression  trouvée  pour  l'énergie  est  identique,  pour  les  sub- 
stances faiblement  magnétique^,  à  celle  de  Maxwell  (^) 


-im 


J*  dx  dy  dZf 


où  J  désigne  la  force  magnétisante  initiale  au  point  (^,  >',  w),  et 
où  k  est  la  constante  magnétique,  l'intégrale  étant  étendue  à  tout 
le  système  polarisé  magnétiquement. 

II.  Dans  la  seconde  Partie  de  ce  travail  M.  G.  Adier  applique 
e  calcul  aux  phénomènes  que  M.  Quincke  (*)  a  observés  sur  les  li- 
quides faiblement  magnétiques  placés  dans  des  champs  magné- 
tiques puissants. 

Ces  expériences  (  ^)  ayant  été  décrites  à  plusieurs  reprises  dans  le 
Journal  de  Physique^  rappelons  seulement  que,  pour  un  liquide 
placé  dans  un  champ  magnétique  J,  il  se  produit  dans  ce  liquide 


(')  Vox  Hklmiiolt/^  Gesammelte  Abhandlungen,  t.  I,  p.  59-61. 

{')  Stefan,  Wien.  Ber.j  t.  LXIV,  p.  222-224;  1871. 

{')  Maxwell,  Traité  d'Électricité  et  de  Magnétisme,  §440. 

(•)  Qlincke,  Wied.  Ann.,  t.  XXIV,  p.  8^7;  i8s5. 

(»)  Voir  Journal  de  Physique,  [2],  t.  IV,  p.  4o,  i885,  et  t.  V,  p.  180;  i886. 
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une  augmentation  de  pression  s^il  est  magnétique,  une  diminution 
de  pression  s'il  est  diamagnétique.  L'application  du  principe  des 
déplacements  virtuels  a  permis  à  M.  Adler  de  retrouver  d'une  fa- 
çon très  simple  et  sans  nouvelle  hypothèse,  en  partant  de  l'expres- 
sion de  l'énergie  de  Maxwell,  la  loi  de  cette  variation  de  pression 

loi  trouvée  expérimentalement  par  M.  Quincke,  retrouvée  théori- 
quement par  Kirchhoff  (*)  et  qui  permet  de  calculer  la  constante 
magnétique  k  quand  on  connaît/?  et  J.  E.  Mathiàs. 


E.  WARBURG.  —  Bemcrkungen  tiber  den  Druck  des  gesâttigten  Dampfcs  (Re- 
marques sur  la  pression  de  la  vapeur  saturée);  Wied.  Ann,,  t.  XXMII,  p.  89}; 

1886. 

Sir  W.  Thomson  a  démontré  (*)  que  la  pression  de  la  vapeur  à 
la  surface  d'un  liquide  dépend  de  sa  courbure.  Le  raisonnement 
de  l'illustre  physicien  s'appuie  sur  la  remarque  que,  quand  un 
tube  capillaire  plonge  dans  un  liquide  situé  dans  le  vide,  il  doit  se 
produire  un  état  d'équilibre  entre  le  liquide  et  la  vapeur,  et  non 
un  mouvement  perpétuel.  On  a,  d'après  lui, 


,-,.=     »     t(1.h^) 


OÙ  />o  6st  la  pression  de  la  vapeur  pour  une  surface  de  liquide 
plane,  T  la  tension  superficielle  du  liquide  au  contact  de  sa  va- 
peur, ).  et  Y  les  volumes  spécifiques  du  liquide  et  de  sa  vapeur, 
/•  et  r'  les  rayons  de  courbure  principaux  aux  points  de  la  surface 
où  la  pression  de  la  vapeur  est  p. 

M.  E.  Warburg  a  démontré  ('),  il  y  a  quelque  temps,  pour  le 
cas  de  la  sphère,  d'une  façon  toute  différente,  la  proposition  de 
Thomson.  Il  imagine  deux  sphères  liquides  de  rayons  différents, 


(*)  KiRcnnoFF,  Wied.  Ann.,  t.  XXV,  p.  606,  formule  (6);  i88j. 
(')  Sir  W.  Thomsos,  Phil.  Mag.,  [4],  t.  XL,  p.  448;  1871. 
(')  Ë.  Wardibg,  TageblaUj  p.  338-359;  i885. 
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et  il  agrandit  la  première  sphère  aux  dépens  de  la  seconde  à  tem- 
pérature constante  par  deux  opérations  réversibles  difierenles: 
d^abord,  sans  formation  de  vapeur,  de  façon  que  le  travail  soit 
effectué  par  les  seules  forces  capillaires;  en  second  lieu,  avec  éva- 
poration  de  la  deuxième  sphère  et  condensation  sur  la  première. 
Pour  obtenir  la  proposition  de  Thomson,  il  suffit  d'écrire  que  le 
travail  fourni  dans  les  deux  cas  est  le  même. 

En  appliquant  ce  même  mode  de  raisonnement  à  un  cas  un  peu 
différent,  Tauteur  retrouve  un  théorème  démontré  par  M.  Blon- 
(llot  dans  le  Journal  de  Physique  (*)  et  qui  consiste  en  ce  que  la 
pression  de  la  vapeur  saturée  à  la  surface  d'un  liquide  est  dimi- 
nuée par  Télectrisation  d'une  quantité  qui  est,  d'après  M.  Blondiol, 


d'après  M.  E.  Warburg, 


T 


Il  étant  la  densité  électrique  à  la  surface  du  liquide. 

Enfin,  Sir  W.  Thomson  a  fait  remarquer  que  la  tension  super- 
ficielle d'une  lamelle  liquide  n^est  indépendante  de  son  épaisseur 
que  jusqu'à  une  certaine  épaisseur  limite  très  petite  Xo>  et  qu'elle 
doit  diminuer  ensuite  en  memie  temps  que  l'épaisseur. 

Le  mode  de  raisonnement  de  M.  E.  Warburg  permet  de  démon- 
trer facilement  qu'à  partir  de  l'épaisseur  limite  Xq  la  pression  de 
la  vapeur  saturée  doit  augmenter  lorsque  l'épaisseur  diminue,  ré- 
sultat qui  était  contenu  dans  des  recherches  précédentes  (^). 


(')  Bloxdlot,  Journ.  de  Phys.,  [2],  t.  III,  p.  4^2;  1884. 

(')  E.  Wahmhg  und  Tu.  InvoRi,  Wiecl.  Ann.,  t.  XWII,  p.  ^82;  1886. 

Sleinsalz  zcigte  einco  vielc  Milliontel  Millimcler  dicken   Wasserbcschlag 

hei  Tcmpcraluren,  fiir  wek-lic  dcr  Dampfdriick  Obcr  gesaltigler  Chlornatriumlo- 
sung  gri'isser  war,  als  dcr  Dampfdruck  itn  V'crsuchrauin. 

E.  Math I AS. 


CLAYDEN.  -  THEKMOMÈTUE.  M\{) 


CLAYDKN.  —  On  thc  cicterminalion  of  the  volume  of  mcrcury  in  u  Ihcnnomclcr 
(Détcnniniition  du  volume  du  mercure  rj>nlcnu  dans  un  tlicrmomèlre):  Pro- 
ceedings  of  thc  Physical  Society  of  London^  \.  Vil»  p.  o'J;;  iSSG. 

Soient 

V|  le  volume  du  mercure  ; 

S,  son  poids  spécifique; 

V  le  volume  du  lliermomèlrfî; 

S  sou  poids  spécifique; 

S2  le  poids  spécifique  du  verre. 

Vi  est  donné  par  la  formule 

V(  S  —  S^  ) 

Oi  —  C»2 

qui  n'est  exacte  que  si  le  réservoir  et  le  tube  sont  entièrement 
remplis  de  mercure,  comme  cela  a  lieu  à  une  température  légère- 
ment supérieure  à  la  température  maximum  que  peut  indiquer  le 
thermomètre.  A  cette  lempéralure.  V|  devient  V<  (i -j- j3^),  en 
appelant  ^  le  coefficient  de  dilatation  absolue  du  mercure;  V  de- 
vient V(i  +  a^),  a  désignant  le  coefficient  de  dilatation  cubique 

S                     .            S              -.           .            S 
du  verre;  S  devient  -^ — ;  Si  devient  — ^r-  et  S.>  devient *—  * 

en  portant  ces  valeurs  dans  l'équation  précédente,  on  obtient  la 
formule  exacte 

S(\-^it){ ^— 

^l^I-^fi^= -^ -^ 

\-^'^t     '  I-+-  a/ 

(jui  devient,  iij)rès  simplification, 

V(S  — S.) 


—    » 


V,  - 


^       Sj(H-fin 


A.    BoiTKI. 
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.")'  scorie.  --  Tome  XX;  a*  seincslrr  iSS'i. 

A.  GROSHANS.  —  Nouvelle  loi  analogue  à  celles  d'Avoj:alr«» 
ou  do  Dulong  et  Petit,  ig-Si  ;  191-20'!. 

On  appellera  nondncS'densitv  corlains  nombres  affectés  aux 
élémenls  chimiques,  par  exemple,  i  pour  C,  H,  O,  '.\  pour  B,  Az, 
Pli,  ....  Si  /i  est  la  somme  des  nombres-densité  dos  élémenls  en- 
trant dans  un  composé  (par  exemple  //=  7  pour  AzO'H)  et  d 
sa  densité,  on  rencontre  des  groupes  assez  nombreux  de  corps 

pour  lesquels  le  rapport  -,  est  constant  pour  un  groupe. 

Dans  les  cas  des  vapeurs,  si  D  est  la  densité  de  vapeur  d*un  li- 
quide bouillant  à  la  température  T  =:  278  -|-  5  et  à  la  pression 
ordinaire,  a  son   poids  moléculaire,  on  a,  d'après  la  loi  de  Gav- 

Lussac, 

D  _  fiT 
\y  ~  n'T 

ot,  (lapivs  la  nouvelle  loi, 

1)  _   // 

(Koù 

I  >:  n 

-  -  --  corïst. 
(t 

Cette  constante,  dépendant  du  groupe  considéré,  serait  d'autre  pari 

égale  à  '>.7,8y.\r,  .r  étant  un  nombre  lié  à  celui  des  atomes  d1iv- 
(Irogène  qui  en  Iront  dans  les  composés  du  groupe. 

A.    Fr.EINriNG.   —   Problcnics  sur   la   distribution  dc^  courants  dans  un  roseau. 

traitr  par  la  méthode  de  Maxwell,  p.  2>i-25(). 

La  méthode  de  Maxwell  fournit  des  équations  très  sYm<'triqu»'s 
que  je  crois  ulile  de  rappeler  dans  ce  journal,  en  considérant 
comme  cas  particulier  le  pont  de  Wheatslone,  pour  abréger  et 
faciliter  Tcxposition. 

Si   les   lignes    joignent  />  points,  on  obtient  K=  /  —  /> -f- i  cir- 
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cuits  fermés,  que  l'on  supposera  parcourus  par  des  courants  iictirs, 
tous  de  même  sens. 

Dans  l'exemple  choisi,  il  y  a  /  =  6  conducteurs  de  résistances 
a,  i,  c,  rf,  ey  g\  p=^.\  points  a,  p,  v»  S  et  trois  circuits  dont  les 
intensités  des  courants  fictifs  sont  x^yelz.  Les  courants  réels 
des  conducteurs  communs   à  deux  circuits  seront  la  différence 


Y 


?-'"  y 


«.r'7. 


/      - 


cX 


Xb 


9       U>P 


\ 


/ 
/ 
/ 
/ 


des  courants  fictifs  (j;  —  >•  en  ao,  y  en  av,  ...).  Cela  posé,  on 
forme  la  fonction  dissipatrice  (S/'/-)  qui  représente  la  chaleur  dé- 
gagée dans  les  fils,  soit,  dans  notre  cas, 

ail  =  ay^-^  hz'^-x-  o-3*-f-  g{y  —  >5)*-i-  e{y  —  d7)«-t-  d{z  —a?)». 

Si  les  courants  sont  permanents,  les  dérivées  de  la  fonction  II 
en  or,  y^  z  sont  égales  aux  forces  électromotrices  existant  dans  les 
circuits  correspondants. 

Si  les  courants  sont  variables,  on  formera  la  somme  des  carrés 
et  des  doubles  produits  des  intensités  multipliés  respeclivement 
par  les  coefficients  de  self-induction  et  d'induction  mutuelle.  C'est 
la  fonction  électrocinétique  de  Maxwell  ;  ce  sera  ici 

2F  =  Aj;2_|_  B72-+-  ^z'^-\-iki,xy  ->t-  iKcXi^y  —  x)  -+- 

On  écrira  alors  pour  chaque  circuit  une  équation  de  la  même 
forme  que  celles  de  Lagrange,  soit 


dr  \  dx  I        dx 

pour  le  circuit  x. 

Voici  encore  une  règle  très  simple  pour  obtenir  la  résistance 
d'un  réseau  de  conducteurs  aboutissant  à  deux  sommets  a  et  ^,  et 
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(lonl  le  Iccleiir  peut  trouver  raciicment  la  dcinoustration  :  on  sup- 
prime toutes  les  forces  électroniotrices,  sauf  dans  uu  conducteur 
(ictif  joignant  les  points  considérés.  On  cherche  l'intensité  du 
courant  dans  ce  conducteur  en  fonction  des  résistances;  l'inverse 
de  cette  fonction,  dans  laquelle  on  égalera  à  zéro  la  résistance  du 
conducteur  fictif  et  à  l'unité  sa  force  électromotrice,  sera  la  résis- 
tance du  réseau. 

J.  NICOL.  —  Sursaturation  des  solutions  salines,  p.  U()5. 

Une  solution  sursaturée  d'un  sel  hydraté  serait  une  solution 
saturée  ou  non  d'un  sel  anhydre,  dont  un  germe  ou  un  choc  méca- 
nique provoquerait  l'hydratation  et  par  suite  la  précipitation. 

V.  WOOD.  —  L'êthcr  lumineux,  389-417. 

L'auteur  part  de  l'idée  assez  audacieuse  d'assimiler  l'éther  a  un 
gaz  pesant,  soumis  à  la  théorie  cinétique,  la  loi  de  Mariottc,  etc., 
et  pour  lequel  on  connaîtrait  la  vitesse  de  propagation  des  ondes 
transversales,  ainsi  que  la  quantité  d'énergie  qu'il  nous  apporte  en 
une  seconde.  Naturellement  les  autres  constantes  déduites  sont 
représentées  par  des  nombres  exceplionuels.  Ainsi  4o  fois  le  vo- 
lume de  la  Terre  ne  pèserait  que  i^^.  Son  élasticité  serait  do 
3. 10'^  atmosphères  et  sa  chaleur  spécifique,  4^«  'o'*  fois  celle  (le 
Teau.  Le  mouvement  de  la  Terre  ne  serait  pas  gêné  d'une  façon 
appréciable  par  ce  milieu.  Pourtant,  à  la  surface  du  globe,  le 
nombre  de  ses  atomes  par  litre  ainsi  que  leurs  chemins  molécu- 
laires seraient  comparables  à  ceux  de  l'air. 

LARMOll.    -  Théorie  moléculaire  tic  la  polarisation  galvanique,  !i'2'i-^3b. 

Celte  lli<'orie  est  présentée  d'une  façon  un  peu  différente  de 
celle  adoptée  généralement  et  accompagnée  d'une  d<'duclion  nou- 
velle. 

Considérons  la  région  de  contact  de  l'eau  et  du  mercure  comme 
un  condensateur  dont  les  surfaces  cl  l'épaisseur  sont  S  et  £  et  dont 
la  capacité  par  unité  de  surface  est  par  conséquent  C=-}^7:£. 
Soient  Q  el   —  i)  les  quantités  d'<'Iectrlrilé  des  armatures,  Vleur 
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didfércnce  de  polcnliel;  l'énergie  de  cet  appareil  par  unité  super- 
ficielle est 

I  O* 

el,  par  suite,  la  tension  superficielle  résultante 

T  -  1*'  -  _  !: 

dii  "      s' 

laquelle  est  à  retrancher  de  la  tension  capillaire  ordinaire.  Au 
lieu  d'admettre  une  quantité  Q  d'électricité  déterminée,  suppo- 
sons qu'une  pile  maintienne  entre  les  armatures  une  diflerence  V 
de  potentiel  constante;  l'énergie  peut  s'exprimer  par 

K  =  -  CSV» 
•À 

et  la  tension  par 

r/S  ~       S  ~  Stte' 

La  pile  fournit  ainsi  deux  quantités  d'énergie  égales  entre  elles, 
consommées,  l'une  dans  la  déformation  du  ménisque,  l'autre  dans 
la  charge  du  condensateur.  C'est  une  application  d'un  théorème 
de  Thomson.  L'auteur  retrouve  encore  la  même  expression  de  la 
tension  par  le  calcul  direct  de  l'action  du  condensateur  sur  l'unité 
de  masse  en  un  point  des  armatures,  et  remarque  que  c'est  pré- 
cisément la  tension  perpendiculaire  aux  lignes  de  force  que  Max- 
well a  montrée  devoir  exister  dans  un  diélectrique. 

Ces  vues  adoptées  et  en  partant  de  la  valeur  e  =  3.  io~**  centi- 
mètres de  l'épaisseur  de  la  double  couche  que  M.  Lippmann  en  a 
déduite  (Journal  f/c  Physique  y  p.  ii3;  i883),  il  est  possible  d'ob- 
tenir une  estimation  des  distances  moléculaires  s'  de  TélectroUte. 
Kn  eflel,  si  e  est  la  charge  électrique  d'un  de  ses  atomes,  l'équiva- 
lent électrochimique  de  i^^  sera 


soil  pour  l'eau 


lo 


•> 


—   J.io'MC.G.^S  t-ltîctrosl.) 
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et  la  dcnsilc  superficielle  sur  une  armature  du  condensateur 


e  V 

—     ou     - — 


7 


En  prenant  V  égal  à  1^***^=  5 —  (C.G.S  élcctr.)  et  s  =  3. 10 

on  obtient  par  rélimination  de  c 

e'=  -^  I0-*  cenlimètres, 

valeur  intermédiaire  entre  les  limites  assignées  par  Thomson  ausL 
distances  moléculaires. 

W.  CL\RK.  —  lailucucc  de  lu  pression  sur  un  éleclrolyle,  p.  f\Zh-f\i^. 

Lorsqu'on  décompose  Teau  acidulée  en  vase  clos  par  une  force 
élcctromolricc  pouvant  aller  jusqu'à  3o  volts,  la  résistance  aug- 
mente jusqu'à  presque  annuler  le  courant. 


J.  IIOOD.  —  InQuenre  de  la  température  sur  la  vitesse  des  réactions  chimiques, 
p.  3i3-32S.  —  Retards  dans  les  réactions  chimiques  apportées  par  la  présence 
de  certains  corps,  p.  4V>-4*^' 

VériOcation,  pour  Toxydation  des  sels  de  fer,  de  la  relation 

--  —  aa'Jpc  )') 

entre  la  vitesse  de  réaction  d'un  cor[)s  de  poids  ^k  et  la  tempéra- 
ture 0. 


II.  WILDK.  —  Vitesse  d'écoulement  de  l'air  dans  le  vide  ou  dans   un   récipient 

où  la  pression  est  mj'indrc,  [>.  53i-i>'i4. 

Les  capacités  des  récipients  étaient  d'environ  i5o^^'  et  10***; 
les  pressions  (jui  y  régnaient  ont  varié  de  zéro  à  9*^™.  La  vilesse 
d'écoulement  dans  le  vide  dilfère  d'autant  plus  de  celle  indiquée 
par  la  théorie  que;  la  pression  est  plus  faible.  Mais  le  fait  le  plus 
singulier  est  (pi(î,  pour  une  différence  de  pression  des  récipients, 
supérieure  à  a*'  '",  1(î  récipient  récepteur  se  comporte  absolument 
coinine  s'il  était  \i(le.  B.  I^Ilif. 
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WIEDEMAinrS  AHHALEN  DER  PETSIX  UlID  GHEKIE. 
Tomes  XXIV,  XXV,  XXVI;  i885. 


I.  —  Mécanique  et  Physique  moléculaire. 

E.  MACII  et  J.  WKNTZKL.  —  Contribution  à  la  nuioaniqur  des  explosions, 

t.  WVI,   p.  (i2«-6'|0. 

On  sait  que  certains  corps  explosifs,  Icls  que  Targcnt  fulminant, 
la  dynaraile,  etc.,  percent  ou  hrisent  les  corps  solides  placés  au- 
dessous,  alors  même  qu'il  n'y  a  pas  d'obstacle  apparent  au-dessus, 
(^est  principalement  en  vue  d'interpréter  ce  phénomène  qu'ont 
été  entreprises  les  expériences  do  MM.  Macli  et  VVenzel  ;  elles  ont 
été  effectuées  avec  de  l'argent  fulminant. 

1.  En  premier  lieu,  la  présence  de  l'air  au-dessus  de  la  charge 
explosive  n'est  pas  indispensable  pour  que  le  phénomène  se  pro- 
«iuise  :  dans  le  vide,  comme  dans  l'air,  une  carte  de  visite  est  percée 
par  l'explosion  d'une  très  petite  charge  d'argent  fulminant  placé 
au-dessus. 

2.  La  vitesse  de  propagation  de  Tinllammation  dans  les  corps 
explosifs  brisants  est  extrêmement  considérable.  Si  l'on  fait,  sur 
une  feuille  de  papier,  une  traînée  de  poudre  au  milieu  de  lacpielle 
on  dépose  quelques  grains  de  fulminate,  les  traces  de  la  combus- 
tion laissent  très  bien  reconnaître  le  sens  dans  lequel  elle  s'est 
propagée  à  travers  la  poudre,  tandis  que  chaque  petit  amas  de  ful- 
minate est  marqué  par  un  cercle  d'où  partent  des  stries  divergentes 
également  marquées  dans  toutes  les  directions  :  la  combustion  de 
ces  amas  n'a  donc  pas  duré  un  temps  appréciable. 

3.  Pour  mesurer  la  vitesse  de  propagation  dont  il  s'agit,  les  au- 
teurs font  sur  une  bande  de  papier  deux  traînées  parallèles  de 
fulminate  et  les  allument  simultanément  par  leurs  bouts  opposés, 
à  l'aide  d'une  bouteille  de  Leyde.  Sur  une  plaque  de  verre  cnfu- 
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mée,  placée  au-dessus  des  traînées,  on  observe  une  bande  oblique 
d'inlerférence,  faisant  avec  la  direction  des  traînées  un  angle  a. 
Soit  c  la  vitesse  du  son,  qui  avec  des  amplitudes  de  vibrations 
aussi  fortes  ne  doit  pas  être  inférieure  à  4 oo"*  par  seconde,  on  a 


c 
sinx  =  -> 


d'où  Ton  tire,  pour  la  vitesse  v  cherchée,  une  valeur  comprise  enlre 
i^oo"  et  2000™  par  seconde. 

4.  Un  pendule  balistique  est  fixé  par  sa  partie  supérieure  à  un 
fléau  horizontal  dont  les  deux  bras  portent  à  leurs  extrémités  des 
cartes  de  visite.  Sur  l'une  de  celles-ci  on  place  une  petite  charge 
de  fulminate  que  Ton  fait  éclater  :  la  carte  est  percée  sous  la 
charge,  mais  le  pendule  n'éprouve  aucune  impulsion.  La  vitesse  de 
propagation  de  l'onde  explosive  est  trop  grande  pour  que  le  mou- 
vement puisse  se  communiquer  à  la  masse  de  la  carte  et  l'entraîner. 

5.  Mais,  si  l'on  remplace  les  cartes  par  de  petites  coupes  hémi- 
sphériques de  laiton,  le  métal  n'est  pas  percé  par  l'explosion  du 
fulminate,  et  le  pendule  reçoit  une  forte  impulsion.  Si  l'on  admet 
que,  dans  cette  expérience,  la  quantité  de  mouvement  correspon- 
dant à  la  moitié  inférieure  de  l'onde  a  été  communiquée  au  pen- 
dule, on  peut  déterminer  cette  quantité  de  mouvement  par  l'im- 
pulsion reçue  et  en  déduire  une  valeur  approcliée  de  la  vitesse 
précédemment  mesurée.  Le  nombre  ainsi  obtenu  est  trop  fort:  il 
semble  donc  probable  que  Tonde  est  réfléchie  sans  aflaiblissemeut 
par  le  métal;  la  quantité  de  mouvement  communiquée  est  alors 
double  de  celle  de  la  deinl-ondc,  et  la  vitesse  calculée  doit  être 
réduite  à  moitié,  ce   qui  donne  i-oo"*. 

6.  Les  trous  de  balle,  les  trous  produits  par  l'explosion  du 
fulminate  sont  évasés  en  entonnoir.  Les  vitesses  énormes  auxquelles 
on  a  affaire  dans  les  deux  cas  se  propagent  donc  latéralement  au 
delà  du  point  frappé  directement  par  la  balle  (ou  en  dehors  du 
centre  d'explosion)  avec  assez  d'intensité  pour  produire  l'arrache- 
ment des  pai'ticules  solides  et  agrandir  le  trou. 

Nous  sommes  habitués  à  ne  considérer  pratiquement,  en  Méca- 
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nique,  que  des  vitesses  de  quelques  mètres  par  seconde.  Les  effets 
singuliers  que  nous  constatons  ici  sont  liés  à  la  production  de  vi- 
tesses égales  ou  supérieures  à  celle  de  la  propagation  du  son.  Les 
auteurs  du  Mémoire  estiment  qu'il  y  aurait  le  plus  grand  intérêt  à 
étudier  de  plus  près  ces  phénomènes,  au  point  de  vue  théorique 
aussi  bien  qu'au  point  de  vue  expérimental. 

G.  KÔTSCHAU.  —  Études  sur  les  mouvements  des  fluides, 

t.  XXVI,  p.  530-547. 

Une  cuve  rectangulaire  A  est  traversée  à  sa  base  par  Torifice 
d'un  tube  b  muni  d'un  robinet  et  communiquant  avec  un  réservoir 
latéral  R.  La  cuve  A  est  remplie  d'eau,  le  réservoir  R  d'eau  colorée 
en  rouge  par  de  l'aniline.  L'appareil  étant  bien  en  équilibre  de 
température  avec  le  laboratoire,  on  ouvre  le  robinet  et  l'on  produit 
un  jet  rouge  au  sein  du  liquide  incolore.  On  peut,  en  modifiant 
l'orifice  (simple  ou  multiple)  et  plaçant  au  sein  du  liquide  des 
obstacles  de  forme  différente,  obtenir  des  phénomènes  très  variés, 
observés  pour  la  première  fois  par  M.  Oberbeck  (*)  à  l'aide  d'un 
appareil  analogue  à  celui  de  M.  Kotschau. 

Par  exemple,  si  le  jet  vertical  vient  frapper  en  son  centre  un 
disque  taillé  en  forme  de  polygone  régulier,  le  jet  réfléchi  se  divise 
en  autant  de  lames  liquides  qu'il  y  a  de  côtés  au  polygone.  Ces 
lames  s'infléchissent  d'abord  en  dehors,  puis  se  recourbent  en  vo- 
lutes très  élégantes  (  IVirbelkopfe)  dirigées  vers  l'intérieur  du  po- 
lygone. Nous  renverrons  le  lecteur  à  la  Planche  qui  accompagne 
le  Mémoire  original,  pour  les  autres  cas,  fort  nombreux,  étudiés 
expérimentalement  par  l'auteur. 

O.  LEHMANN.  —  Changements  de  forme  spontanés  de  corps  solides  cristallisés, 
produits  par  des  forces  intérieures,  t.  XXV,  p.  173-188. 

Ces  changements  de  forme  ont  été  observés  au  microscope  sur 
trois  substances  :  l'éther  chinohydrodicarbonique,  l'acide  proto- 
catéchique  et  le  chlorhydrate  d'ammoniaque. 

Par  exemple,  la  première  de  ces  substances,  dissoute  à  chaud 


(')  Obbrdeck,  Wied,  Ann,y  II,  p.  i4;  1877. 
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dans  raniline  épaissie  avec  un  peu  de  colophane,  cristallise  en  feuil- 
lets qui  sont  des  parallélogrammes  d'un  angle  de  44^-  Quand  od 
abaisse  progressivement  la  température,  ces  cristaux  se  changent 
en  d'autres  de  couleur  vert  pâle  et  dont  Fangle  est  de  60°.  Ce 
changement  peut  commencer  en  diverses  zones  d'un  même  feuillet  : 
celui-ci  se^  replie  alors  en  zigzag;  les  extrémités  du  cristal  se 
meuvent  avec  assez  de  force  pour  déplacer  les  corpuscules  qu'ils 
rencontrent  ou  même  pour  mettre  tout  le  cristal  en  mouvement. 
Les  deux  autres  substances  offrent  des  phénomènes  analogues. 

O.  LEIIMANN.  —  Sur  le  point  de  fusion  de  deux  corps  en  contact  et  sur  l'élcr- 
trolysc  de  l'iodure  d'argent  solide,  t.  XXIV,  p.  1-27. 

I.  On  sait  que  les  alliages  ont  en  général  un  point  de  fusion 
inférieur  au  point  de  fusion  du  plus  fusible  de  leurs  éléments.  Si 
l'on  considérait  un  alliage  comme  un  simple  mélange  physique,  on 
arriverait  à  celle  conclusion  que  la  surface  de  contact  de  deux 
métaux,  là  où  les  molécules  d'espèces  diverses  se  rencontrent  en 
vertu  du  mouvement  moléculaire,  doit  présenter  un  point  de  fusion 
propre  inférieur  à  celui  des  deux  métaux,  et  que,  si  ces  métaux 
sont  solubles  dans  le  liquide  formé,  la  fusion  doit  progressivement 
atteindre  la  masse  enlière. 

M.  Lehmann  substitue  aux  métaux  des  substances  transparentes 
sans  action  chimique  connue,  et,  pour  observer  la  fusion,  il  a  recours 
à  l'emploi  du  microscope  :  une  lame  mi-partie  de  chlorure,  mi- 
partie  d'iodure  d'argent,  est  placée  sur  le  porte-objet  disposé  lui- 
même  au-dessus  d'un  bec  Bunsen  ;  Tobjectif  du  microscope  est 
protégé  par  une  lame  d'eau  froide  circulant  continuellement  au- 
dessous  (le  lui  et  à  travers  laquelle  on  regarde  le  bilame  salin  en 
expérience.  On  distingue  nettement  la  ligne  de  séparation  des 
deux  sels,  à  la  couleur  jaune  de  l'iodure  d'argent. 

Su]:>posons  d'abord  les  deux  sels  fondus  et  laissons  refroidir  la 
préparation  :  on  aperçoit  bientôt  à  la  séparation  des  deux  sels  une 
bande  brune  et  cette  zone  de  mélange  se  solidifie  très  vile  en  une 
masse  brune  également.  Si  l'on  chauffe  de  nouveau  après  solidi- 
fication complète,  la  zone  de  mélange  fond  tout  d'abord,  et  ensuite 
Ja  fusion  se  propage  à  droite  et  à  gauche. 

Quand  on  pousse  le  refroidissement  assez  loin,  l'iodure  d'argent 
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régulier  se  transforme  en  iodure  hexagonal,  ce  que  Ton  reconnaît 
à  la  disparition  subite  de  la  couleur  jaune.  La  limite  du  blanc  et 
du  jaune  se  déplace  progressivement  jusque  dans  la  zone  brune; 
on  doit  en  conclure,  d'après  l'auteur,  que  celle-ci  est  formée 
d'iodure  d'argent  contenant  une  petite  quantité  de  chlorure 
d'argent  disséminé  comme  une  fine  poussière,  et  non  d'une  masse 
homogène  de  cristaux  contenant  à  la  fois  les  deux  substances  en 
vertu  de  leur  isomorphisme  :  la  couleur  brune  serait  alors  une 
couleur  de  diffraction,  analogue  à  la  couleur  brune  d'une  couche 
de  lait  étendue,  observée  par  transparence. 

De  nombreuses  observations  relatives  à  divers  couples  de  corps, 
il  résulte  que  l'état  physique  de  la  zone  de  mélange,  variable 
suivant  les  substances,  indique  le  plus  souvent  un  mélange  pure- 
ment mécanique;  et  que  le  point  de  fusion  de  cette  zone  est 
toujours  inférieur  aux  points  de  fusion  des  substances  séparées, 
si  toutefois  les  deux  substances  sont  susceptibles  de  se  mélanger 
à  Tétat  liquide. 

II.  On  sait,  d'après  M.  W.  Kohirausch  (*),  que  Tiodure  d'argent 
solide  estrelativementassez conducteur,  et,d'aprèsM.Warburg(2), 
que,  dans  des  conditions  convenables,  le  verre  s'électrolvse  comme 
un  liquide,  et  que,  sans  changement  notable  de  sa  forme,  une  cer- 
taine quantité  de  sodium  peut  être  transportée  à  travers  sa  masse 
dans  le  sens  du  courant.  On  doit  conclure  de  même  qu'à  travers  un 
cristal  d'iodure  d'argent  on  peut  transporter  des  quantités  arbi- 
traires d'argent  métallique  sans  changer  la  forme  du  cristal. 

On  peut  aussi  imaginer  qu'un  fil  d'argent  réunit  deux  cristaux 
d'iodure  :  alors,  par  suite  de  l'éleclrolyse,  le  fil  d'argent  s'accroît 
par  une  de  ses  extrémités  et  diminue  par  l'autre;  il  semble  ainsi 
se  déplacer  tout  d'une  pièce  dans  le  sens  du  courant. 

Des  observations  microscopiques  peuvent  mettre  en  évidence 
un  déplacement  de  ce  genre.  A  cet  effet,  on  fond  quelques  milli- 
grammes d'iodure  d'argent  sur  une  petite  lame  de  verre  que  l'on 
recouvre  d'une  autre  lame  très  mince,  comme  on  le  fait  d'ordi- 


(•)  W.  KouLRAtscii,  IVied,  Ann.,  XVII,  p.  6^3;  i88i. 
(«)  Wabii'Bg,  Wied.  Ann.,  t.  XXI,  p.  622;  1884. 
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naire  pour  les  préparations  microscopiques.  Il  suflit  d^électrolyser 
la  lame  dModure  d'argent  liquide  pour  en  séparer  des  filaments 
d'argent  cristallisés  à  Télectrode  négative,  en  même  temps  que  de 
l'iode  se  sépare  à  Télectrode  positive,  se  dissout  dans  le  liquide  et 
le  colore  en  brun  foncé.  Si  le  courant  persiste  quelque  temps, 
les  dendrites  d'argent  s'étendent  progressivement  jusqu'à  l'électrode 
négative  et  ne  se  redissolvent  que  partiellement  dans  Tiode  en 
excès.  La  masse  liquide  se  trouve  ainsi  renfermer  un  grand  nombre 
de  bâtonnets  d'argent  solide.  Par  le  passage  du  courant,  ceux-ci 
doivent  croître  à  un  bout,  se  dissoudre  à  l'autre  et  par  suite  se 
déplacer  en  apparence  au  sein  du  liquide;  en  réalité,  les  bâtonnets 
semblent  se  contracter  et  se  dilater  périodiquement  et  présentent 
au  sein  du  liquide  des  mouvements  analogues  à  ceux  des  amibes; 
en  même  temps  ils  se  déplacent  en  zigzag,  comme  des  infusoires  :  en 
somme,  ils  progressent  dans  le  sens  du  courant.  Si  l'intensité  de 
celui-ci  est  assez  grande,  des  essaims  de  bâtonnets  se  meuvent 
ainsi  du  cathode  à  l'anode,  tantôt  denses  et  tantôt  rares,  par  une 
série  de  pulsations. 

Si  l'on  mêle  à  Tiodurc  du  chlorure  ou  du  bromure  d*argent  et 
qu'on  abaisse  la  température,  la  masse  se  solidifie  en  partie,  et  les 
bâtonnets  d'argent  continuent  à  se  mouvoir  dans  les  canaux  qui 
persistent  entre  les  cristaux  individuels. 

Si  on  laisse  la  température  de  Tiodure  d'argent  pur  s'abaisser 
suffisamment  pour  que  la  masse  se  solidifie  complètement  en 
cristaux  réguliers,  et  que  par  suite  sa  couleur  rouge  se  change  en 
un  jaune  intense,  et  qu'on  fasse  ensuite  passer  un  courant,  on  voit 
de  l'argent  et  de  l'iode  se  séparer  aux  deux  électrodes  comme  dans 
l'électrolyse  de  l'iodurc  d'argent  liquide,  et  l'iode  colore  la  masse 
en  brun  autour  de  Tanode.  Le  courant  n'a  cependant  qu'une  courte 
durée,  et  la  formation  des  dendrites  d'argent  s'arrête  bientôt. 
Mais,  si  l'on  intervertit  fréquemment  le  sens  du  courant,  le  champ 
de  vision  se  remplit  bientôt  de  bâtonnets  d'argent  qui  se  déplacent 
dans  le  sens  du  courant. 

D'après  M.  Lchmanu,  il  résulte  de  l'ensemble  des  observations 
que  le  mouvement  des  bâtonnets  d'argent  n'a  pas  lieu  au  sein  de 
l'iodure,  car  on  n'aperçoit  pas  de  déformations  de  la  masse  trans- 
parente, mais  bien  à  sa  surface,  dans  la  couche  d'air  qui  sépare 
l'iodurc  solide  du  couvercle  de  la  préparation. 
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W.-F.  MAGIE.  —  Sur  les  constantes  capillairesi  t.  XXV,  p.  421-437. 

La  méthode  employée  par  M.  Magie  a  été  imaginée  par  M.  Hclm- 
holtz.  Elle  consiste  à  déduire  le  rayon  de  courbure  de  la  surface 
capillaire,  dans  un  tube  de  très  faible  diamètre,  de  l'observation 
de  l'image  d'un  petit  objet  linéaire  fournie  par  cette  surface.  Un 
microscope  dont  l'axe  coïncide  avec  celui  du  tube  capillaire  permet 
de  mesurer  d'une  part  le  diamètre  de  l'objet,  d'autre  part  la  dis- 
tance de  l'image  à  l'objet,  d'où  l'on  déduit  le  rayon  de  courbure  /•. 
On  mesure  au  cathétomètre  la  hauteur  z  de  la  partie  centrale  du 
ménisque  au-dessus  de  la  surface  libre  dans  un  tube  large  en  com- 
munication avec  le  tube  capillaire,  et  l'on  calcule  la  tension  super- 
ficielle H  par  la  formule 

(I)  gdz=j; 

g  désigne  l'accélération  de  la  pesanteur,  d  la  densité  du  liquide. 

Cette  méthode  n'exige  ni  la  connaissance  du  rayon  du  tube  capil- 
laire, ni  celle  de  l'angle  de  raccordement  :  elle  suppose  seulement 
que  la  surface  du  ménisque  est  de  révolution,  et  qu'elle  peut  être 
confondue  avec  une  sphère  dans  la  portion  utilisée  pour  la  forma- 
tion des  images. 

Cette  portion  est  toujours,  dans  les  observations  de  M.  Magie, 
une  zone  d'ouverture  trop  grande  pour  que  la  formule  élémentaire 
des  miroirs  sphériques  soit  applicable  :  l'auteur  détermine  le 
point  P  de  rencontre  du  rayon  non  dévié  et  du  rayon  réfléchi  pa- 
rallèlement à  l'axe,  issus  tous  deux  de  l'extrémité  p  de  l'objet 
linéaire,  et  confond  l'image  avec  une  perpendiculaire  à  l'axe  menée 
par  le  point  P;  il  en  déduit  une  formule  approchée,  suffisante  pour 
le  calcul  des  observations. 

Le  mercure  a  fourni  des  résultats  assez  peu  concordants  d'une 
expérience  à  l'autre,  ce  que  M.  Magic  attribue  à  la  difficulté  d'ob- 
tenir et  de  conserver  une  surface  mercurielle  parfaitement  pure. 

La  valeur  moyenne  de  —  est  45,82;  elle  coïncide  à  peu  près  avec 

la  valeur  4^,47,  qui  se  déduit  des  expériences  d'Ed.  Desains(*), 


(•)  Ed.  Desaixs,  Ann,  de  Chim,  et  de  Phys,,  3*  série,  t.  Lï,  p.  385;  1867. 
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tandis  qu'elle  s'éloigne  beaucoup  du  nombre   55, o3  obtenu  par 
M.  Quincke  (*)  par  la  méthode  des  gouttes. 

Voici  les  valeurs  de  —  obtenues  par  M.  Magie  pour  divers  liquides 

I 

qui  mouillent  le  verre  : 

Poids  II 

Substance.  spécifique.  :*  * 

Alcool 0,791  2,214 

Eau  distillée i  ,000  7  ,a'iG 

Chloroforme i  ,4o5  2,638 

»  1,4^5  ''*j724 

Pétrole 0,773  2,441 

Huile  d'olive 0,910  3,^35 

Sulfure  de  carbone 1,278  3,a4o 

Essence  de  lérébenlbine. . .  0,894  2,726 

»  »  ...  0,933  2,718 

»  »  ...  0,868  2,682 

Ces  nombres  présentent  un  accord  suffisant  avec  ceux  que 
M.  Quincke  a  obtenus,  par  des  mesures  de  hauteurs  dans  des  tubes 
capillaires,  en  admettant  que  l'angle  de  raccordement  est  nul.  Ils 
diffèrent  davantage  de  ceux  que  le  même  physicien  a  déduits  de  la 
mesure  de  l'épaisseur  de  gouttes.  On  sait  que  M.  Quincke  inter- 
prète la  différence  des  deux  sortes  de  résultats  en  admettant  que 
Tangle  de  raccordement  n'est  exactement  nul  pour  presque  aucune 
substance  ;  M.  Magie  l'explique  par  la  petitesse  des  gouttes  (2*^*"  à  3*'" 
de  diamètre)  employées  par  M.  Quincke  et  montre  qu'en  calculant 
les  expériences  du  physicien  de  Heidelberg,  par  une  formule  qui 
tient  compte  de  ce  diamètre,  les  deux  sortes  de  mesures  concordent 
bien  mieux  entre  elles  que  M.  Quincke  ne  l'avait  pensé. 

K.-U.  KOCH.  —  Sur  l'élasticilc  de  la  glace,  t.  X\V,  p.  438-45o. 

M.  Koch  rend  compte  d'expériences  faites  par  lui,  les  unes  au 
Labrador  où  il  est  allé  comme  membre  de  l'expédition  polaire 
en  i88f>.-83,  les  autres  à  Fribourg  en  1884 ;  il  détermine  le  coef- 
ficient d'élasticité  de  la  glace  d'après  la  flexion  de  barres  prisma- 
tiques supportées  par  leurs  extrémités  et  chargées  par  leur  milieu. 

(•)  Qi'i.'fCKE,  Pogg*  Ann.f  t.  CXXXIX,  p.  i;  1870. 
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La  difficulté  de  ces  expériences  tient  d'une  part  à  Tévaporation, 
qui  modifie  les  dimensions  des  barreaux  pendant  la  durée  des  me- 
sures, d'autre  part  à  la  plasticité  de  la  glace,  d'où  résultent  des 
déformations  permanentes  progressives,  enfin  à  l'existence  d'une 
élasticité  résiduelle  considérable.  M.  Rocli  délermine  l'influence 
de  ces  diverses  causes  perturbatrices  et  trouve,  en  moyenne,  pour 
valeur  du  coefficient  d'élasticité,  le  nombre  G4i,5  (*)  i  les  unités 
choisies  sont  le  kilogramme  et  le  millimètre  carré.  Cette  valeur 
est  très  supérieure  à  celle  (9.36,3)  que  M.  Reusch  ('**)  a  trouvée  en 
déterminant  la  hauteur  du  son  rendu  par  des  verges  de  glace 
ébranlées  transversalement.  M.  Koch  fait  observer  que  l'écart  de 
ces  valeurs  ne  peut  avoir  son  origine  dans  la  dîfierence  des  mé- 
thodes, car  des  déterminations  acoustiques,  faites  par  M.  Koch, 
lui  ont  donné  le  nombre  884,  encore  plus  éloigné  de  celui  de 
M.  Reusch. 

M.  THIESEN.  —  Sur  les  lois  du  frottement  de  l'air,  d'après  des  expériences  faites 
avec  l'appareil  de  rotation  de  Sbellbach,  t.  XWI,  p.  309-828. 

On  n'esl  pas  encore  bien  d'accord  sur  les  lois  du  frottement  des 
fluides.  L'opinion  la  plus  répandue  est  que,  pour  de  faibles  vi- 
tesses, le  frottement  serait  proportionnel  à  la  vitesse,  tandis  que 
pour  de  grandes  il  serait  proportionnel  au  carré  de  la  vitesse.  Il 
est  vraisemblable  que  la  loi  générale  est  plus  compliquée,  et  l'on 
peut  se  borner  à  admettre  que  le  frottement  dépend  de  la  vitesse 
par  une  fonction  développable  en  série  convergente. 

M.  Thiesen  a  réalisé,  en  commun  avec  M.  II.  Heyne,  de  longues 
séries  d'expériences  consistant  à  faire  tourner  des  tiges  cylin- 
driques horizontales  autour  d'un  axe  vertical  passant  par  leur  extré- 
mité, et  à  mesurer  l'effort  nécessaire  pour  entretenir  un  mouve- 
ment de  rotation  uniforme,  de  vitesse  déterminée.  La  transmission 
du  mouvement  s'effectue  de  telle  sorte  qu'une  composante  connue 
de  la  pression  transmise  à  l'axe  agit  sur  un  gros  aréomètre,  au 
moyen  duquel  ou  évalue  cette  pression.  Si  l'on  admet  que  la  résis- 


(*)  Tous  les  barreaux  étaient  taillés  parallèlement  à  la  surface  libre  de  la  glace 
d'où  ils  étaient  tirés. 

(*)  Rei-scb,  Wied,  Ann.,  t.  IX,  p.  33 1  ;  1S80. 
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tance  opposée  par  Tair  au  mouvement  est  développable  en  série 
d'après  les  puissances  de  la  vitesse,  un  calcul  aisé  permet  de  passer 
de  la  pression  ainsi  mesurée  à  celle  qui  serait  nécessaire  pour  dé- 
placer le  cylindre  que  Ton  emploie  d'un  mouvement  de  translation 
perpendiculaire  à  son  axe,  avec  une  vitesse  uniforme. 
Soient 

e  la  densité  de  Tair; 

r  le  coefficient  de  frottement  intérieur; 

('  la  vitesse  de  translation  ; 

L  la  longueur; 

d  le  diamètre  du  cylindre  mobile. 

La  pression  H,  d'après  les  expériences  de  M.  Thiesen,  s'exprime 
par  la  formule 

s* 

H  =  37,4''ii^L-f-o,3972SP«rfL-4-o,ooooo9o4  —  v^d^h^ 

g  =  0,001200,        7^=0,000190, 
les  unités  choisies  étant  les  unités  C.  G.  S. 


W.  KÔNIG.  —  Mesure  de  coefficients  de  frottement  et  recherches  sur  rinfluence 
que  l'aimantation  ou  l'électrisation  peuvent  exercer  sur  le  frottement  intérieur 
des  liquides,  t.  XXV,  p.  618-626. 

D'expériences  comparatives  faites  par  la  méthode  des  disques 
oscillants  de  Maxwell  et  par  la  méthode  d'écoulement  à  travers 
des  tubes  capillaires,  M.  Konig  a  déduit  les  valeurs  suivantes 
(C.G.S.)  du  coefficient  de  frottement  de  divers  liquides,  à  une 
température  moyenne  d'environ  18**  : 

Méthode 

des  de  Différence 

Substance.  disques  oscillants,      récoulemcnt.  pour  100. 

Ethcr 0,00274  o,oo2j6  6,6 

Sulfure  (le  carbone 0,00 î5i  o,oo388  14,0 

Benzine  légère 0,00627  o,oo523  16,6 

Benzine  lourde 0,00862  0,00688  20,2 

Eau  distillée 0,01587  0,01096  3i,2 

Essence  de  térébenthine. . .  0,02886  o,oi865  34,2 
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Comme  Pavait  trouvé  antérieurement  M.  Grotrian  (*)  dont 
M.  Konig  a  adopté  les  dispositions,  la  méthode  des  disques  oscil- 
lants donne  des  valeurs  du  coefficient  de  frottement  plus  fortes  que 
la  méthode  de  l'écoulement.  Cette  différence  est  proportionnelle- 
ment d'autant  plus  grande  que  le  coefficient  à  mesurer  est  lui- 
même  plus  grand. 

L'aimantation  ou  l'électrisation  n'exercent  aucune  influence 
appréciable  sur  le  coefficient  du  frottement. 

A.  WINKELMANN.  —  Sur  la  diffusion  des  acides  gras  et  des  alcools  de  la  série 
grasse,  dans  l'air,  riiydrogènc  et  l'acide  carbonique,  t.  XXVI,  p.  io5-i3{. 

Ce  travail  fait  suite  à  un  autre,  Sur  la  diffusion  des  vapeurs 
des  éthers  homologues^  déjà  analysé  dans  ce  Journal  (2),  et  en 
confirme  les  conclusions  : 

Pour  les  acides  formique,  acétique  et  propionique,  les  valeurs 

inverses  j  des  chemins  moyens  moléculaires  coïncident  avec  les 

valeurs  calculées  par  les  éthers  ;  mais  les  acides  butyrique  et  iso- 
valérique  donnent  des  résultats  assez  éloignés  des  valeurs  prévues. 
M.  Wmkelmann  attribue  cet  écart  à  l'incertitude  qui  règne  sur 
la  valeur  exacte  de  la  force  élastique  maximum  des  vapeurs  de  ces 
corps,  difficiles  à  obtenir  dans  un  état  de  pureté  parfaite. 

Pour  les  alcools  gras,  on  constate,  comme  pour  les  éthers,  que 

chaque  nouvelle  addition  de  CIP  accroît   la  valeur  de  j  d'une 

quantité  sensiblement  constante,  sauf  pour  le  dernier  terme  de  la 
série  (alcool  hexylique). 

F.  RUDORF.  —  Sur  la  solubilité  des  mélanges  salins,  t.  XXV,  p.  626-6^3. 

Dans  un  Mémoire  antérieur  ('),  l'auteur  divise  les  mélanges  de 
sels  de  même  acide  en  deux  groupes  :  ceux  qui  donnent  ou  ne 
donnent  pas  une  solution  saturée.    Par    une    solution   saturée, 


(')  Grotrian,  Pogg.  Ann.,  CLVII,  p.  280  et  2.59,   1876;   Wied,  Ann.,  t.  VII, 
p.  529;  1879. 
(')  Journal  de  Physique,  [2],  t.  IV,  p.  517. 
(>)  RcDORF,  Pogg,  Ann.f  t.  CXLVIII,  p.  4^6  et  535. 
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M.  Rùdorf  eiitend  uoe  solution  qui  n^est  pas  modifiée  par  ia  pré- 
sence d'un  excès  de  Tun  ou  de  Fautre  des  sels  dissous. 

M.  Riidorf  examine  vingt  et  un  nouveaux  mélanges.  Parfois 
Pun  ou  l'autre  des  sels  dissous  indifféremment  chasse  l'autre  de 
la  dissolution  :  par  exemple,  si  dans  un  tube  à  essai  on  verse  une 
dissolution  saturée  de  sulfate  de  cuivre  ammoniacal,  que  Ton 
ajoute  dans  l'un  quelques  pincées  de  sulfate  d'ammoniaque  en 
poudre  et  que  l'on  agite,  on  constate  que  le  liquide  se  décolore 
presque  complètement  :  il  a  laissé  déposer  du  sulfate  de  cuivre.  Il 
aurait  laissé  déposer  du  sulfate  d'ammoniaque  si  l'on  avait  ajouté 
du  sulfate  de  cuivre. 

La  même  manière  d'être  se  rencontre,  en  général,  quand  il 
existe  un  sel  double  ou  quand  les  deux  sels  mêlés  sont  isomorphes. 

Au  contraire,  on  obtient  une  solution  saturée,  au  sens  de 
M.  Kiidorf,  quand  on  emploie  deux  sels  non  susceptibles  de  se 
combiner,  comme  le  chlorure  de  baryum  et  le  chlorure  de  sodium, 
ou  encore  le  nitrate  de  soude  et  le  nitrate  de  plomb,  etc. 

II.  —  Chaleur. 

\V.  MULLEK-ERZBACn.  —  Valeur  de  la  méthode  des  pesées  pour  la  mesure  des 
tensions  de  vapeur.  Son  emploi  pour  la  comparaison  de  l'afGnité  chimique  el 
de  l'adhésion  mécanique,  t.  \\V,  p.  357-371. 

Dissociation  des  sels  h^'dratés.  Conséquences  relatives  à  leur  constitution, 

t.  \XVI,  p.  .'109-4  »3. 

La  méthode  préconisée  par  M.  Miiller-Erzbach  a  été  indiquée 
précédemment  dans  ce  Journal  (').  Dans  le  premier  des  deux  Mé- 
moires actuels,  l'auteur  fait  une  série  de  comparaisons  d'où  il  croit 
pouvoir  conclure  que  sa  méthode  ne  le  cède  pas  en  exactitude  à  la 
détermination  directe  des  forces  élastiques.  11  étudie  ensuite  la 
tension  de  vapeur  d'une  poudre  qui  a  été  exposée  à  l'air  humide 
(par  exemple,  de  l'oxjde  de  cuivre),  et  il  trouve  qu'une  portion  de 
Teau  absorbée  est  retenue  plus  énergiquemenl  que  le  reste,  comme 
cela  a  lieu  pour  les  diverses  molécules  de  l'eau  d'hydratation  dans 
les  sels. 


(')  Wiedemann's  Annalen,  t.  XXIII,  p.  G07;  Journal  de  Physique,  a*  série, 

t.    IV,  p.   03 1. 
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Daiis  son  second  Mémoire,  M.  MiiUer-Erabach  étudie  la  dissocia- 
lion  des  sulfates  de  magnésie,  de  nickel,  de  cobalt  et  de  fer,  quî 
cristallisent  avec  7  équivalents  d'eau,  des  sulfates  de  cuivre  et  de 
manganèse  qui  cristallisent  avec  5.  La  tension  de  vapeur  de  tous 
ces  sels  varie  brusquement  quand  ils  ont  perdu  une  molécule 
d'eau.  Une  remarque  singulière,  c'est  que,  dans  le  passage  d'une 
combinaison  riche  en  eau  à  une  combinaison  plus  pauvre,  la  perte 
d'eau  est  parfois  extrêmement  lente  au  début  :  ce  n'est  qu'après 
plusieurs  jours  qu'elle  commence  à  se  manifester  régulièrement. 

G.  TAMMANN.  —  Tensions  de  vapeur  des  dissolutions  salioeSi  t.  XXIV,  p.  .SaS-.'ifif). 

Ce  travail,  entrepris  en  vue  de  découvrir  les  lois  d'après  lesquelles 
varient  les  tensions  de  vapeur  des  dissolutions  salines  avec  le  poids 
de  sel  dissous  et  avec  sa  nature  chimique,  comportent  un  nombre 
de  mesures  excessivement  grand  (*).  Il  avait  donc  pour  condition 
essentielle  l'emploi  d'un  procédé  de  mesure  des  plus  rapides. 

La  dissolution  saline  à  étudier  est  introduite  dans  l'une  des 
branches  a  d'un  tube  en  U  contenant  du  mercure  et  portée  à  l'ébul- 
lition  pendant  deux  ou  trois  minutes.  On  ferme  alors  à  la  lampe 
l'extrémité  effilée  de  a.  Cinq  tubes  semblables,  dont  quatre  conte- 
nant des  dissolutions  différentes  et  le  cinquième  de  Teau  pure,  sont 
plongés  dans  un  bain  d'eau,  constamment  agitée;  ils  sont  reliés  par 
leur  branche  b  à  un  flacon  en  communication  avec  un  manomètre, 
et  à  l'intérieur  duquel  on  établit  la  pression  convenable.  La  force 
élastique  maximum  de  chaque  vapeur  s'obtient  en  ajoutant  a  la 
pression  lue  au  manomètre  la  différence  de  niveau  positive  ou  né- 
gative observée  dans  le  tube  en  U  correspondant. 

On  sait  que  M.  Wiillner  ('')  a  énoncé  la  loi  suivante  : 

Les  abaissements  de  force  élastique  de  la  vapeur  d^eau  pro- 
duits par  un  sel  donné  sont  proportionnels  au  poids  de  srl 
dissous. 


(*)    Klles  sont  résumées,  dans  le  Mémoire  original,  en  3o  pages  de  tableaux 
numériques. 

(*)  WiLLSER,  Pogg.  Ann.t  t.  CIII,  p.  529;  i858. 
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Il  résulte  des  expériences  de  M.  Tammann  que  cette  loi  ne  paraît 
s'appliquer  qu'aux  sels  suivants  : 

Na«SO*;    (AzH*)«SO*;     MgS0S6H«0;     BaCI*,  aH«0;     AzH*Br. 

Encore  convient-il  d'observer  que  ceux-ci  n'ont  été  étudiés 
que  dans  des  limites  de  concentration  peu  étendues.  Les  abaisse- 
ments de  force  élastique  croissent  plus  vite  que  la  concentration 

pour 

KCl;    KFl;     RbCl;    NaCl;     NaBr;     Nal;    NaS«0»; 

K«GrO*;     LiCl,  211*0;    LiBr,  2H*0;    LiI,3H«0;    LiSO*H«0; 

CaGI*,6H»0;    BaBr«,6H«0;    MgBr»,6H«0;    AzI«0»(SO»),  i8H»0. 

Le  contraire  s'observe  avec  le  nitrate  de  potasse,  le  nitrate  de 
soude  et  le  chlorate  de  potasse.  Enfin  il  existe  encore  toute  une 
série  de  sels  pour  lesquels  l'abaissement  de  force  élastique  croît 
d'abord  plus  vite  que  la  concentration  et  ensuite  plus  lentement; 
ce  sont  les  suivants  : 

KBr;     Kl;    KGAzS;    AzII*CI;    NaClO»;     LiAzO»;     K«CO»,i  i-IPO; 
GIS0S4H«0;     GaBr«,6n«0;    SrBr«,6Il«0;    MgGI«,6H«0. 

Pour  comparer  entre  eux  les  abaissements  moléculaires  de  force 

élastique  des  différents  sels,  M.  Tammann  calcule  les  abaissemenb 

relatifs 

F  -  F, 


F  m 


M  X  looo, 


où  F  représente  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  pure,  m  le 
])oids  de  sel  dissous  dans  une  quantité  d'eau  invariable,  M  le  poids 
moléculaire.  Cette  quantité  variant  en  général,  pour  un  même  sel, 
avec  la  concentration,  il  convient  de  comparer  de  préférence  les 
nombres  relatifs  aux  dissolutions  les  plus  étendues  :  c'est  ce  que 
l'on  a  fait  dans  les  Tableaux  suivants  : 
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Sel. 


33o 

322 
3l2 
343 


KCl 

KBi 

Kl 

KFl 

KCAzS 327 

K«SO* 347 

KNO» 3o2 

KCIO' 260 

K«CO»,ijHîO 39r 

K«CrOv 4u9 

RbCl 321 

CsCl 345 

NaCl 344 

NaBr 369 

Nal 333 

Na*SO^ 337 

NaAz03 3o2 

NaClO» 307 

Na^CO» 38(j 

^a*S»03 38i 

AzH*Gl 273 

AzII^Br 3i<j 

(AzII*)«SOi 3o2 


Sel.  p. 

FeSOS  511*0 147 

CuS0S5H«0 i32 

NiSOSGH^O i32 

C00*,6H«0  lai 

ZnSOSGlPO 122 

Mn SOS  611*0 109 

MgSOSeiPO 143 

G1S0S4H«0 141 

G1«(S0*)»,  i2ll*0 425 

A1«(S0*)»,  i8Il*0 209 

LiCl,2lI«0 359 

LiBr,  2H»0 367 

Lil,3H«0 347 

LiAzO^ 377 

LiSOUl*0 348 

BaCl«,  2H»0 Î67 

SrClS  6I1»0 406 

Ga CI»,  611*0 {22 

MpGl»,  611*0 460 

BaBr*,  2IPO 5o5 

SrBr»,  611*0 \5o 

GaBr*, 611*0 5i3 

MgBr*,  611*0 5o4 


Si  Ton  veut  bien  remarquer  que  les  dissolutions  salines  qui  ont 
fourni  ces  nombres  sont  probablement  beaucoup  trop  concentrées 
pour  être  comparables  entre  elles,  on  reconnaîtra  que,  pour  les  sels 
de  marne  composition,  les  valeurs  de  p  peuvent  en  général  être 
considérées  comme  très  voisines  et  peut-être  comme  égales.  Quand 
celte  circonstance  ne  se  présente  pas,  il  est  vraisemblable  qu'on 
n'a  pas  le  droit  de  considérer  comme  comparables  les  sels  dissous 
que  Ton  a  en  vue.  Par  exemple,  le  sulfate  de  glucine  figure  dans  le 
Tableau  précédent  avec  les  deux  formules 

Gl*(SO*)3,i2ll*0    et    G1S0S4H*0. 

Si  Ton  adopte  la  première,  le  sulfate  de  glucine  se  rapproche  du 
sulfate  d'alumine;  mais  on  voit  par  le  Tableau  que  les  valeurs 
de  p  correspondantes  (4^^  et  209)  ne  peuvent  être  considérées 


492  WIEDEMANN'S  ANNALEN. 

comme  égales.  Au  contraire,  la  seconde  formule  rapproche  le  sul- 
fate de  glucine  du  sulfate  de  magnésie,  et  Ton  a  pour  ces  deux  sels 
p  =  t43  et  p  =  14(9  valeurs  sensiblement  identiques.  C'est  donc  la 
deuxième  formule  qui,  d'après  M.  Tammann,  exprime  la  véritable 
constitution  du  sulfate  de  glucine. 

Les  recherches  de  MM.  Rûdorf  (*)  et  de  Coppct  (^)  ont  €*labli 
que,  pour  des  sols  de  même  composition,  rabaissement  moléculaire 
du  point  de  congélation  est  le  même.  Dans  le  Tableau  suivant,  on  a 
réuni  les  valeurs  p  de  l'abaissement  moléculaire  relatif  de  force 
élastique  multiplié  par  1000,  et  7  de  rabaissement  moléculaire  du 
point  de  congélation  multiplié  par  10. 

Formule. 

KGI 

K  Br 

Kl 

K*S()* 

KAzO' 

KCA/.S 

KîCrOi 

K2C03,  i^llM) 

HhCl 

CsCI 

HaGI*,'2llu:).. 
SrCI*,GH2  0.. 

CaCi*,r»nn).. 

M-rj2,  GIPO. 

NaCI 

NaHr 

Nal 

\a«SO^ 

NaAzO' 

AzlPCl 

(AzIIV)^^O^.. 

<:iiS0%5HM). 

.\iSOi,GHK). 
ZnSOSGH^U. 
Mni50%  GII^O 


«    • 


?• 

HUdoi-f. 

De  Coppcl. 

33o 

332 

336 

3T2 

848 

3i8 

3  12 

3>2 

332 

347 

3')0 

35o 

3o2 

2G5 

270 

327 

3io 

» 

iocj 

370 

38 1 

391 

«37 

39G 

321 

•j 

3i5 

345 

1) 

3iî 

4G7 

4Ci 

:) 

ioG 

iii) 

■) 

122 

i<»7 

^ 

4  Go 

470 

- 

Ui 

3  m 

'» 

^'9 

33 1 

33.J 

333 

337 

3i7 

337 

4  Aï 

>i 

3<)2 

3oa 

2GI 

ufi 

340 

348 

3o2 

■iy, 

3G4 

143 

«77 

180 

»i7 

n 

1)3 

l32 

1G2 

«75 

l32 

154 

1) 

122 

iGG 

iGG 

109 

i3G 

»; 

(•)  IUdobf,  Pogg.  Ann.,  t.  CALV,  p.  599;  1871. 

(»)  De  Coppet,  Ann,  de  Chim.  et  de  Phys.,  4*  série,  l.  XWI,  p.  98;  1873. 
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Les  valeurs  de  p  et  de  0-  sont,  comme  on  le  voit,  sensiblement 

égales  :  en  admettant  que  le  point  de  congélation  d'une  dissolution 

saline  est  le  point  tel  que  le  liquide  et  la  glace  ont  même  force 

élastique  de  vapeur,  M.  Kolacèk  (*)  avait  été  conduit  à  la  relation 

presque  identique 

a  =  1,045  p. 

En  appliquant  aux  dissolutions  salines  les  principes  de  la  Théorie 
mécanique  de  la  chaleur,  M.  Kirchhoff  (  ^  )  a  démonlré  que  le  rapport 

-=?  de  la  force  élastique  maximum  de  Teau  au-dessus  d'une  dissolution 

saline  et  au-dessus  deTeau  pure  doit  être  indépendant  de  la  tempéra- 
ture quand  la  dilution  du  sel  n'est  accompagnée  d'aucune  évolu- 
tion de  chaleur.  Il  doit  augmenter  avec  la  température  quand  le  sel 
se  dissout  avec  dégagement  de  chaleur,  diminuer  dans  le  cas  con- 
traire. Voici  maintenant  les  résultats  de  l'expérience. 

Le  rapport  -^  décroît  quand  la  température  s'élùve  pour  les  sels 

suivants  : 

KCIO»;    K«SO*;     KAzO»;    KGAzS; 

KCI;     KBr;     Kl;     GsGl;     NaAzO»;     NaCIO»;    AzH*Cl. 

(^es   sels   se   dissolvent   avec  absorption   de  chaleur,   comme  la 
théorie  l'exige. 

Mais,  pour  d'autres  sels,  qui  se  dissolvent  aussi  avec  absorption 

p 
de  chaleur,  le  rapport  -pr  croît  quand  la  température  s'élève,  con- 
trairement aux  prévisions  théoriques  :  ce  sont 

NaCl;     Na«GO»;    K«GO»,  i^IPO;    KFl;     Na«SO^; 
LiAzO»;     Li'SOMPO;     LiGI,2lI«0;     LiBr»,aIPO;    Lil,  3II«0; 

SrGl*,6II»0;     GaCl»,  GIPO; 
M-G1«,6IP0;     BaBrS2lI»0;     SrBr«,6H»0;     GaBr«,  611*0; 

MgBr«,6Il«0; 

FcS0S5II«0;     GuS0S5IP0; 

NiSOv,  611*0;     G0SOS6IPO;     ZnSOSeil'O;     MnSOS  611*0; 

GISOS  {ÏI«0;     MgSOS  611*0;     A1*(S0^)»,  i8II*0. 


(')  Kolacek,  Wieci.  Ann.,  t.  \V,  p.  38;  1882. 
(  =  )  KiRcuHuFF,  Pogg,  Ann.f  t.  CIII,  p.  177;  i858. 

/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  V.  (Novembre  1886.)  34 
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On  sail  que  ces  sels,  au  moins  à  basse  température,  cristallisent 
avec  de  Peau  combinée  ;  et  Ton  peut  essayer  de  faire  disparaître  la 
contradiction  apparente  de  la  théorie  et  de  Teicpérience  en  admet- 
tant que  les  sels  hydratés  en  dissolution  perdent  progressivement 
de  Teau  quand  la  température  s^élève.  La  liqueur  sur  laquelle  on 
expérimente   contiendrait   donc  simultanément    au   moins   deux 

hydrates  distincts,  et  le  quotient  -^  perdrait  la  signification  précise 

que  Kirchhoff  lui  a  attribuée  dans  sa  théorie. 

Ad.  BLUMCKE.  —  Évaluation  de  la  quantité  de  glace  fondue  dans  un  calorinictre 

de  Bunsen,  t.  XXVI,  p.  1 59-160. 

On  évalue  la  quantité  de  glace  fondue  dans  un  calorimètre  de 
Bunsen,  soit  par  la  lecture  d'une  échelle  divisée,  adaptée  au  tube 
capillaire  dans  lequel  se  déplace  l'extrémité  de  la  colonne  de  mer- 
cure, soit  par  la  pesée  du  mercure  aspiré  dans  l'appareil.  A  cet 
effet,  un  tube  deux  fois  recourbé  et  effilé  comme  celui  d'un  ther- 
momètre à  poids  pénètre  dans  un  petit  vase  contenant  du  mer- 
cure que  l'on  pèse  avant  et  après  Texpérience. 

M.  Bliimckc  propose  de  réunir  les  deux  méthodes,  et  d'employer 
l'échelle  divisée  pour  connaître  la  marche  du  calorimètre  avant  el 
après  rexpcricncc,  et  la  pesée  pour  Texpérience  principale.  Des 
robinets  placés  à  l'origine  du  tube  capillairejet  du  tube  coudé  per- 
mettent d'établir  en  temps  utile  la  communication  de  l'un  ou  de 
l'autre  avec  le  corps  du  calorimètre. 

O.  EHRIIARDT.  —  iMcsures  de  chaleurs  spécifiques  et  de  chaleurs  latentes 
de  fusion  à  haute  température,  t.  XXIV,  p.  2i5-:i38. 

A  l'aide  d'un  calorimètre  à  eau  et  d'un  réchauffeur  spécial,  dont 
la  température  peut  être  maintenue  sensiblement  constante  entre 
100"  et  5oo"  par  une  double  enveloppe  011  circulent  les  produits 
de  la  combustion  de  becs  Bunsen,  M.  ^Erhardt  a  étudié  les  cha- 
leurs spécifiques  et  les  chaleurs  latentes  de  sels  qui  sont  fusibles 
dans  cet  intervalle  de  température. 

Entre  o^  et  environ  60^  au-dessous  du  point  de  fusion,  la  quan- 
tité de  chaleur  qu'il  faut  fournir  au  corps  pour  l'échauffer  est  pro- 
portionnelle à  l'élévation  de  température,  exactement  pour  Tiodure 
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de  plomb,  sensiblement  pour  les  chlorures  d'argent  et  de  plomb. 
Au-dessus  de  cette  température  la  chaleur  spécifique  vraie  augmente 
d'après  une  loi  complexe  et  d'autant  plus  vite  qu'on  se  rapproche 
davantage  du  point  de  fusion.  Cet  accroissement  va  jusqu'au  quin- 
tuple pour  le  bromure  de  plomb  ;  il  est  encore  plus  grand  pour 
l'iodure.  Ces  substances  ne  se  liquéfient  donc  pas  brusquement, 
mais  absorbent  progressivement  leur  chaleur  latente  de  fusion 
(sans  doute  en  passant  par  un  état  pâteux?).  La  chaleur  spéci- 
fique à  l'état  liquide  paraît  sensiblement  constante  au-dessus  d'une 
certaine  température. 

On  peut  prendre  pour  vraie  valeur  de  la  chaleur  latente  la  dif- 
férence des  ordonnées  des  deux  droites  représentant  la  marche  de 
l'absorption  de  chaleur  à  l'état  solide  et  à  l'état  liquide,  ces  deux 
droites  étant  prolongées  jusqu'au  point  de  fusion. 

Voici  les  résultats  généraux  des  expériences  : 

^,    ,  ,  .p  Point  Chaleur 

Chaleur  spécifique 

à  l'eut  ,  •*«  '«'f  « 

, — —         -       ^,  fusion  de 

Substance.  solide.  liquide.  environ.  fusion. 

o 

Chlorure  d'arpent 0,0980                    »  49©  " 

Chlorure  de  plomb 0,0710  o,io35  485  20,90 

Bromure  de  plomb o,o534                     »  49^  I2f34 

lodure  de  plomb o,o43o  o,o645  875  11, 5o 

Les  nombres  relatifs  au  chlorure  et  à  l'iodure  de  plomb  vérifient 
la  relation  empirique  de  Perso n  entre  la  chaleur  latente  de  fusion, 
la  température  de  fusion  et  la  différence  des  chaleurs  spécifiques  à 
l'état  liquide  et  à  l'état  solide. 


K.  WIEDEMANN  et  Cii.  LUDECKING.  —  Dégagement  de  chaleur  par  l'hydrata- 
tion et  la  dissolution  des  colloïdes,  t.  XXV,  p.  i45-i53. 


D'expériences  faites  en  ajoutant  progressivement  de  l'eau  à  di- 
vers colloïdes  (gélatine,  gomme  arabique,  gomme  adragante,  dex- 
trine,  amidon,  etc.)  les  auteurs  concluent  que  la  dissolution  de  ces 
corps  se  fait  en  deux  temps.  Ils  s'hydratent  d'abord  en  dégageant 
de  la  chaleur,  puis  l'hydrate  formé  se  dissout  dans  l'eau  en  excès, 
avec  abaissement  de  température. 
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M.  THIESEN.  —  Sar  Tégaation  qui  lie  la  pression,  la  température  et  le  Tolume 
d'un  corps  {Zustandgleichung),  t.  XXTV,  p.  iS-j-^^i, 


On  connaît  l'équation  de  Clauslus 


(1) 


RT  =  (.-.a)[^^^-^,], 


dans  laquelle/?,  v,  T  représentent  la  pression,  le  volume  et  la  tem- 
pérature, a  et  ^  des  constantes,  enfin  6  une  fonction  arbitraire  de 
la  température.  On  sait  aussi  les  diverses  applications  qui  en  ont 
été  faites  soit  aux  gaz,  soit  à  quelques  liquides  comme  Feau  et 
Téther.  Ces  essais  ont  paru  donner  des  résultats  conformes  à  Tex- 
périence,  tout  au  moins  tant  que  Ton  n*a  calculé  que  les  observa- 
tions qui  ont  servi  à  déterminer  les  constantes.  Mais  si,  pour 
Téther  par  exemple,  on  veut  déduire  de  la  formule  de  Clausius  le 
coefficient  de  compressibilité,  on  trouve  0,000289  à  o^et  0,001 1 1 1 
à  100''.  Ces  nombres  sont  sensiblement  deux  fois  trop  grands.  De 
même,  si  Ton  calcule  la  différence  des  chaleurs  spécifiques  de  Téther 
liquide  et  gazeux,  on  trouve  des  nombres  qui  sont  de  3o  pour  100  à 
60  pour  100  plus  petits  que  ceux  qui  résultent  des  expériences  de 
E.  Wiedemann,  de  Regnault  et  de  Hirn.  M.  Thiesen  en  conclut 
que  la  formule  de  Clausius  est  impuissante  à  exprimer  la  relation 
entre  p,  i^  clT  au  degré  d'approximation  que  comportent  les  ex- 
périences. 

Il  propose  de  substituer  à  la  formule  de  Clausius  Tcxprcssion 
empirique  suivante 

(2)  />  =  RTo(n-TiOH-T,oî-4-T3o3-+-...), 

où  p  représente  la  pression,  T  la  température,  0  la  densité,  R  une 
constante,  enfin  Ti,  T2,  .  .  .  des  fonctions  de  la  température.  Cette 
formule  offre  l'avantage  de  se  réduire  à  l'expression  de  la  loi  de 
Mariottc  quand  on  fait  tendre  0  vers  o,  conformément  à  toutes  les 
observations  publiées  jusqu'ici. 

En  s'arrétant  aux  termes  du  troisième  ordre,  la  formule  do 
M.  Thiesen  donne  les  expressions  suivantes  de  la  densité  0,  des 
coefficients  a,  ,3,  y  de  tension,  de  dilatation  et  de  compressibilité, 
et  des  chaleurs  spécifiques  Cp  et  C,»sous  pression  constante  et  sous 
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volumc  constant  : 

TV         T    R"^        T,         K«  T3  RV' 

^)^=Ra[i-+-(TTiyô  +  (TT,)'ô«-H(TT,y8»], 

~(TTi  — 3T,  — 2TTiT',-f-7TtT,— 3TT,T'i-^4TTîri— 4Tî)o'|, 
—  C,.=  apT  =  R  ji -+-  aTT'j  0  -+-  [2TT;  -  T,  +  (TT;  —  T, )«] 8« 

-4-2[TT',  — t,+  (tt;-2T,+tî-tTiT'i)(Tt;-Ti)S»]j, 

G^=Rt— RTafcTTir-^CTTO'^^+CTTayjl. 

Dans  cette  dernière  formule  t  est  une  constante,  si  Ton  admet 
que,  pour  de  très  faibles  densités,  les  chaleurs  spécifiques  sont  in- 
dépendantes de  la  température. 

M.  Thiesen  fait  l'application  de  ces  formules  à  l'acide  carbo- 
nique en  utilisant  les  expériences  de  Rcgnault  :  i**  sur  la  densité 
de  l'acide  carbonique  à  o"et  à  100°;  2**  sur  le  coefficient  de  dilata- 
lion  de  ce  gaz  et  3**  sur  sa  compressibilité.  Ces  expériences  con- 
cordent bien  entre  elles,  mais  sont,  à  elles  seules,  insuffisantes  pour 
déterminer  la  forme  des  fonctions  T|,  T2  et  T3. 

L.  ARONS.  —  Chaleur  de  dilution  et  capacité  calorifique  des  dissolutions  salines, 

t.  XXV,  p.  408-416. 

Kirchhofr(*)  et  Helmholtz  (^)  ont  déduit  des  principes  de  la 
Théorie  mécanique  de  la  chaleur  des  formules  qui  permettent  de 
calculer  la  chaleur  de  dissolution  des  sels  et  la  capacité  calorifique 
des  dissolutions  obtenues,  quand  on  connaît  les  forces  élastiques 
maxima  de  la  vapeur  d'eau  et  des  dissolutions  salines  pour  les 
diverses  températures.  Des  calculs  de  vérification  entrepris  par 


(»)  KiRCHHOFF,  Pogg,  Ann.,  t.  CIII,  p.  177;  i858. 
(')  Helmholtz,  Berl.  Monatsberichte,  juillet  1883. 
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Kirchhoflf  lui-même,  au  moyen  de  données  calorimétriques  emprun- 
tées à  M.  Thomsen,  n'ont  pas  donné  de  résultats  satisfaisants. 
1 .  Pour  les  chaleurs  de  dissolution  W,  la  formule  de  Helmboltz 
est 

où  R  est  la  constante  de  la  loi  de  Mariotte,  P  la  force  élastique 

maximum  de  la  vapeur  d'eau  pure,  p  celle  de  la  vapeur  émise  par  la 

dissolution  saline  à  la  température  absolue  Q.  Or  on  sait  que,  d'après 

p 
von  Babo  ('),  Ton  aurait  pour  tous  les  sels  —  =  A,  A  étant  une 

constante  caractéristique  pour  chaque  sel;  et  que,  d'après  Wiillner, 
la  loi  de  Babo,  inexacte  dans  le  cas  général,  est  cependant  appli- 
cable aux  dissolutions  de  chlorure  de  sodium  et  de  sulfate  de  soude. 

P 

Pour  ces  deux  sels,  on  devrait  donc  avoir  log;  -  =  o  et  W  =  o. 

'  D  p 

Or  Thomsen  a  mesuré  les  chaleurs  de  dissolution  de  ces  deux  sels 

et  ne  les  a  pas  trouvées  nulles. 

Pour  les  autres  sels,  Wiillner  (^)  a  substitué  à  la  loi  de  Babo  la 

relation 

(2)  P  —  />  =  am  P  -r-bm  P», 

dans  laquelle  a  et  b  sont  des  constantes  et  m  représente  le  quo- 
tient   ;  s  cl  iv  sont  les  poids  du  sel  et  de  l'eau  contenus  dans  la 


iV 


dissolution.  A  Taide  de  la  formule  de  Wûllner,  on  peut  calculer 

T^  log  —  et  par  suite  W;  il  suffit  de  connaître -r>  qui  se  déduit 

des  Tables  de  Regnault.  Pour  comparer  dans  ce  cas  la  formule  de 
Helmhollz  à  Texpérience,  on  supposera  qu'un  poids  fixe  de  sel, 
égal  a  SS^"",  est  primitivement  dissous  dans  le  poids  d*eau  W|  et 
que  l'on  étend  la  liqueur  jusqu'à  ce  qu'elle  contienne  un  poids  d'eau 
W2.  Thomsen  (')  a  réalisé  des  expériences  de  celte  espèce  sur  le 
nitrate  de  soude.  Dans  le  Tableau  suivant,  les  nombres  entre  pa- 


(')  Von  Babo,  Berichte  der  Freit,  Aatur/.,  t.  XVII  et  XVIII. 

{')  WrLL!«ER,  Pogg,  Ann.f  t.  CIII,  p.  Sag;  i858. 

(*)  Thomsen,  Tliermochemische  Untersuchungen,  t.  III,  p.  97. 
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renlhèses  sont  les  nombres  calculés,  les  autres  les  nombres 
observés 

W,.  450.  900.  1800.  3600 

W  =  io8      ^  — ii3i     — i644,o     — i93o,o  —2096,0 

*  )  (—  ii5)        (—  166,0)         (-  2i5,o)  (—  a64,o) 

^.^  I        "  —  5i3,o  —  799,0  —  965,0 

I         »  (—     5o,9)  (-    99,9)  (—  149,0) 

!»  »  —  286,0  —  452,0 

(-    49,4)  (-    98, î») 

vv  J  »)  »  »  166,0 

^  ^^ /       >>  «  >>  (—    48,8) 

On  voit  que  ces  nombres  ne  sont  nullement  comparables  entre 
eux. 

La  formule  (i)  de  Helmholtz  a  été  établie  en  supposant  que 
les  lois  de  Gay-Lussac  et  de  Mariotte  sont  applicables  à  la  vapeur. 
Il  y  avait  lieu  de  se  demander  si  Taccord  de  la  théorie  et  de  l'expé- 
rience ne  serait  pas  meilleur  en  appliquant  la  formule  de  Clau- 
sius  (*) 

IL  —      '      __  Ae-«  — B 

ue  ""  t;—  X      ((;-+.p)r' 

R  =  47,o5,  «  =  0,000754,         3  =  o,ooi3i5, 

A  =  45, 17,         71=1,24,  6  =  0,00737. 

La  formule  (1)  de  Ilelmlioltz  devient  alors 
(3)   W  =  ./,-VP-0(|p-fv)-R6.-»„A(j^^_^). 

et  n'est  plus  en  contradiction  nécessaire  avec  la  loi  de  Babo. 
M.  Arons  a  réuni  les  données  nécessaires  pour  le  calcul  de  W  re- 
latif au  chlorure  de  sodium,  sel  qui  obéit,  comme  on  sait,  à  cette 
loi.  Les  nombres  calculés  sont,  il  est  vrai,  du  même  ordre  de  gran- 
deur que  ceux  fournis  par  les  expériences  de  Thomsen,  mais  ils 
varient  suivant  une  loi  absolument  différente. 

2.  En  ce  qui  concerne  la  capacité  calorifique  des  dissolutions 


(')  CLACsit's,    Wied,  Ann.j  t.  XIV,  p.  708;  1881.  Le   volume  v  est  évalué  en 
mètres  cubes,  la  pression  p  en  kilogrammes. 
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salines,  KirchhofT  donne  la  formule 

(4)  C  =  c'-*-;«,-J|e.jf^^log£; 

d  est  la  chaleur  spécifique  du  sel  solide,  v  ==  o,364  la  chaleur  spé- 
cifique sous  volume  constant  de  la  vapeur  d'eau  suffisamment  ra- 

R 
réfiée,  m  le  poids  d^eau  uni  à  Tunité  de  poids  du  sel,  77  est  une 

R 
constante  dont  KirchhofT  donne  la  valeur  -r  =  0,1 1 1 .  Pour  les  sels 

qui  obéissent  à  la  loi  de  Babo 

(5)  />  =  aP, 

cette  formule  devient 

Si  Ton  veut  la  traduire  en  nombres,  il  faut  connaître  les  valeurs 


de  P,  -TTr»  -r^  à  la  température  de  18**  à  laquelle  se  rapportent  les 


expériences  de  Thomsen.  Or,  d'après  Clausius,  -r^  a  pour  valeur 

o,o52  entre  17®  et  18";  o,o55  entre  18°  et  19°;  suivant  que  Ton 

attribue  à  -rr-  Tune  ou  Taulrc  valeur,  le  coefficient  entre  crochets 

change  de  signe,  et,  avec  la  dernière  valeur,  la  chaleur  spécifique 
C  deviendrait  mémo  négative.  M.  Arons  cherche  par  tâtonnements 

la  valeur  de  -rp-  qui  fournit  des  valeurs  de  G  conformes  à  Texpé- 

rience  et  trouve  -^  =  0,0529,    valeur    parfaitement    acceptable, 
puisqu'elle  est  comprise'entrc  les  deux  autres. 

Avec  cette  valeur  particulière  de  -rrj>  il  se  trouve  que  la  cha- 
leur spécifique  d'une  dissolution  doit  sensiblement  se  confondre 
avec  celle  de  Teau  qu'elle  contient,  ce  qui  est  conforme  aux  obser- 
vations de  Thomsen;  mais  il  suffirait  d'altérer  le  dernier  chiffre  de 
quelques  unités  pour  obtenir  des  résultats  tout  à  fait  différents.  Il 
est  donc  assez  difficile  de  voir  là  une  vérification  sérieuse  de  la 
formule  de  Kirchhoff*. 

En  résumé,  le  résultat  des  calculs  de  M.  Arons   est  purement 
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négatif.  Les  formules  du  genre  de  celle  de  M.  Clausius,  contenani 
des  coeflBcients  déterminés  par  rexpérience  avec  plus  ou  moins 
d'exactitude,  peuvent  sufGre  à  représenter  avec  assez  d'approxi- 
mation la  dilatation  et  la  compressibilité  d'une  vapeur  :  elles  ne 
doivent  pas  être  considérées  comme  l'expression  rigoureuse  de 
lois  naturelles.  Ainsi  que  l'a  observé  M.  Thiesen,  leur  insuffisance 
se  révèle  dès  qu'on  veut  les  appliquer  au  calcul  de  quantités  physi- 
ques autres  que  celles  d'où  leurs  coefficients  ont  été  déduits. 

E.  ET  L.  NATANSON.  —  Sur  la  dissociation  de  la  vapeur  d'acide  hypoazoUque, 

t.  XXIV,  p.  iî'r467. 

On  a  proposé  plusieurs  théories  de  la  dissociation,  et  notam- 
ment de  la  dissociation  des  gaz  (  *  ),  mais  aucune  d'elles  ne  peut  être 
considérée  comme  démontrée  expérimentalement. 

MM.  Natanson  ont  étudié  les  propriétés  de  la  vapeur  d'acide 
hypoazotique  à  des  températures  voisines  de  20°,  dans  le  but  de 
contrôler  sur  un  cas  particulier  les  prévisions  de  la  théorie.  Ils 
ont  déterminé  :  i®  la  loi  de  variation  de  la  densité  de  l'acide  hypo- 
azotique à  température  constante  ;  a°  le  rapport  des  chaleurs  spéci- 
fiques de  cette  vapeur  à  pression  constante  et  à  volume  constant. 
A  cet  effet,  ils  ont  employé  un  petit  appareil  en  verre  qui  leur 
permettait  de  mesurer  simultanément  la  densité  de  vapeur  de 
l'acide  hypoazotique  par  une  méthode  dérivée  de  celle  de  Meyer, 
et  la  vitesse  du  son  dans  cette  vapeur,  par  la  méthode  de  Kundt. 
De  la  connaissance  de  la  vitesse  du  son,  on  déduit  le  rapport  des 
chaleurs  spécifiques. 

I**  Densités  de  vapeur,  —  On  remplît  d'air,  à  une  pression 
sensiblement  égale  à  celle  que  doit  posséder  la  vapeur,  un  espace 


(')  GiLDDERG  et  Waace,  Kolbc^s  Journal,  t.  XIX,  p.  69;  1879.  Lbhoiiie,  Ann,  de 
Chim.  et  de  Phys.,  4*  série,  t.  XXVII,  p.  289;  1872.  IIorstman:!,  Liebig's  Ann., 
t.  CLXX,  p.  192;  1873.  HicKS,  Phil.  Mag,,  5*  série,  t.  III,  p.  4oi>  «877;  t.  IV, 
p.  80  et  174;  1877.  GiDBS,  Silliman's  Journal,  t.  XVIII,  p.  277;  1879.  Vas  der 
Waals,  Beiblâtter,  t.  IV,  p.  249;  1880.  Moutier,  Repertoriumder  Physikf  t.  XIX, 
p.  676;  i883.  Boltzman:»,  Wied,  Ann,,  t.  XXII,  p.  89;  1884.  J.-J.  TnoMson,  Phil. 
Mag.,  5*  série,  t.  XVIII,  p.  288;  1884. 
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connu  A  en  communication,  par  un  fil  de  verre  creux  (  '  ),  avec  un 
manomètre  à  mercure  ;  d^autre  part,  on  introduit  un  poids  connu  P 
d'acide  hypoazotique  liquide,  dans  un  second  espace  connu  B 
préalablement  bien  desséché  et  vidé  d'air.  Cet  espace  communique 
par  un  (il  de  verre  creux,  avec  le  tube  destiné  à  entrer  en  vibration 
pour  la  mesure  de  la  vitesse  du  son  et  est  séparé  par  un  robinet 
de  Tespace  Â.  Une  demi-heure  après  l'introduction  et  la  volatili- 
sation de  Tacide  hypoazotique,  on  lit  la  pression  et  la  température 
de  l'air  enfermé  dans  A;  puis  on  ou>Te  le  robinet  de  communica- 
tion et  l'on  répète  les  mêmes  lectures.  Imaginons  que  la  pression  p 
et  la  température  t  soient  demeurées  invariables.  Alors  le  poids  P 
d'acide  hypoazotique  remplirait  le  volume  total  de  l'espace  B  et 
du  tube  de  Kundt  sous  la  pression  />  et  à  la  température  /,  d'où 
la  densité  ;  mais,  en  général,  le  manomètre  indique  une  pression  p^ 
un  peu  différente,  et  la  température  peut  aussi  avoir  varié  légère- 
ment. Un  calcul  facile,  fondé  sur  l'application  de  la  loi  de  Mariotte 
et  de  la  loi  de  Gay-Lussac  dans  le  petit  intervalle  de  p  kpi  et  de  t 
à  ^1,  permet  alors  de  déterminer  la  densité.  On  voit  qu'il  est  in- 
dispensable que  des  expériences  préalables  aient  donné,  avec 
quelque  approximation,  la  valeur  de  la  pression  p  qu'il  faut  em- 
ployer. 

n'^  It apport  des  chaleurs  spécifiques,  —  Aussitôt  après  ces  me- 
sures, on  met  en  vibration  le  tube  de  Kundt,  compris  dans  l'es- 
pace B,  et  Ton  mesure  la  distance  /  de  deux  nœuds  marqués  par 
du  sable  fm.  On  remplace  ensuite  l'acide  hypoazotique  par  de 
l'air,  et  l'on  trouve  une  nouvelle  valeur  /<  de  la  dislance  des  nœuds. 
Si  l'acide  hypoazotique  obéissait  aux  lois  de  Mariolte  et  de  Gav- 
Lussac,  le  rapport  y  des  chaleurs  spécifiques  serait  donné  par  la 
formule 

■'=....«(^)'(i)(i^';). 

mais,  dans  les  conditions  présentes,  celle  formule  ne  s'applique  pas, 
et,  pour  pouvoir  calculer  /,  il  est  nécessaire  de  savoir  comment  la 
pression  à  température  constante  dépend  de  la  densité. 


(  '  )  KundVsche  Glas/aden. 
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Les  expériences  de  MM.  Natanson  sur  les  densités  de  vapeur 
sont  fidèlement  représentées  par  la  formule 

(2)  p  =  A-—^ -j— , 

dans  laquelle  A,  û|   et  Ù2  sont  des  constantes.  Admettant  cette 

formule,  on  calcule  le  rapport  -p  à  température  constante,  qui 

entre  dans  l'expression  de  la  vitesse  du  son,  et  l'on  trouve  pour  y 
l'expression 

qui  a  été  employée  pour  le  calcul. 

La  formule  empirique  donnant  p  est  de  la  forme  de  celles  qui 
ont  été  introduites  théoriquement  par  MM.  Gibbs,  Boltzmann,  van 
der  Waals  et  J.-J.  Thomson.  D'après  ces  savants,  on  aurait 

A|  est  une  fonction  de  la  température,  et  5  représente  la  densité 
normale  i  ,589  du  corps  résultant  de  la  dissociation  complète  de 
l'acide  hypoazotique.  II  suffit  de  faire  0|  =  02=o  dans  la  for- 
mule (3)  pour  obtenir  la  formule  (4)  comme  cas  particulier. 
MM.  Natanson  font 

0,  =  1,609, 
logA  =  a,  1 03326  i, 

à  la  température  de  2i"(]l.  Leur  formule  coïncide  presque  avec 
celle  de  Gibbs-Boltzmann  et  toutes  deux  représentent  très  ap- 
proximativement le  résultat  des  expériences. 

La  densité  de  vapeur  croît  de  2,0.^9  (pour  une  pression  de 
43"*", 58)  à  2,746  (pour  une  pression  de  64o"",76),  à  la  tempéra- 
ture de  21®;  le  rapport  v  décroît,  dans  les  mêmes  limites,  de  1,274 
à  1 ,  1 72. 11  y  a  lieu  de  remarquer  que  y  est  en  général  d'autant  plus 
petit  que  la  molécule  gazeuse  est  plus  complexe.  La  valeur  1,27 
s'écarte  peu  de  celle  qui  convient  à  un  gaz  triatomique,  tandis 
que  i>i7  se  rapproche  des  nombres  qui  fournissent  les  gaz  à  5 
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ou  6  atomes.  On  peut  invoquer  cette  variation  du  rapport  v 
comme  une  nouvelle  preuve  de  la  dissociation  de  la  molécule  com- 
plexe Az^O*  en  deux  molécules  AzO^. 

L.  BOLTZMANN.  —  Sur  la  possibilité  de  fonder  une  théorie  cinétique  des  gaz, 
en  n'employant  que  des  forces  attractives,  t.  XXIV,  p.  37-41- 

Les  fondateurs  de  la  théorie  cinétique  des  gaz  considéraient,  et 
Ton  considère  habituellement  les  molécules  gazeuses  comme  des 
sphères  élastiques  solides  infiniment  peu  déformables.  Cependant 
Maxwell  (  *  )  a  aussi  traité  le  cas  où  les  molécules  gazeuses  seraient 
de  simples  centres  de  force,  dénués  d'étendue,  et  exerçant  des 
actions  répulsives  en  raison  inverse  de  la  cinquième  puissance  de 
la  distance.  M.  Boltzmann  examine  s'il  ne  serait  pas  possible  de 
substituer  des  forces  attractives  aux  forces  répulsives  invoquées 
par  Maxwell. 

Il  suppose  en  premier  lieu  que  deux  molécules  gazeuses  sont 
sans  action  Tune  sur  l'autre  tant  que  leur  distance  est  supérieure 
à  une  certaine  limite  3,  qu'elles  s'attirent  alors  subitement  avec  une 
extrême  puissance,  et  que  toute  action  cesse,  dès  que  la  distance 

des  molécules  devient  inférieure  à  une  valeur   e  telle   que  — ;r-- 

soit  un  infiniment  petit.  Considérons,  dans  cette  hypothèse,  deux 
molécules  égales,  et  examinons  quel  est  le  mouvement  dont  elles 
sont  animées  par  rapport  au  centre  de  gravité  S  du  système  qu'elles 
forment  {fig*  i).  Les  deux  molécules  se  meuvent  en  sens  contraire 
dans  des  directions  parallèles  AC,  BD,  avec  des  vitesses  égales. 
Dès  que  leur  distance  atteint  la  valeur  o,  les  trajectoires  se  courbent, 
en  restant  à  chaque  instant  parallèles,  puisque  le  centre  de  gravité 
est  immobile  ;  les  vitesses  augmentent  en  valeur  absolue  et  de- 
vieunent  infinies  quand  la  distance  est  e;  les  deux  molécules 
marchent  alors  l'une  vers  l'autre,  mais,  cessant  de  s'attirer,  elles 
conservent  leurs  vitesses,  se  croisent  et  atteignent  la  distance  e 
du  côté  opposé  ;  leurs  vitesses  diminuent  alors  et  leurs  trajectoires, 
par  raison  de  symétrie,  éprouvent,  en  sens  inverse,  la  même  mo- 
dification que  celle  à  laquelle  elles  avaient  été  soumises  pendant  la 

(•)  Maxwell,  Phil.  Mag.,  4'  série,  t.  XXXV,  p.  129  et  i85;  1868. 
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phase  d'approche  ;  elles  s'éloignent  donc  avec  la  même  vitesse  finie 
qu'elles  possédaient  avant  le  choc,  mais  symétriquement  par  rap- 
port à  la  perpendiculaire  uu^  à  la  ligne  CD.  Le  temps  employé  à 
parcourir  l'espace  CD  est  infiniment  petit. 


Fig.  I. 


?/' 


Passons  à  la  limite,  c'est-à-dire  supposons  l'attraction  infinie 
dans  l'espace  o  —  e  infiniment  petit;  lajîg.  i  se  transforme  dans 
la/^.  2. 

Fig.  a. 


/ 


/ 


s 


Les  flèches  nia  et  M^  représentent  les  vitesses  des  deux  molé- 
cules avant  leur  action  réciproque,  mi,  et  M^  après  celte  action.  Si 
l'on  considérait  les  molécules  comme  des  sphères  élastiques,  les 
vitesses  après  le  choc  seraient  /??cet  M^.  On  voit  donc  que  l'hypo- 
thèse de  M.  J3ollzmann  revient  à  celle  du  choc  des  sphères  élas- 
tiques, à  la  condition  d'échanger  entre  elles  les  vitesses  des  molé- 
cules, ou,  si  Ton  veut,  en  remplaçant  un  axe  de  symétrie  par  uu 
autre  perpendiculaire  au  premier.  L'expérience  ne  peut  donc  per- 
mettre de  se  prononcer  pour  l'une  ou  l'autre  de  ces  hypothèses. 
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M.  Boltzmann  examine  encore  le  cas  où  les  molécules  gazeuses 
s^attireraient  en  raison  inverse  de  la  cinquième  puissance  de  la 
distance;  mais,  pour  éMter  la  difficulté  résultant  de  ce  que  l'attrac- 
tion deviendrait  infinie  à  une  distance  nulle,  il  suppose  que  cette 
attraction  s'annule  au-dessous  d'une  certaine  distance  e  très  petite, 
ou  encore  que  les  molécules  gazeuses  sont  élastiques.  Ces  deux 
hypothèses  reviennent  Tune  et  l'autre  à  substituer  à  un  axe  de  sy- 
métrie du  mouvement  de  deux  molécules  un  axe  de  symétrie  à  90'' 
du  premier,  et  à  changer  la  valeur  numérique  d'intégrales  qui 
interviennent  dans  la  théorie  de  Maxwell. 

En  somme,  le  Mémoire  de  M.  Boltzmann  établit  la  possibilité  de 
fonder  la  théorie  cinétique  des  gaz  en  n'invoquant  que  des  forces 
attractives,  mais  à  la  condition  expresse  d'admettre  que  ces  forces 
cessent  de  s'exercer  à  des  distances  infiniment  petites. 

L.  GRAETZ.  —  Sur  la  conductibilité  calorifique  des  liquides;  t.  XXV,  p.  337-35;. 

Dans  un  Mémoire  antérieur,  M.  Graelz  (*)  a  indiqué  une  mé- 
thode nouvelle  pour  la  mesure  de  la  conductibilité  calorifique  des 
liquides  :  elle  consiste  essentiellement  à  faire  écouler  un  liquide 
dont  la  température  est  Tj  à  travers  un  tube  métallique  étroit  dont 
la  surface  extérieure  est  maintenue  à  la  température  T„<C  T,,  et  à 
évaluer  la  température  moyenne  U  et  le  volume  W  du  liquide 
écoulé  dans  un  temps  donné,  lorsque  l'état  stationnaire  est  établi. 
Kn  admettant  que  Técoulement  des  liquides  dans  les  tubes  étroits 
est  régi  par  la  loi  de  Poiseuille,  la  détermination  du  coefficient  de 
conductibilité  interne  dépend  de  la  solution  d'une  équation  aux 
différences  partielles  du  second  ordre,  qui  ne  renferme  d'autres 
constantes  à  déterminer  par  l'expérience  que  la  vitesse  moyenne 
d'écoulement  et  le  rayon  du  tube  :  la  méthode  de  M.  Graetz  offre 
donc,  par  rapport  aux  autres  méthodes  fondées  sur  Tobservation 
d'un  état  stationnaire,  l'avantage  d'être  indépendante  du  coeffi- 
cient de  conductibilité  externe.  On  observera  en  revanche  qu'elle 
est  bien  indirecte  et  détournée. 

Dans  son  Mémoire  actuel,  M.  Graetz  complète  la  théorie  ma- 


(•)   Wied.  Ann.,  l.  XVlll,  p.  179;  i883. 
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thématique  de   sa  méthode,  et  il  publie   le  résultat  d'un  assez 

grand  nombre  d'expériences.  Conformément  à  une  remarque  de 

k 
M.  F.  Wcber  (*),  M.  Graetz  reconnaît  que  le  quotient  a^=  —  du 

coefficient  de  conductibilité  interne  A*  par  le  produit  de  la  den- 
sité p  et  de  la  chaleur  spécifique  c  est  un  nombre  peu  variable 
d'un  liquide  à  un  autre.  Il  donne  à  cette  quantité  a^  le  nom  de 
coefficient  de  conductibilité  des  températures  (Temperaturlei^ 
tungsfuhigkeit).  Le  Tableau  suivant  donne  les  valeurs  de  k  et 
de   a*,  en  prenant  pour  unités  le  centimètre,  le  gramme  et  la 

minute. 

Substance.  A.  a*, 

K  CIO*  en  dissolution  (p  =  1,026). . .  0,0695  0,0692 

NaCl  M  (p=i,i53)...  0,0671  0,0714 

Glycérine o,o382  o,o523 

Alcool 0,0827  0,0661 

El  lier o  ,0227  o  ,0570 

Pétrole o,02i3  o,o534 

Essence  de  térébenthine 0,0196  o,o5o6 

Sulfure  de  carbone 0,0160  0,0629 

Les  valeurs  relatives  de  k  sont  assez  bien  d'accord  avec  celles 
qui  ont  été  données  par  M.  F.  Webcr,  sauf  pour  le  sulfure  de 
carbone,  mais  les  valeurs  absolues  sont  plus  petites.  Ainsi,  M.  F. 
Weber  donne,  pour  la  glycérine,  k  =  o,o4oa,  pour  Téthcr  o,0243, 
et,  d'après  les  calculs  de  M.  Lorberg  (2),  ces  valeurs  devraient 
encore  être  augmentées  de  10  pour  100. 

Les  valeurs  de  a^  sont  toutes  comprises  entre  0,071/}  (solution 
de  chlorure  de  sodium)  et  0,0 jo6  (essence  de  térébenthine);  elles 
diflerenl  à  peine  pour  la  glycérine  et  Téther.  On  remarquera  à  ce 
sujet  que  le  coefficient  de  frottement  intérieur  est  environ  1 000  fois 
plus  grand  pour  la  glycérine  que  pour  Téther.  La  conductibilité 
calorifique  et  le  frottement  intérieur,  qui,  dans  le  cas  des  gaz, 
suivent  les  mêmes  lois,  obéissent  pour  les  liquides  à  des  lois  ab- 
solument dificrentes. 

Pour  tous  les  liquides  étudiés  par  M.  Graetz,  la  conductibilité 


(»)  WiecL  Ann,,  t.  \,  p.  3i6;  1880. 

{')  LoRnERG,  ]yieil,  Ann. y  t.  XIV,  p.  291;  1881. 
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calorifique  croît  avec  la  température  de  ^  à  i  pour  loo  par  degré. 
On  sait  au  contraire  que  le  coedGcient  de  frottement  décroît  ra- 
pidement quand  la  température  s^élève. 

Sans  avoir  sur  la  constitution  cinétique  des  liquides  des  notions 
aussi  précises  que  celles  que  Ton  possède  sur  celle  des  gaz,  on 
peut,  d'après  M.  Graetz,  se  rendre  compte  de  la  différence  que  pré- 
sentent les  liquides  et  les  gaz  sous  le  rapport  du  frottement  intérieur 
et  de  la  conductibilité  calorifique.  Le  mécanisme  des  deux  phéno- 
mènes demeure  au  fond  le  même  pour  les  deux  sortes  de  fluides, 
mais  Taclion  des  forces  intérieures,  négligeable  dans  le  cas  des 
gaz,  intervient  pour  les  liquides,  d'une  manière  différente  suivant 
que  Ton  considère  la  conductibilité  ou  le  frottement  intérieur.  En 
ce  qui  concerne  la  conductibilité,  au  transport  d'énergie  dans  le 
sens  des  températures  décroissantes  résultant  des  chocs  molécu- 
laires il  faut  en  ajouter  un  autre,  tenant  à  ce  que  le  liquide  Pc 
plus  froid  est  aussi  le  plus  dense,  et  que  par  suite  l'attraction  mo- 
léculaire résultante,  au  lieu  d'être  nulle  en  moyenne  partout 
ailleurs  qu'à  la  surface  libre,  s'exerce  sur  chaque  molécule  dans  la 
direction  des  températures  décroissantes  :  les  forces  intérieures 
interviennent  donc  dans  le  phénomène  de  la  conductibilité  calori- 
fique, mais  seulement  en  tant  qu'elles  dépendent  de  la  température, 
c'esl-à-dirc  par  des  variations  infiniment  petites.  Au  contraire,  si 
Ton  considère  le  frottement  intérieur,  une  couche  qui  glisse  pa- 
rallèlement à  elle-même  entraîne  les  couches  voisines  non  seule- 
ment par  suite  des  chocs  moléculaires,  mais  aussi  et  surtout  en 
vertu  de  l'attraction  exercée  sur  chaque  molécule  par  les  molé- 
cules voisines  :  cette  attraction,  qui  influe  à  peine  sur  la  conducti- 
bilité, joue  donc  le  rôle  principal  dans  le  frottement  intérieur. 

A.  SCIILEIEI^MACIIER.  —  Variation  du  rayonnement  avec  la  température 

et  loi  de  Stefan,  t.  XWI,  p.  3<S7-3o8. 

Le  corps  rayonnant  est  un  fil  de  platine  nu  ou  recouvert  d'oxvde 
de  cuivre,  que  Ton  échaufTe  par  un  courant,  à  l'intérieur  d'une 
enveloppe  de  verre,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  atteint  une  tem|)ératurc 
slationnaire.  A  partir  de  ce  moment,  la  chaleur  rayonnée  par 
l'appareil  est  égale  à  celle  qui  est  d(!'gag('e  par  le  courant  /à  travers 
la  résistance  /•  du  fil  :  sa  mesure  se  ramène  donc  à  celles  de  /  et  de 
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r.  Quant  à  la  température,  on  la  détermine  aussi  par  la  mesure  de 
r,  si,  par  des  expériences  préliminaires,  on  a  établi  la  loi  de 
variation  de  la  résistance  du  fil  avec  la  température,  mesurée  par 
un  thermomètre  à  air  à  réservoir  de  porcelaine. 

Très  simple  en  théorie,  la  méthode  de  M.  Schleiermacher  sou- 
lève pratiquement  une  multitude  de  difficultés  que  l'auteur  cherche 
à  écarter  par  la  disposition  qu'il  donne  aux  appareils.  La  partie  du 
fîl  dont  il  mesure  la  résistance  est  seulement  la  partie  moyenne,  dont 
la  température  n'est  pas  modifiée  par  l'influence  de  l'enveloppe  de 
verre  et  des  conducteurs  terminaux  ;  ceux-ci  sont  disposés  de  ma- 
nière à  tendre  le  fil,  malgré  la  dilatation  qu'il  éprouve  par  le  passage 
du  courant,  et  à  le  maintenir  suivant  l'axe  du  tube. 

Puisque  le  fil  est  dans  une  situation  invariable,  on  peut  admettre 
que  rinfluence  des  parois  est  bien  déterminée.  Les  parois  agissent 
sur  le  Cl  :  i**  par  la  chaleur  qu'elles  émettent;  2^  par  celle  qu'elles 
réfléchissent.  La  perte  de  chaleur  éprouvée  par  le  fil  n'est  que  la 
différence  de  celle  qu'il  rayonne  et  de  celle  qu'il  reçoit  pour  ces 
deux  causes. 

Si  la  loi  de  Stefan  est  exacte,  la  chaleur  rayonnée  par  le  fil  à  la 
température  absolue  T  peut  être  représentée  par  AT*.  D'après  un 
calcul  de  M.  Christiansen  (*),  celle  qui  sera  perdue  par  l'appareil, 
dont  les  parois  sont  à  la  température  absolue  T',  sera 


a  -f-  (  I  —  a  )  a  -, 

s 


S  est  la  surface  du  corps  rayonnant,  s'  celle  de  l'enceinte,  a  et  a' 
sont  les  pouvoirs  absorbants  des  deux  corps. 

L'application  de  la  formule  de  M.  Christiansen  donne  des  valeurs 
de  A  croissant  avec  la  température  T.  Cette  formule  n'est  donc  pas 
rigoureusement  applicable  aux  expériences.  M.  Schleiermacher 
pense  qu'il  faut  voir  lu,  non  l'efl'et  d'une  cause  d'erreur  expéri- 
mentale, mais  bien  la  preuve  que  la  loi  de  Stefan  n'est  pas  rigou- 
reusement applicable  au  faisceau  complexe  de  radiations  émises 
par  le  platine  ou  l'oxyde  de  cuivre. 


(')  CaRi8TiA:<8E:<,  Wied,  Ann.,  t.  Xl\,  p.  270;  i883. 
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Tandis  que  la  constante  A,  relative  à  un  corps  parfaitement  noir, 
serait,  d'après  Christiansen,  égale  à  1,21.10"*^,  le  calcul  des  expé- 
riences de  Tauteur,  réalisé  pour  des  températures  élevées,  donne 
pour  le  platine  A  =  0,1 77  à  0,185.10""*^  vers  11 17**  et  pour 
l'oxyde  de  cuivre  A  =  0,700. 10"*^  vers  gôS. 

III.  —  Optique. 

C.  CHRISTIANSEN.  —  Recherches  sur  les  propriétés  optiques  des  corps  finement 

divisés,  t.  XXIV,  p.  ^3g. 

Dans  un  travail  antérieur  (*),  Fauteur  a  établi  qu'un  mélange 
d'un  corps  pulvérulent  et  d'un  liquide  se  comporte,  dans  certaines 
circonstances,  comme  un  corps  optiquement  homogène.  Le  Mé- 
moire actuel  comprend  un  certain  nombre  d'applications. 

L'hjdrophane  est  une  variété  de  silice  qui  doit  sa  propriété 
de  devenir  transparente  dans  l'eau  à  ce  qu'une  partie  (4o  pour 
100)  de  son  volume  apparent  est  occupée  par  de  l'air.  M.  Chris- 
tiansen taille  un  petit  prisme  dans  de  l'hydrophane  et  l'immerge 
dans  une  cuve  à  faces  parallèles  contenant  divers  liquides  :  il  mesure 
l'indice  de  réfraction  du  prisme  pour  les  raies  C,  D,  F,  et,  connais- 
sant l'indice  de  réfraction  du  liquide,  il  en  déduit  celui  de  la  matière 
du  prisme;  les  résultats  obtenus  avec  les  divers  liquides  présentent 
entre  eux  une  coïncidence  suffisante.  Le  tabaschir  donne  des  ré- 
sultats analogues. 

Pour  vérifier  les  formules  qu'il  a  proposées,  l'auteur  détermine 
aussi  directement  l'indice  de  réfraction  de  prismes  de  différentes 
substances,  telles  que  le  crown,  le  chlorure  de  sodium,  etc.;  il 
pulvérise  ensuite  ces  prismes,  immerge  la  poudre  dans  un  liquide 
et  détermine  à  nouveau  leur  indice  à  l'aide  des  formules.  La  con- 
cordance est  très  satisfaisante. 

L.  WEBER.  —  Mesures  de  rintensilé  de  la  lumière  diffuse  du  jour, 

t.  XXVI,  p.  3'^\'3c)o. 

Il  est  nécessaire  de  définir  avec  précision  ce  qu'on  entend  par 
intensité  de  la  lumière  diffuse  en  un  point  P.  M.  Weber  suppose 

(»)  Journal  de  Physique,  [a],  t.  IV,  p.  533. 
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placé  en  ce  point  un  élément  de  surface  de  direction  arbitraire  ;  la 
quantité  de  lumière  reçue  par  cet  élément  dépend  des  conditions 
de  l'éclairage  et  de  la  direction  de  l'élément.  Pour  un  éclairage 
donné,  on  porte  suivant  la  normale  à  l'élément  une  longueur  pro- 
portionnelle à  la  quantité  de  lumière  reçue  :  le  lieu  de  l'extrémité 
de  cette  normale  forme  ce  que  l'auteur  appelle  le  solide  d'éclaire- 
ment  {Ilelligkeitskorper).  Il  caractérise  l'intensité  de  la  lumière 
diffuse  au  point  P. 

Si  Ton  admet  l'exactitude  de  la  loi  du  cosinus,  il  est  possible 
de  déterminer  le  solide  d'éclairement  correspondant  à  une  source 
lumineuse  donnée.  Quand  elle  se  réduit  à  un  point  très  éloigné, 
le  solide  d'éclairement  est  une  sphère.  Dans  le  cas  d'une  source 
hémisphérique  creuse,  d'éclat  uniforme,  le  solide  d'éclairement  au 
centre  de  la  base  de  l'hémisphère  est  une  cardioïde  de  révolution. 
Ces  deux  cas  correspondent  sensiblement,  le  premier,  à  l'éclaire- 
ment  d'un  point  du  sol  par  une  source  comme  le  soleil,  le  second 
à  l'éclairement  d'un  point  du  sol  par  la  voûte  céleste  supposée  d'un 
éclat  uniforme. 

Des  expériences  faites  au  moyen  d'une  source  artificielle  [par 
exemple,  celles  de  M.  Kononowilsch  (*)]  montrent  que  l'élément 
d'une  surface  diffusante,  telle  que  le  carton  blanc,  n'obéit  pas  à  la 
loi  du  cosinus;  mais  Tauteur  trouve  que  la  quantité  de  lumière  qui 
a  traversé  un  verre  dépoli  laiteux  peut  être  calculée  par  la  loi  du  co- 
sinus avec  une  exactitude  suffisante  pour  qu'on  attribue  les  écarts 
aux  incertitudes  de  l'expérience. 

Cela  posé,  M.  Weber  emploie  un  photomètre  très  simple  (*) 
et  qui  lui  permet  de  comparer  l'éclat  de  la  lumière  transmise  par 
une  plaque  de  verre  dépoli  A,  éclairée  par  la  lumière  diffuse,  à  la 
lumière  transmise  par  une  plaque  identique  B,  éclairée  normale- 
ment par  une  source  étalon  enfermée  dans  l'intérieur  de  l'appareil. 
Un  verre  rouge  ou  vert  tamise  la  lumière  avant  son  arrivée  à  l'œil, 
et  par  suite  les  mesures  se  rapportent  à  des  rayons  dont  la  longueur 
d'onde  moyenne  est  connue.  Pour  transformer  les  indications  du 
photomètre  en  mesures  absolues,  il  est,  bien  entendu,  nécessaire 


(«)  Ku.^uNOwiTscn,  Fortschritte  der  Physik,  t.  XXXV,  p.  43o;  1879. 
(•)  L.  WtBER,  Wied.  Ann,,  t.  XX,  p.  326;  i883. 
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d'étalonner  Tappareil  dans  une  chambre  noire,  àFaide  d'une  source 
connue  placée  à  l'unité  de  distance  sur  la  normale  à  la  plaque  A. 

L'auteur  donne  quelques  mesures  obtenues  en  éclairant  norma- 
lement la  plaque  A  par  le  ciel  tout  entier  ou  par  la  moitié  du  ciel 
seulement.  A  cet  effet  :  i°  on  engageait  verticalement  le  tube  A  du 
photomètre  dans  une  ouverture  du  toit  de  l'observatoire;  a®  on 
le  plaçait,  verticalement  aussi,  sur  l'appui  de  fenêtres  placées  en 
face  l'une  de  l'autre  dans  une  tour  carrée^  dans  ce  dernier  cas, 
on  devait  masquer,  par  des  écrans  noirs,  le  mur  de  la  tour,  de 
façon  à  écarter  de  la  plaque  A  la  lumière  diffusée  par  le  mur.  La 
somme  des  intensités  mesurées  aux  deux  fenêtres  se  trouve  égale  à 
l'intensité  mesurée  au  toit,  et  donne  l'ordonnée  verticale  du  solide 
d'éclaircment. 

Dans  le  Tableau  suivant  l'unité  à  laquelle  sont  rapportées  les 
intensités  est  la  bougie  normale  de  spermacéti  placée  à  i";  les 
mesures  ont  été  exécutées  à  Breslau  en  1884-1 885  : 

Décembre.  Janvier.  Juin. 

Houge.  Vert.  Rouge.  Vert.  Rouge.  Vert- 
Moyenne  du  mois.     3834  11549  ^^75  310447  5 1802  i5i233 

Maximum 98G3  24270  13770  3733o  76560  21 1800        69180    164400 

Minimum 669  2178  1692  5385  45i9  i8îio           8414      3iiio 

La  longueur  d'onde  des  rayons  rouges  transmis  est  comprise 
entre  1  =  600  et  A  =  690  et  présente  un  maximum  très  accusé  pour 
)v=  63o,5.  Pour  les  rayons  transmis  par  le  verre  vert,  les  limites 
sont  \  =  480,  X  =  570  et  le  maximum  correspond  à  )v  =  54 1 , 5. 

W.  so's  BEZOLD.  —  Production  du  triangle  des  couleurs  par  un  mélange 

réel  de  couleurs,  t.  XXVl,  p.  890-406. 

On  sait  que,  dans  la  théorie  des  couleurs  physiologiques,  toutes 
les  sensations  colorées  résultent  de  la  superposition  de  trois  im- 
pressions seulement,  et  que  celles-ci  sont  éveillées  avec  le  maximum 
d'intensité,  par  une  couleur  rouge  comprise  entre  les  raies  spec- 
trales B  et  G,  mais  plus  voisine  de  G,  un  vert  situé  entre  b  et  E  et 
un  bleu  voisin  de  G.  Ges  couleurs  correspondent  à  peu  près  à  h 
lumière  transmise  par  un  verre  rouge,  une  variété  de  verre  vert  que 
Tauteur  a  pu  se  procurer  et  un  verre  bleu  de  cobalt. 
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Dans  un  Mémoire  antérieurement  analysé  dans  ce  Journal  (*), 
M.  von  Bezold  a  indiqué  un  procédé  graphique  pour  représenter 
la  constitution  des  impressions  colorées  au  moyen  des  couleurs 
fondamentales.  On  suppose  appliquées  aux  sommets  A,  B,  C 
d'un  triangle  des  forces  proportionnelles  aux  quantités  des  trois 
couleurs  fondamentales  qui  doivent  entrer  dans  la  composition 
d^une  couleur  donnée;  le  point  d'application  de  la  résultante  re- 
présente couventionnellement  cette  couleur. 

Le  problème  que  se  pose  actuellement  M.  von  Bezold  est  de  re- 
produire expérimentalement  le  triangle  des  couleurs  ainsi  défini. 
A  cet  effet,  M.  von  Bezold  remarque  qu'en  un  point  quelconque 
du  triangle  coloré  doit  se  trouver  une  quantité  a  de  la  couleur  fon- 
damentale A  qui,  égale  à  i  au  sommet  A,  est  nulle  sur  la  base  op- 
posée. Le  triangle  revêtu  de  cette  seule  couleur  serait  régulière- 
ment ombré  du  sommet  à  la  base.  Revêtu  des  couleurs  B  ou  C,  il 
serait  pareillement  ombré,  mais  à  partir  des  sommets  correspon- 
dants. On  peut  se  procurer  des  triangles  ainsi  ombrés  en  décou- 
pant un  triangle  équilatéral  de  verre  coloré,  et  le  recouvrant  de 
couches  de  papier  incolore,  aussi  mince  que  possible;  le  nombre 
de  couches,  parallèles  a  la  base,  doit  aller  en  croissant  de  la  base 
au  sommet,  de  manière  qu'à  la  base  il  ne  passe  plus  de  lumière. 

Il  ne  s'agit  plus  maintenant  que  de  superposer  des  images  de 
même  éclat  des  trois  triangles;  l'impression  résultante  offrira  pour 
l'œil  le  Tableau  exact  des  couleurs  telles  qu'elles  sont  distribuées 
dans  le  triangle  idéal  de  M.  von  Bezold.  Dans  l'intérieur  d'un 
prisme  creux,  en  bois  noirci,  se  trouvent  placées  trois  glaces  très 
minces  inclinées  à  45°  sur  l'axe  du  prisme  et  formant  entre  elles 
des  angles  de  lao".  La  base  inférieure  du  prisme  est  fermée;  la 
base  supérieure  porte  un  tube  oculaire  dirigé  suivant  l'axe  et  des- 
tiné seulement  à  fixer  la  position  de  l'œil  :  il  ne  porte  aucune 
lentille.  Dans  les  faces  latérales  du  prisme  sont  taillées  des  ouver- 
tures triangulaires  dont  les  images,  fournies  par  la  réflexion  dans 
les  glaces  correspondantes,  doivent  se  superposer  exactement.  On 
couvre  ces  ouvertures  avec  les  triangles  de  verres  colorés,  et  on  les 


(*)  Pogg,  Ann.,  t.  CL,  p.  gS  cl  lai;  Journal  de  Physique,  i"  série,  t.  111, 
p.  i55. 
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éclaire  par  deri'^ière  à  Taide  de  cartons  blancs  inclinés  à  4^^  sur 
Taxe  du  prisme  et  recevant  eux-mêmes  des  rayons  parallèles  à 
Taxe.  L^efiet  général  ainsi  obtenu  est  satisfaisant. 

W.  MOLLE R.  —  Recherche  expérimentale  de  la  loi  d'émission 
d'un  corps  incandescent,  t.  XXIV,  p.  266-281. 

Une  lame  de  platine,  portée  à  Tincandescence  par  un  courant, 
est  inclinée  d'un  angle  a  arbitraire  au  devant  d'un  photomètre  de 
Wild.  On  emploie  comme  source  de  comparaison  une  deuxième 
lame  de  platine  dans  une  position  invariable. 

Rappelons  que  le  photomètre  de  Wild  consiste  en  un  double 
prisme  qui  renvoie  les  rayons  émanés  des  deux  sources  dans  une 
direction  commune.  La  base  de  ces  prismes  est  recouverte  d'une 
lame  de  verre  dépoli.  Les  faisceaux  émergents,  juxtaposés,  tra- 
versent un  nicol,  puis  un  rhomboèdre  de  spath  d'épaisseur  telle  que 
le  faisceau  ordinaire  provenant  de  l'une  des  deux  sources  et  le  fais- 
ceau extraordinaire  de  l'autre  émergent  juxtaposés.  Une  lunette 
reçoit  ces  deux  faisceaux,  que  Ton  ramène  toujours  à  l'égalité  par 
une  rotation  convenable  du  nicol.  Si  les  lumières  à  comparer  sont 
dénuées  de  polarisation,  le  calcul  de  l'intensité  relative  se  fait  im- 
médiatement par  la  loi  de  Malus;  si  elles  sont  partiellement  pola- 
risées, le  calcul,  toujours  aisé,  devient  cependant  un  peu  plus 
complexe. 

D'après  les  recherches  d'Arago  (*),  la  lumière  émise  dans  la  di- 
rection normale  par  un  métal  poli  incandescent  est  dénuée  de  po- 
larisation; mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  la  lumière  émise 
dans  une  direction  oblique.  M.  Desains  (^)  trouva  qu'il  y  a,  dans  ce 
cas,  un  excès  de  lumière  polarisée  perpendiculairement  au  plan 
d'émission. 

On  peut  s'anVanchir  de  la  considération  de  Télat  de  polarisation 
de  la  lumière  à  étudier,  en  échangeant  la  position  relative  de  cette 
lumière  et  de  la  source  de  comparaison  par  rapport  au  photo- 
mètre: le  calcul  de  réduction  n'offre  aucune  difficulté. 


(')  Arago,  Œuvres  complètes,  t.  VII  de  la  traduction  allemande,  p.  335;  i.*^tk> 
(")  De8ai:<s,  Pogff,  Ann.,  t.  CXXVI,  p.  5ii;  i865. 
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Les  nombres  obtenus  par  Fauteur  vérifient  très  bien  la  loi  du 


cosinus  : 


Angles  d'émission  a.  0«.  10^  20".  30».  \0\  5(h.  GO».  70-.  80». 

observées..  looo  ()83  988  865  769  648  5o4  347  '79 

calculées...  1000  985  940  866  766  643  5oo  34^  174 

Différences o  —-2  — 2  — i  H-3  -*-5  H-4  h-5  -t-5 


Intensités 


L'excès  de  lumière  polarist^e  perpendiculairement  au  plan  d'in- 
cidence croît  rapidement  avec  l'obliquité.  Le  rapport  p  de  celte 
quantité  à  la  quantité  de  lumière  totale  présente  les  valeurs  sui- 
vantes : 


Angles 
d'émission  a. 


po. 


40-. 

50-. 

G0«. 

70-. 

80-. 

i3 

^9 

33 

71 

74 

Ces  valeurs  doivent  être  considérées  comme  approchées  par  dé- 
faut. Elles  ont  été  obtenues  sans  tenir  compte  de  l'elTet  des  lames 
de  verre  dépolies  du  photomètre. 


J.-J.  DALMËR.  —  Note  sur  les  lignes  spectrales  de  l'hydrogène, 

t.  XXV,  p.  80-87. 

D'après  l'auteur,  on  peut  représenter  assez  exactement  les  lon- 
gueurs d'onde  de  toutes  les  raies   spectrales  de  l'hydrogène  par 


les  termes  successifs  de  la  série  h  — -:  m  est  un  nombre  quel- 

m* — 4 

conque;  la  constante  h  a  pour  valeur  3fi4-^'io~^'  La  formule  s'ap- 
plique aux  raies  visibles,  ainsi  qu'aux  raies  ultra-violettes  obser- 
vées par  Huggins  dans  le  spectre  des  étoiles. 


\, 


10' 


Haies.  m. 

H,(C) i 

H?(F) i 

Ily 5 

Hj(/0 f) 

Hs 7 

H; 8 


observé  ('). 

calculé. 

656i,9 

6j6i,oo 

4860,87 

4860,00 

4340,5 

4339,28 

4101,66 

4100,62 

3971,^8 

3969,00 

3887,25 

3 888, 00 

(')  Moyenne  des  déterminations  de  Van  der  Wiliigen,  Angâtrum,  Mendenhall, 
Mascart,  Ditscheiner  pour  les  raies  visibles;  de  Vogel  et  de  Huggins  pour  les  raies 
stellaires  jusqu'à  m  =  11.  Au-delà,  les  nombres  observés  sont  ceux  de  Huggins- 
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X.io' 


Raies.  m. 

Hr, 9 

Hfj H) 

Ht II 

»   Il 

»  i3 

»  i4 

»   1 5 

M   i6 


observé. 

3834, oo 
3795,00 
3768,25 
3745,50 
3730,00 
3717,50 
3707 , 5o 
3699,00 


calculé. 

3834,35 
3796,87 
3769,61 
3749,10 
3733,30 
3720,90 
3711,00 
3702,90 


E.  LOMMEL.  Théorie  de  la  fluorescence,  t.  XXV,  p.  643-G55. 

En  1878,  M.  Lommcl  (*)a  développé  une  théorie  de  la  fluores- 
cence qu'il  complète  aujourd'hui  et  donl  voici  les  Irails  essentiels. 
La  fluorescence  a  pour  origine  l'absorption  exercée  par  la  matière 
pondérable  sur  les  vibrations  lumineuses.  Si  l'on  considère  une 
particule  de  matière  pondérable  comme  soumise  :  1°  à  une  force 
élastique  proportionnelle  à  l'écart  et  qui  tend  à  la  ramener  vers  sa 
position  d'équilibre;  2^  à  une  force  retardatrice,  analogue  à  un 
frottement  et  proportionnelle  à  la  vitesse  ;  3°  à  une  impulsion 
périodique  provenant  de  l'action  de  l'éther  lumineux  sur  la  molé- 
cule, l'équation  difl'ércnticlle  du  mouvement  vibratoire  de  cette 
molécule  pourra  se  mettre  sous  la  forme 


(I) 


\in'  '^''^^'wf  -^/>*^-^-/sin(^/-T-cp)=ro. 


Ot 


dt 


On  satisfait  à  cette  équation  en  posant 

a:  =  M  sin(5r/  -4-cp  —  a)  4-  Ne-*'  sin(r/  -^<{^), 


avec 


M=- 


/"sin  a 
ikq 


o.kq 


p^—q 


;.î  =  y;2_/,2; 


N  et  ^  sont  deux  constantes  arbitraires  dont  les  valeurs  demeure 
ront  invariables  aussi  longtemps  que  l'impulsion  périodique 

/sin(gr/-4-cp) 
n'éprouvera  pas  de  changements. 


(')  LoMMEL,  Wied,  Ann.,  t.  III,  p.  a5i;  1878. 
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Mais,  si  Ton  suppose  que  Tamplitude/et  la  phase  ^  éprouvent 
des  variations  subites,  N  et  i{^  éprouvent  des  variations  correspon- 
dantes. Comme  une  source  lumineuse  se  compose  d'un  très  grand 
nombre  de  points  vibrant  d'une  manière  indépendante  et  qui  af- 
fectent tous  la  molécule  matérielle  considérée,  la  vibration  du 
point  matériel  est  la  somme  d'une  infinité  de  termes  dans  lesquels 
Net'i  varient  de  toutes  les  manières  possibles.  Par  suite,  le  mou- 
vement est  stationnairCy  malgré  le  renouvellement  de  particules 
incandescentes  qui  constituent  la  source. 

Si  Ton  donne  à  la  période  q  une  valeur  invariable,  le  premier 
terme  de  la  valeur  de  x  représente  une  radiation  homogène^  de 
même  périodicité  que  la  lumière  incidente. 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  du  second  terme 

dans  lequel  N  et  'j^  ont  toutes  les  valeurs  possibles.  Par  un  calcul 
analogue  à  celui  que  M.  Gouj  (*)  a  récemment  développé  dans 
ce  Journal,  M.  Lommel  établit  qu'une  telle  radiation  est  décom- 
posable  par  le  prisme  en  un  spectre  continu  d'intensité  décrois- 
sante de  part  et  d'autre  de  la  vibration  principale  dont  la  période 

est  caractérisée  par /•  =^/?-  —  A*-.  Cette  vibration  principale  est 
plus  lente  que  celle  qui  correspond  au  maximum  d'absorption 
i^q  =/?).  Elle  peut  tomber  en  dehors  du  spectre  visible,  dans  la 
partie  infra-rouge,  ce  qui  explique  l'absence  apparente  de  fluores- 
cence d'un  grand  nombre  de  corps  absorbants. 

« 
K.  WESENDONCK.  —  Sur  la  fluorescence  du  rouge  de  naphtaline, 

t.  XXVI,  p.  521-527. 

On  se  souvient  que  la  loi  de  Slokes  a  donné  lieu,  il  y  a  quelques 
années,  à  une  discussion,  à  propos  d'observations  faites  par 
M.  Lommel,  sur  la  fluorescence  du  rouge  de  naphtaline  (2).  Quand 
on  excite  cette  substance  par  les  rayons  jaunes  de  la  lumière  so- 
laire, ou  même  de  la  lumière  du  sodium,  le  spectre  de  la  lumière 


(•)  Page  354  de  ce  Volume. 

(*)  Voir  Journal  de  Physique  y  i^  série,  t.  IV,  p.  98;  t.  VI,  p.  96  et  126;  t.  VII, 
p.  io3,  et  t.  VIII,  p.  108. 
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fluorescente  présente  une  bande  dans  le  vert,  de  longueur  d'onde 
inférieure  à  celle  de  la  lumière  excitatrice.  Par  de  nouvelles  expé- 
riences, M.  Wesendonck  cherche  à  démontrer  qu'il  est  impossible 
d'attribuer,  comme  le  veut  M.  Hagenbach  ('  ),  la  fluorescence  verte 
de  la  naphtaline  à  la  lumière  difi*use  qui  peut  accompagner  les 
rayons  jaunes  excitateurs. 

J.-B.  MESSERSCHMITT.  —   Étude  spectrophotométriquc  de  quelques  sensibili- 
sateurs photographiques,  t.  X\V,  p.  655-67). 

On  sait  que  certaines  matières  colorantes,  comme  par  exemple 
Téosine,  ajoutées  au  bromure  d'argent,  accroissent  sa  sensibilité 
dans  la  partie  rouge  du  spectre.  M.  Messerschmitt  a  étudié,  à 
l'aide  du  spectrophotomètre  de  Glan  modifié  par  M.  Vogel,  le 
spectre  d'absorption  de  ces  substances,  en  prenant  comme  source 
lumineuse  une  lampe  à  pétrole;  il  a  déterminé  en  même  temps  la 
portion  du  spectre  pour  laquelle  le  sensibilisateur  est  le  plus 
actif.  Voici  les  résultats  qu'il  a  obtenus  : 

1°  Certains  sensibilisateurs  colorés,  le  curcuma  par  exemple, 
présentent  une  absorption  progressivement  croissante  du  violet 
vers  le  rouge  ;  leur  action  sensibilisatrice  paraît  uniforme. 

2^  D'autres  substances  absorbent  d'une  manière  uniforme  une 
portion  étendue  du  spectre,  à  partir  du  violet;  elles  présentent  un 
maximum  de  sensibilité  dans  le  jaune  (diamldoazobenzol). 

3"  D'autres  encore,  et  c'est  le  cas  le  plus  général,  présentent 
une  bande  d'absorption  dans  le  spectre  et  un  maximum  de  sensi- 
bilité correspondant;  cependant  il  n'a  pas  été  possible  de  dé- 
montrer qu'il  y  a  réellement  coïncidence  entre  la  bande  d'absor- 
ption et  le  lieu  du  maximum  de  sensibilité.  On  a  reconnu  seulement 
(jue  la  bande  d'absorption  n'occupe  pas  une  position  invariable 
dans  le  spectre  ;  elle  se  déplace  vers  le  rouge  quand  on  augmente 
la  densité  du  milieu  auquel  on  a  ajouté  la  matière  colorante.  Ou 
peut  admettre,  mais  sans  preuve  expérimentale  bien  certaine,  que 
le  bromure  d'argent  déplace  la  bande  jusqu'à  la  faire  coïncider 
avec  le  lieu  du  maximum  de  sensibilité. 


(')  llAGENBAcn,  Wied.  Ann.,  t.  XVIIF,  p.  5'|;  i883. 
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Comme  conclusion,  M.  Messerschmill  estime  qu'à  Theure  pré- 
sente la  relation  entre  l'absorption  de  la  lumière  par  un  milieu  et 
l'action  dissociante  exercée  sur  les  sels  d'argeiït  ne  peut  être  con- 
sidérée comme  suffisamment  bien  établie. 

W.  WERNICKE.  —   Sur  les  changements  de  phase  produits  par  la  réflexion  et 
sur  le  plan  de  vibration  de  la  lumière  polarisée,  t.  XXV,  p.  3o3-'i3a. 

I.  L'intensité  I  de  la  lumière  réfléchie  par  une  lame  mince  d'un 
corps  isotrope  a  pour  expression 

(r-h  p)«  — 4'ïr?8in' Y-(^^cosa|-T-  A —  A'-f-  D) 

(1)  I 1 

(iH-  rp)*—  4'î^p  sin*  A(2C?cosai-+-  A  —  A' h-  D) 

Dans  cette  formule,  r  est  l'amplitude  de  la  lumière  réfléchie  à 
la  face  supérieure  de  la  lame,  en  prenant  pour  unité  l'amplitude  de 
la  lumière  incidente,  p  l'amplitude  de  la  lumière  réfléchie  à  la  face 
inférieure;  rf  l'épaisseur  de  la  lame,  \x  la  longueur  d'onde,  dans 
la  substance,  de  la  lumière  considérée,  ol^  l'angle  du  rayon  inté- 
rieur et  de  la  normale;  A,  A',  D  les  quantités  qui,  multipliées  par 

^>  donnent  la  différence  de  phase  introduite  par  la  réflexion  à  la 

première,  la  réflexion  à  la  deuxième  face  et  la  réfraction  à  la  pre- 
mière face  de  la  lame. 

Cette  expression  est  rigoureuse  et  générale,  elle  n'implique 
aucune  hypothèse  particulière. 

La  détermination  de  A,  A'  et  D  à  l'aide  des  constantes  optiques 
et  en  particulier  de  l'indice,  pour  les  diverses  sortes  de  lumière,  n'a 
pu  être  encore  réalisée  sans  le  secours  d'hypothèses  qui  ne  décou- 
lent pas  nécessairement  des  lois  de  la  Mécanique.  D'après  Fresnel, 
Cauchy  et  Green,  ces  trois  grandeurs  sont  nulles  pour  la  lumière 
polarisée  parallèlement  au  plan  d'incidence;  d'après  Neumann  et 
Mac-CuUagh,  elles  sont  nulles  pour  la  lumière  polarisée  perpendi- 
culairement au  plan  d'incidence;  d'autres  auteurs  ont  admis 
qu'elles  ne  sont  nulles  ni  dans  l'un  ni  dans  l'autre  cas.  M.  Wer- 
nicke  se  propose  de  décider  expérimentalement  entre  ces  affir- 
mations théoriques  contradictoires. 
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L'intensité  I  est  maximum  quand 

(2)  (arfcosai— A  —  A'-+- D)-^  =  çr, 

OÙ  q  est  un  nombre  entier  quelconque,  pair  quand  Tindice  de  la 
lame  est  plus  grand  ou  plus  petit  que  Tindice  des  deux  milieux 
qui  la  limitent,  impair  quand  il  est  compris  entre  les  indices  de  ces 
deux  milieux. 

Si  A  —  A'-r  D  est  nul,  on  tire  de  Téquation  (2) 

(3)  -Ld^'-Sh.. 

'  2  cosati 

Cette  relation  devrait  se  vérifier  pour  la  lumière  polarisée  paral- 
lèlement au  plan  d'incidence  suivant  Fresnel  et  Cauchy,  pour  la 
lumière  polarisée  perpendiculairement  d'après  Neumann  et  Mac- 
CuUagh.  Pour  décider  entre  les  deux  théories,  il  suffit  donc  de 
mesurer  q^  y^»  *i  pour  diverses  incidences,  et  de  calculer  les  va- 
leurs correspondantes  de  6^  par  la  formule  (3).  Si  A  —  A'-f-  D  =  o, 
on  devra  trouver  une  valeur  constante  de  d  et,  dans  le  cas  con- 
traire, des  valeurs  variables. 

II.  M.  Wernicke  dispose  la  lame  mince  sur  la  plate-forme  d'un 
goniomètre  et  dispose,  devant  la  lunette,  un  petit  prisme  à  vision 
directe,  devant  roculaire  un  prisme  de  Nicol.  Suivant  le  sens  dans 
lequel  on  tourne  ce  nicol,  la  lumière  reçue  par  l'œil  est  polarisée 
parallèlement  ou  perpendiculairement  au  plan  d'incidence.  Le 
spectre  fourni  par  le  prisme  à  vision  directe  est  sillonné  de  bandes 
sombres,  pour  le  centre  de  chacune  desquelles  I  est  minimum,  et 
la  relation  (2)  doit  être  vérifiée.  Si  l'on  substitue  à  la  relation  (2) 
la  relation  (3)  qui  suppose  A — A' -4- D  nul,  on  trouvera  des 
valeurs  de  d  conslanles,  quel  que  soit  a,,  si  la  relation  (3)  est  ap- 
plicable, cl  des  valeurs  variables  de  rfdans  le  cas  contraire. 

La  mesure  de  a,  se  déduit  de  la  mesure  de  l'angle  d'incidence  et 
de  celle  de  l'indice  de  réfraction  /i,  que  Ton  détermine  à  l'aide 
d'un  prisme  de  même  substance  que  la  lame,  pour  toutes  les 
valeurs  de  la  longueur  d'onde.  La  longueur  d'onde  correspondant 
au  centre  d'une  bande  s'obtient  à  l'aide  du  goniomètre,  en  repé- 
rant le  centre  de  la  bande  sur  les  raies  de  Fraunhofer  les  plus  voi- 
sines, à  l'aide  d'un  micromètre  adapté  à  la  lunette. 
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Des  expériences  réalisées  avec  des  lames  minces  de  verre,  de 
spath  fluor,  d'iodure  d'argent,  ont  donné  des  valeurs  de  d  indé- 
pendantes de  Vangle  d'incidence  pour  le  cas  de  la  lumière  po- 
larisée parallèlement  au  plan  d'incidence,  des  valeurs  de  d 
décroissantes  quand  rincidence  augmente,  pour  la  lumière 
polarisée  perpendiculairement. 

Pour  étendre  ces  résultats  à  des  corps  d'indice  plus  considérable 
et  doués  d'un  pouvoir  absorbant  marqué,  M.  Wernicke  a  d'abord 
eu  recours  à  l'oxydule  de  cuivre.  Cette  substance  peut  être  déposée 
en  couche  mince  sur  une  plaque  métallique,  par  l'élcctrolyse  d'une 
solution  alcaline  de  cuivre.  En  versant  au-dessus  du  dépôt  d'oxydule 
une  couche  d'une  dissolution  de  gélatine  pure  qu'on  laisse  solidi- 
fier, il  est  possible  d'enlever  le  dépôt  de  la  plaque  métallique  sous- 
jacentc  et  de  le  soumettre  aux  mêmes  essais  que  les  corps  précé- 
demment employés.  Malgré  la  grandeur  de  Tindice  de  réfraction 
(2,664  à  2,917  d'après  les  déterminations  de  M.  Wernicke, 
entre  X  =  686  et  X  =  488),  les  résultats  obtenus  sont  les  mêmes 
qu'avec  le  verre  et  le  spath  fluor;  les  difl'érences  de  phase  intro- 
duites par  la  réflexion  extérieure  ou  intérieure,  quels  que  soient 
les  milieux  transparents  extrêmes,  se  sont  toujours  montrées  nulles 
quand  la  lumière  est  polarisée  parallèlement  au  plan  d'incidence, 
mais  diflerentes  de  o  quand  elle  est  polarisée  perpendiculairement. 

Enfin  l'auteur  a  étudié  des  lames  minces  d'une  substance  qu'il 
nomme  sesquihydroxyde  de  plomb.  En  électrolysant  des  solu- 
tions de  plomb  convenables,  on  obtient  d'abord  un  dépôt  noir  de 
superhydroxyde  de  plomb,  substance  décrite  antérieurement  par 
M.  Wernicke  (*).  L'action  de  l'hydrogène  électrolytique  ramène 
cette  substance  à  l'état  de  sesquihydroxyde  jaune  rougeâtre,  doué 
d'un  pouvoir  absorbant  considérable  :  elle  se  comporte  comme 
tous  les  corps  précédents. 

On  peut  donc  conclure,  d'une  manière  générale,  que  la  ré- 
flexion intérieure  ou  extérieure  et  la  réfraction  par  les  corps 
isotropes  ne  sont  accompagnées  d'aucun  changement  de  phase 
appréciable  quand  la  lumière  est  polarisée  parallèlement  au 
plan   d'incidence,  mais  qu^il  y  a  un  changement  de  phase 


(')  Pogg.  Ann.j  t.  CXXXIX,  p.  iSa,  et  t.  CXLI,  p.  109;  1870-71. 
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quand  elle  est  polarisée  perpendiculairement  à  ce  plan.  Celle 
conclusion,  conforme  aux  théories  de  Fresnel  et  de  Cauchv,  esl 
en  désaccord  formel  avec  celles  de  Neumann  et  de  Mac-Cullagh. 

H.  KNOBLAUGIl.  —  Deux  nouvelles  mélhodcs  pour  trouver  l'angle  de  polarisa- 
lion  des  métaux,  t.  XXIV,  p.  a58-3G3. 

L'auleur  se  propose  de  déterminer  Tangle  de  polarisation  des 
métaux  pour  la  chaleur  obscure. 

Les  rayons  solaires  renvoyés  par  un  héliostat  dans  une  direction 
horizontale  constante  sont  polarisés  rcclilignement  à  45",  tombent 
sur  un  miroir  métallique  mobile  autour  d'un  axe  vertical,  puis  sur 
un  second  nicol  derrière  lequel  est  une  pile  thermo-électrique 
reliée  à  un  multiplicateur.  Pour  chaque  valeur  de  l'angle  d'inci- 
dence, on  mesure  les  déviations  du  multiplicateur  en  plaçant  suc- 
cessivement l'analyseur  dans  huit  azimuts  équidistants:  on  prend 
les  racines  carrées  des  intensités  mesurées  el  on  les  porte  dans  les 
directions  des  azimuts  correspondants.  La  ligne  qui  joint  les 
points  ainsi  obtenus  représente  l'ellipse  de  vibration  :  l'angle  de 
polarisation  correspond  au  minimum  d'excentricité  de  cette  ellipse 
qui  doit  en  même  temps  avoir  son  petit  axe  dans  le  plan  d'inci- 
dence. 

On  a  ainsi  obtenu  les  résultats  suivants  pour  l'angle  de  polari- 
sation r^r  relatif  aux  ravons  obscurs  : 


u  u 


Laitim 73*75  Bisinulli 7^»5o 

Or 76. 25  ralladium 79îOt> 

Ciulniiuin 7<S^5  Coball 79700 

Arsonio 7<»î-ï5  Cuivre 79î5o 

Arjii'nt 77»5o  Mêlai  tics  miroirs.  8o,o<> 

Nioko! 77î5o  IMalino 80, 5o 

Acier -7,50  Antimoine Si.  00 

Zino 77  j5^ 

Pour  la  llainme  du  sodium,  on  a  observé,  à  l'aide  du  compen- 
sateur do  Ixibinot,  les  angles  de  polarisation  suivants  ^y  : 
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o  o 

Laiton 66,00  Bismuth 7^)75 

Or 66y5o  Palladium 70, 5o 

Cadmium 70,00  Cobalt 7^j5o 

Arsenic 71 /*o  Cuivre 65, 00 

Argent 66, 5o  Métal  des  miroirs.  71, aS 

Nickel 70,00  Platine 73,75 

Acier 7ï»5o  Antimoine 76,25 

Zinc 74jOO 

Ces  angles  de  polarisation  sont  tous  plus  petits  que  ceux  qui  se 
rapportent  aux  rayons  infra-rouges;  Pindice  de  réfraction  n  étant 
défini  par  la  formule  de  Brewster  7z  =  tang(p,  on  voit  que  les 
métaux  étudiés  présentent  tous  la  dispersion  anomale. 


IV.  —  Électricité. 

E.  BUDDE.  —  Quantité  des  particules  électriques  élémentaires, 

t.  XXV,  p.  56j-563. 

Soit  RA  un  électroljte  décomposé  par  le  courant  en  deux 
corps  K  et  A  possédant  une  valence  égale  à  n  ;  soit  q  la  quantité 
d'électricité  positive  qui  est  amenée  au  cathode  par  chaque  atome 

de  K.  La  loi  de  Faraday  consiste  en  ce  que  -  est  une  constante, 
quels  que  soient  Télectroly te  et  le  courant  employé. 

M.  Budde  considère  la  quantité  d'électricité  -  comme  une  par- 
ticule électrique  élémentaire,  puisque  c'est,  dit-il,  la  plus  petite 
quantité  d'électricité  qui  puisse  être  mise  en  liberté  par  une  dé- 
composition chimique. 

Pour  calculer  celle  quantité-»  il  suffit  de  savoir  :  1**  quel  est 

Téquivalent  électrochimique  d'un  certain   électrolyte,   l'eau  par 
exemple  ;  2°  quel  est  le  nombre  absolu  de  molécules  contenues  dans 
l'unité  de  masse  de  cet  électrolvte. 
Soient  : 


h  l'intensité  électromagnétique  du  courant  qui  met  en  liberté  i"^*' 

d'hydrogène  par  seconde  ; 
vh  son  intensité  en  unités  électrostatiques^ 
N  le  nombre  de  molécules  d'hydrogène  dans  i"*',  et  par  suite  2N 

le  nombre  des  atomes. 
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La  quantité  d'électricité  positive  portée  par  aN  atomes  d'hy- 
drogène sera  —  et  par  suite  un  atome  en  portera  une  quantité 

En  prenant  pour  unités  le  milligramme,  le  millimètre  et  la  se- 
conde, on  a 

v=  3.io»«, 

h  =  957. 

Quant  à  N,  M.  Budde  adopte  la  valeur  14.  lo**,  donnée  par  la 
ihéorie  des  gaz.  Il  en  résulte 

E  =  o,oooooo5i. 


J.  ELSTER  ET  H.  GEITEL.  —  Multiplicateur  sensible,  t.  XXV,  p.  ii4-m5. 

C'est  une  machine  électrique  de  Thomson  à  écoulement  d'eau, 
dans  laquelle  l'un  des  cylindres  inducteurs  I  est  isolé  et  commu- 
nique, d'une  manière  permanente,  avec  le  pôle  positif  d'un  daniell 
dont  le  pôle  négatif  est  au  sol.  Le  récepteur  correspondant  R  com- 
munique, à  la  manière  ordinaire,  avec  le  second  inducteur  I'.  Le 
deuxième  récepteur  IV  devient  rapidement  susceptible  de  charger 
fortement  un  électroscope  à  feuilles  d'or  ou  d'entretenir  les  dé- 
charges d'une  bouteille  de  Lanc,  réglée  pour  une  distance  explo- 
sive très  faible. 


J.  ELSTEK  ET  n.  GEITEL.  —  Remarques  sur  les  phénomènes  électriques  dont  les 
nua^'cs  orageux  sont  le  siège,  t.  X\V,  p.  116-120.  —  Sur  le  dévcloppemment 
d'électricité  qui  accompagne  lu  chute  de  la  pluie,  p.  i2i-i3i. 

Les  auteurs  pensent  qu'on  doit  considérer  les  deux  couches  su- 
perposées de  nuages  qui  produisent  un  orage  comme  conslituaiU 
un  véritable  multiplicateur  électrique,  une  sorte  de  machine  de 
Thomson  à  écoulement  d'eau.  Il  suffit  qu'une  charge  1res  faible 
soit  communiquée  à  une  portion  de  Tun  des  .nuages,  par  exemple 
par  un  frottement  ou  par  reflet  de  l'électricité  atmosphérique  :  les 
deux  nuages  atteindront  bientôt  une  différence  de  potentiel  suffi- 
sante pour  donner  lieu  à  un  éclair. 
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H.  KAYSER.  —  Photographies  d'éclairs,  t.  X\V,  p.  i3i-i36. 

Les  premières  photographies  d'éclairs  paraissent  avoir  été  ob- 
tenues en  i883. 

L'appareil  photographique  étant  réglé  pour  Tinfini,  une  plaque 
sensible  peut  être  exposée  la  nuit,  vers  une  région  arbitraire  du 
ciel,  et  demeurer  en  expérience  pendant  un  temps  quelconque  : 
tous  les  éclairs  produits  dans  cette  région  seront  imprimés  sur  la 
plaque. 

Les  photographies  de  M.  Kayser  ont  été  obtenues  à  Berlin,  en 
juillet  1884.  Elles  montrent  un  grand  nombre  d'éclairs  ramifiés  et 
sous-ramifiés. 

L'auleur  appelle  particulièrement  l'attention  sur  un  éclair  formé 
de  quatre  traits  de  grosseur  diflerente,  parallèles  dans  toutes  leurs 
sinuosités,  de  largeur  et  d'éclat  décroissants  du  premier  au  qua- 
trième; M.  Kayser  pense  qu'il  faut  attribuer  cette  apparence  à  une 
décharge  oscillante  opérée  entre  un  nuage  et  le  sol.  L'éclair  paraît 
s'être  produit  à  35o"*  de  l'appareil;  en  admettant  cette  dislance, 
on  trouve,  d'après  les  dimensions  de  l'image,  que  l'éclair  avait  3oo'" 
de  long  et  que  le  trait  principal  occupait,  avec  son  aurcole,  une 
section  de  28*". 

Si  l'on  admet  que  le  canal  de  l'éclair  s'est  déplacé  avec  la 
vitesse  du  vent,  qui  était  d'environ  8'",  5  par  seconde,  les  durées 
écoulées  entre  les  décharges  successives  seraient  o", 36*2,  <>%o  j  1 
et  o',o*;4  •  ^^  décharge  totale  aurait  duré  moins  d'une  demi- 
seconde. 

L'auréole  du  trait  principal  présente  un  grand  nombre  de  stries 
parallèles  très  régulières,  dirigées  normalement  à  ce  trait  et  vers 
les  traits  secondaires.  M.  Kayser  ne  trouve  aucune  interprétation 
satisfaisante  de  cette  apparence  particulière. 

S.  V.  WRODLKWSKI.  —  Sur  lu  résistance  élecirique  du  cuivre  aux  très  basses 

tcmpdraUircs,  t.  WVI,  p.  27-31. 

Ce  travail  a  été  publié  postérieurement  au  Mémoire  de  MM.  Cail- 
letet  et  Bouty  (')  sur  la  résistance  des  métaux  aux  basses  tempé- 
ratures. 


(')  C.vLLhTLi  cl  UuLTY,  Compics  rencltis,  t.  C,  p.  1188. 

y.  de  Pliys,.  a«  «crie,  t.  V.  (Novembre  1886.)  ivi 
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Utilisant  les  grands  froids  produits  par  l'éthylène,  l'oxygène  et 
Tazote  liquides,  M.  von  Wroblewskî  a  pu  refroidir  jusqu'à  —  201® 
des  spirales  de  cuivre  recouvert  de  soie,  plongeant  directement 
dans  les  liquides  réfrigérants.  11  a  trouvé  que  la  résistance  du 
cuivre  décroît  plus  vite  que  la  température  absolue;  à  —  201^  elle 
ne  serait  plus  que  la  dixième  partie  environ  de  la  résistance  à  o^. 

C.-L.  WEBER.  —  Sur  la  conductibilité  électrique  et  le  coefGcient  de  température 

du  mercure  solide,  t.  \\\,  p.  34^~353. 

Ces  recherches,  publiées  postérieurement  au  travail  de  MM.  Cail- 
Ictet  et  Bouty  (*),  n'ont  été  poussées  que  jusqu'à  —  55°.  Elles  ont 
donné,  pour  la  résistance  du  mercure  solide,  supposé  ramené  à 
0°,  le  nombre 

^0  =  0,2799, 

en  prenant  pour  unité  la  résistance  du  mercure  liquide  à  o*'  ou, 
ce  qui  revient  au  même,  pour  sa  conductibilité  à  o**, 

Xo  =  3,572, 

on  prenant  pour  unité  la  conductibilité  du  mercure  à  o®. 

Le  coelïîcient  moyen  de  variation  de  la  résistance  du  mercure 
liquide  avec  la  lempéralure  de  o"  à  —  3o"  serait  0,000927;  celui 
du  mercure  solide,  o,oo4549-  Ce  dernier  nombre  doit  être  assez 
mal  déterminé  à  cause  du  faible  intervalle  de  température  d'oii  il 
est  déduit  :  il  en  est  de  même  des  valeurs  de  "ko  et  Sq  dont  le  calcul 
exige  la  connaissance  de  cet  élément. 


H.  JAHN.  —  La  loi  de  Joule  cst-ellc  rigoureusement  applicable  aux  électrolyles? 

t.  \XV,  p.  49-7'- 

Sur  le  travail  produit  par  le  courant  dans  la  décomposition  des  électrolytcs, 

p.  5 j3-53S. 

1.  Do  nombreux  travaux  avaient  déjà  établi  que  la  loi  de  Ohm 
est  rigoureusement  applicable  aux  électrolytes.  Les  expériences 
de  M.  Jahn  confirment,  une  fois  de  plus,  son  exactitude. 


(*)  Comptes  rentiuSf  t.  C,  p.  1188,  mai  iS8j. 
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La  méthode  employée  consiste  à  déterminer  :  i^  Tintensité  I  du 
courant  qui  traverse  un  voltamètre;  a^  la  différence  de  potentiel  V 
aux  deux  bornes  de  l'appareil  ;  3^  la  quantité  de  chaleur  Q  dégagée 
par  le  courant  dans  le  voltamètre.  On  se  place  dans  des  conditions 
où  la  polarisation  des  électrodes  est  négligeable.  Soit  r  la  résis- 
tance liquide;  le  quotient  r~  =  y- doit  être  constant,  quel  que 

soit  I,  et  sa  valeur  représente  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

On  mesure  Q  avec  le  calorimètre  de  glace  de  M.  Bunsen  ;  V  à 
l'aide  d'un  circuit  secondaire  comprenant  un  galvanomètre  à  long 
fil  et  dont  la  résistance  est  assez  grande  (200000  à  400000  unités 
Siemens  )  pour  que  la  fermeture  de  ce  circuit  ne  modifie  pas  l'in- 
tensité du  courant  principal  ;  enfin  I  est  donné  par  un  galvanomètre 
à  fil  court,  placé  dans  le  circuit  principal.  Les  deux  galvanomètres 
sont  tarés  à  l'aide  d'un  élément  normal,  de  manière  que  leurs  in- 
dications puissent  être  transformées  en  mesures  absolues. 

Des  expériences  préliminaires  ont  été  exécutées  en  remplaçant 
le  voltamètre  par  un  fil  de  platine  :  elles  ont  donné,  pour  l'équiva- 
lent mécanique,  la  valeur  43o^^™,  56.  La  méthode  se  trouvant  ainsi 
vérifiée,  on  a  employé  un  voltamètre  à  sulfate  de  cuivre  avec  élec- 
trodes de  cuivre,  un  voltamètre  à  sulfate  de  zinc  avec  électrodes 

de  zinc  et  vérifié  que  le  quotient  a=  ^présente  très  sensible- 
ment la  même  valeur  qu'avec  les  résistances  métalliques. 

II.  Si,  dans  le  voltamètre  à  sulfate  de  cuivre,  on  remplace  l'é- 
lectrode positive  de  cuivre  par  une  électrode  de  platine,  le  travail 
du  courant  dans  le  voltamètre  comprend,  outre  le  travail  calori- 
fique, le  travail  chimique  correspondant  à  la  décomposition  du 
sulfate  de  cuivre.  La  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  décom- 
poser un  équivalent  de  ce  sel  étant  connue,  on  peut  vérifier  que  la 
somme  de  la  chaleur  dégagée  dans  le  voltamètre  en  vertu  de  la  loi 
de  Joule  et  de  la  chaleur  équivalente  au  travail  chimique  repré- 
sente la  totalité  du  travail  électrique  IV  consommé  dans  le  vol- 
tamètre. Inversement  et  en  adoptant  pour  l'équivalent  mécanique 
de  la  chaleur  a  le  nombre  obtenu  avec  les  résistances  métalliques, 
on  peut  prendre  pour  inconnue  la  chaleur  nécessaire  pour  décom- 
poser un  équivalent  de  sel.  Les  expériences  réalisées  avec  le  sulfate 
de  cuivre,  le  sulfate   de  zinc  et  l'eau  acidulée   ont  donné,  pour 
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la  chaleur  chimique,  des  nombres  très  voisins  de  ceux  que 
M.  Thomsen  a  déterminés  directement;  cependant,  pour  le  sul- 
fate de  cuivre,  la  chaleur  calculée  se  trouve  de  -^  environ  plus 
forte  que  la  chaleur  observée. 


F.  RICHARZ.  —  Production  de  l'ozone,  du  bioxyde  d*hydrogéne  et  de  l'acide 
persulfurique  dans  rélcclrolysc  de  Tacide  sulfurique  étendu,  t.  XXIV,  p.  i^i- 
209. 

Le  dosage  de  l'ozone  a  été  opéré  par  le  déplacement  de  l'iode 
de  riodure  de  potassium;  l'iode  était  lui-même  titré  avec  l'hypo- 
sulfale  de  soude,  en  présence  de  l'amidon.  Réactions  : 

îiKl-4-Oî  =  aKO-h40-h'2l, 
2\a0,  Sî02-4-I  =  NaI-t-NaO,  S«0». 

Parmi  les  réactions  de  l'acide  persulfurique,  indiquées  par 
M.  Berlhelot,  M.  Richarz  s'arrête  à  celle  du  sulfate  de  fer 

4FcOSO^  -i-  S«0"  =  a(Fe»0»,3S0»); 

on  emploie  une  dissolution  de  sulfate  de  fer,  dont  on  estime  le 
titre  avant  et  après  l'opération,  à  l'aide  du  permanganate  de  po- 
tasse. L'eau  oxygénée  agissant  comme  l'acide  persulfurique  sur  le 
sulfate  de  fer,  celle-ci  doit  être  titrée  séparément  par  le  perman- 
ganate de  potasse,  dans  une  dissolution  étendue 

KO,  MnîO"  -^  51102  =  KO  -4-  aMnO  -r-  5110  -h  loO. 

La  plupart  des  expériences  ont  été  réalisées  avec  de  l'acide  sul- 
furique d'un  poids  spécifique  égal  à  1,209;  ^^^  électrodes  étaient 
formées  de  deux  fils  de  platine  tendus  verticalement  l'un  au-dessus 
de  l'autre  dans  un  tube  cylindrique  refroidi  dans  la  glace,  Télec- 
trode  positive  au-dessus  de  la  négative.  Avant  chaque  épreuve,  on 
amenait  au  rouge  Télectrode  positive  pour  en  dégager  toute  tract» 
de  gaz,  et  Ton  remplaçait  le  liquide  en  ayant  bien  soin  d'en  em- 
ployer toujours  la  même  quantité.  Grâce  à  ces  précautions,  on  a 
pu  obtenir  avec  quelque  certitude  les  résultats  suivants  : 

Au  degré  de  concentration  employé  il  ne  se  produit  pas  d'eau 
oxygénée  en  quantité  appréciable  et  la  quantité  d'ozone  est  tou- 
jours très  faible  par  rapport  à  celle  d'acide  persulfurique. 
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L'acide  persulfuriquc  formé  à  rélectrode  positive  est  partielle- 
ment réduit  à  Télectrode  négative.  La  quantité  M  de  cette  substance 
qui  existe  dans  la  liqueur  à  un  moment  donné  /  paraît  représentée 

par  la  formule 

M  =  A(i  — e-«'); 

elle  tend  donc  vers  un  certain  maximum  (|uand  la  durée  de  Texpé- 
rience  croît  indéfiniment. 

La  quantité  d'acide  persulfuriquc  produite  par  le  passage  d'une 
quantité  donnée  d'électricité  croît  avec  la  densité  du  courant, 
tant  que  Pélévation  de  température  que  ce  courant  produit  est  né- 
gligeable. La  quantité  d'ozone  croît  plus  rapidement  encore. 

Des  expériences  faites  avec  de  l'acide  sulfurique  à  divers  degrés 
de  concentration  établissent  que  l'eau  oxygénée  ne  commence  à 
apparaître  que  quand  l'acide  est  suffisamment  concentré  (60 
pour  100  d'acide);  on  en  obtient  le  plus  possible  avec  une  liqueur 
contenant  80  pour  100  d'acide.  Le  rapport  de  l'eau  oxygénée  à 
l'acide  persulfuriquc  croît  avec  la  concentration.  La  quantité 
d'ozone  paraît  plus  faible  dans  le  cas  des  liqueurs  concentrées. 
Tous  les  résultats  relatifs  à  l'ozone  sont  d'ailleurs  assez  incertains. 

Dans  toutes  les  expériences  on  constate  un  déficit  en  oxygène 
par  rapport  à  la  quantité  calculée  d'après  la  déviation  d'une  bous- 
sole des  tangentes  placée  dans  le  circuit.  Ce  déficit  dépend  de 
l'absorption  de  gaz  tonnant,  exercée  par  les  électrodes,  et  de  la 
réduction  de  l'acide  persulfuriquc.  Les  lois  en  paraissent  fort 
compliquées. 

A.  GOKEL.  —  Relaliun  de  rcffet  Pellier  à  l'effcl  ulile  des  élémcnls  galvaniques, 

t.  X\IV,  p.  GiS-fi^Q. 

L'objet  principal  de  ce  Mémoire  est  la  vérification  expérimen- 
tale de  la  théorie  de  Ilelmholtz,  bien  connue  des  lecteurs  de  ce 
Journal  (*).  On  sait  que,  si  la  chaleur  correspondant  aux  réactions 
chimiques  dont  un  élément  galvanique  est  le  siège  diffère  de  celle 
qui  est  utilisée  dans  le  circuit,  la  force  électromotrice  de  l'élément 
varie   avec  la  température,  et  la  quantité  de  chaleur  qu'il  faut 


(  ')  Helxboltz,  Journal  de  Physique,  [2],  t.  III,  p.  JgO.  Czapski,  t,  IV,  p.  678. 
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fournir  à  rélément  pour  mainteDir  sa  température  constante  pen- 
dant le  passage  de  la  quantité  d'électricité  e  a  pour  expression 

T  -T-de,  où  T  représente  la  température  absolue,  E  la  force  élec 

Iromotrice  de  Félémenl.  Celte  expression  coïncide  avec  celle  qui, 
d'après  Thomson,  représente  Teflet  Pellier,  et  dont  j'ai  autrefois 
vérifié  l'exactitude  (*)  pour  le  cas  des  forces  électromotrices  ther- 
mo-électriques au  contact  des  métaux  et  des  dissolutions  salines. 

Cela  posé,  M.  Gokel  mesure  les  forces  éleclromotrices  thermo- 
électriques  au  contact  des  métaux  et  des  liquides  par  un  procédé 
sensiblement  identique  à  celui  que  j'ai  employé  (^)\  il  détermine 
aussi  la  force  électromotrice  thermo-électrique  au  contact  de  deux 
liquides  et,  comme  la  force  électromotrice  thermo-électrique  au 
contact  des  métaux  est  négligeable  et  d'ailleurs  suffisamment 
connue,  il  est  en  mesure  de  calculer  la  force  électromotrice  ther- 
mo-électrique totale  d'un  élément,  d'où  il  déduit  reflet  Peltier  ré- 
sultant à  l'aide  de  la  formule  de  Thomson.  Il  en  compare  la 
valeur  à  la  difl'ércncc  de  la  chaleur  chimique  totale  et  delà  chaleur 
utilisée  ;  cette  diff*érence,  connue  sous  le  nom  de  chaleur  chimique 
secondaire,  est  fournie  par  les  recherches  de  M.  Braun  (')•  C'est 
d'ailleurs  à  l'instigation  et  sous  les  yeux  de  ce  savant  que  le  tra- 
vail de  M.  Gokel  a  été  entrepris. 

Les  Tableaux  suivants  résument  les  résultats  obtenus  : 

/,w_     .     ...  OE  Chaleur 

^^  ^  Ot  Effet  Pellicr.      secondaire. 

Zn^ZnAc  CuAc,  Cu — o,oooo25  -i-  0,60  -+-  3,6 

Zn,  ZnAc  PbAc,  Pb — o, 000444  -i-r2,oo  -T-19,0 

Zn,  ZnAc  CdAc,  Cd — 0,000190  -h  5, 00                  0,0 

GdjCdAc  PbAcjPb — 0,000275  -h  7,20  -f-18,7 

Cd,CdAc  GuAc,  Cu -+-0,000157  —  4>oo  -h  3,6 

Pb,  PbAc  CuAc,Cu -i-o,ooo385  — 10,26  — 14,0 

Zn,ZnSO^  CuSOS  Cu -+-o,oooo34  —  o,85                  0,0 

Zn,ZnP  Cdl*,  Cd — 0,000090  ■+■  2,40  ~f"  9>7 

Zn,  ZnBr^  CdBr*,  Cd — 0,000028  -+-0,73  -i-10,2 


(*)  BoLTY,  Journal  de  Physique,  [i],  t.  IX,  p.  3oG. 
(»)  Ibid.,  p.  229. 

(>)  Brals,  Wied.  Ann.,  l.  XVII,  p.  SgS;  i88a. 
(*)  Ac  signifie  acide  acétique. 
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Élémenls.  ^.  ^»'*"'" 

1,1  dt  Effet  Pcltier.        secondaire. 

Zn,  ZnCl*      AgCl,  Ag —0,000419  +11, 3o  -M2,2-i5,9 

Cd,CdCl«     AgCI,Ag -o,oooa52  -+-6,88             • 

Zn,ZnBr*      AgBr,  Ag —0,000273  -+-  7,9.8  -4-11,2 

Cd,CdBr«     AgBr,Ag —0,000171  -r-  4,56  -f-  3,i 

Zn,ZnP        AgI,Ag —0,000188  -f-  5,oo  -^7,1 

Zn,ZnGI»      Hg«Gl*,  Hg -f-o,oooii3  —2,90  -4i,6 

Cd,CdCl»      IIg«Cl*,Hg -r-o,oooio6  —2,80  — 44,i 

Cd,  CdBr»     HgïBr»,  Hg -4-0,000141  -3,76  —62,8 

Zn,ZnI*        Hg*I>,ng -+-o,ooo34i  —8,90  —45,8 

Cd,GdI«        Hg«I«,Hg -+-0,000297  —7,90  —53,5 

On  voit  qu'il  y  a  concordance  quant  au  signe  entre  la  valeur  de 
Teflct  Peltier  et  la  chaleur  secondaire  ;  mais  les  valeurs  numériques 
sont  très  différentes.  Le  plus  souvent,  la  chaleur  secondaire  est 
bien  supérieure  à  l'effet  Peltier.  C'est  ce  qui  paraît  aussi  résulter 
du  travail  de  M.  Czapski  (*  ). 

Je  serais  porté  à  croire  que,  dans  bien  des  cas,  le  désaccord 
tient  à  la  formation,  à  la  surface  des  électrodes,  de  couples  locaux 
dont  la  chaleur  se  dépense  sur  place  et  s'ajoute  à  la  chaleur  cor- 
respondant à  l'effet  Peltier  proprement  dit.  Ce  sujet  important 
appelle  évidemment  de  nouvelles  recherches. 

H.  LAMPRECIIT.  —  Sur  les  conducteurs  flexibles  soumis  à  des  actions  magné- 
tiques, t.  XXV,  p.  71-80. 

L'auteur  démontre  en  particulier  les  théorèmes  suivants  : 

La  courbe  que  forme  un  conducteur  flexible  sous  rinfluence 
d'un  pôle  de  solénoïde  est  la  figure  la  plus  courte  à  la  surface  d'un 
cône  circulaire  droit  dont  le  sommet  coïncide  avec  le  pôle. 

La  courbure  est  d'autant  plus  faible  que  les  points  de  la  courbe 
considérés  sont  plus  éloignés  du  pôle. 

Ed.  RIECKE.  —  Sur  la  rotation  électromagnétique  des  liquides, 

t.  XXV,  p.  496-511. 

M.  Rîecke  a  expérimenté  sur  le  sulfate  de  zinc  :  ce  liquide  for- 
mait une  couche  cylindrique  annulaire   plate  limitée  par  deux 

(»)  Journal  de  Physique,  [a],  t.  IV,  p.  678. 
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glaces  de  verre  et  deux  électrodes  de  zinc  cylindriques  et  concen- 
triques. Le  système  ainsi  constitué  étant  posé  au-dessus  du  pôle 
d'un  électro-aimant  vertical,  dès  qu'on  fermait  le  courant  à  travers 
le  liquide,  celui-ci  se  mettait  à  tourner;  des  parcelles  de  cire  à 
cacheter,  immergées  dans  sa  masse,  permettaient  de  constater  la  ro- 
tation et  de  mesurer  la  vitesse  angulaire  moyenne,  à  diverses  dis- 
tances de  l'axe,  quand  le  régime  permanent  était  établi. 

Les  valeurs  ainsi  obtenues  ont  été  comparées  aux  valeurs 
théoriques.  Pour  trouver  celles-ci,  M.  Riecke  écrit  les  équations 
ordinaires  de  l'Hydrodynamique,  dans  le  cas  où  le  frottement  in- 
lérieur  n'est  pas  négligeable,  et  il  y  remplace  les  composantes  de 
la  force  à  laquelle  se  trouve  soumis  un  élément  de  volume  par  leurs 
valeurs,  fournies  par  les  lois  de  rÉlcclrodynamique.  M.  Riecke 
suppose  de  plus  que  les  composantes  de  la  vitesse  sont  assez  faibles 
pour  qu'on  puisse  négliger  leurs  puissances  supérieures  à  i .  L'ac- 
cord général  de  la  théorie  et  de  l'expérience  est  satisfaisant  :  les 
irrégularités  des  nombres  observés  s'expliquent  suffisamment  par 
les  conditions  imparfaites  dans  lesquelles  les  mesures  de  vitesse 
doivent  être  elfecluées. 

K.  KITTLER.  —  Sur  la  mesure  de  Tintensité  des  courants,  t.  XXIV,  p.  ôgS-Gof). 

Le  procédé  de  M.  Kittlcr  consiste  essentiellement  à  faire  passer 
le  courant  dont  on  veut  connaître  Tinlensité  dans  un  fil  AB  assez 
gros  et  assez  long  :  r*  pour  no  pas  s'échaufiTer  sensiblement  parle 
])a5sage  du  courant  le  plus  intense;  2^  pour  présenter  à  ses  extré- 
mités une  différence  de  potentiel  suffisante,  même  avec  les  courants 
les  plus  faibles  que  Ton  compte  employer.  Une  dérivation  s'attache 
aux  extrémités  du  fil  A13;  elle  contient  un  rhéostat  et  un  galvano- 
mètre dont  on  mesure  la  déviation.  Dans  une  première  observa- 
lion,  le  circuit  principal  comprend  un  voltamètre  à  sulfate  de 
cuivre  et  une  résistance  variable,  que  Ton  règle  de  manière  à 
donner  au  courant,  dans  le  circuit  principal,  une  intensité  d'en- 
viron 1  ampère:  connaissantl'cquivalent  électrochimique  du  cuivre, 
0:1  calcule  en  valeur  absolue  l'intensité  I  de  ce  courant  principal. 

Le  courant  principal  se  dérive  en  donnant  naissance,  dans  le 
galvanomètre,  à  un  courant  d'intensité  i  beaucoup  plus  faible  et 
produit  une  déviation  a  que  Ton  mesure.  Si  maintenant  les  résis- 
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lances  des  diverses  branches  du  circuit  demeurent  invariables,  et 
que  le  courant  principal  prenne  une  intensité  F,  le  courant  qui 
traverse  le  galvanomètre  une  intensité  «',  on  observe  une  déviation 
a',  et  l'on  a 

.  .  i'        V        a' 

(i)  ...  =^  ,   —  -• 

On  connaît  I  en  valeur  absolue,  et  cette  équation  détermine  1'. 

On  peut  aussi  faire  varier  à  volonté  la  résistance  du  circuit  se- 
condaire, à  la  condition  de  connaître  la  somme  de  la  résistance  /* 
du  (11 AB  et  de  la  résistance  p  du  galvanomètre.  On  démontre  en 
effet  que,  si  les  résistances  prises  sur  le  rhéostat  du  circuit  secon- 
daire sont  respectivement  /'i  et  r^i  un  môme  courant  I  traversant 
le  circuit  principal  se  dérive  en  donnant  dans  le  circuit  secondaire 
des  courants  i^  et  /'a,  tels  que 

Quelque  faible  que  soit  la  résistance  r  prise  isolément,  la  résis- 
tance r  -r-  p  se  déterminera  sans  difficulté  par  les  procédés  ordi- 
naires. 

Il  n'y  a  lieu  de  faire  intervenir  une  correction  de  température 
que  dans  le  cas  où  les  résistances  comprises  dans  les  divers  circuits 
ne  sont  pas  toutes  de  même  espèce. 

D'après  M.  Kittler,  son  procédé,  applicable  industriellement,  se 
prête  à  la  mesure  d'intensités  variant  d'une  fraction  d'ampère  à 
loo  ampères. 

R.-W.  WILLSON.  —  Galvanomètre  sensible  dont  on  peut  mesurer  le  facteur 

de  réduction,  t.  XWI,  p.  \-\-o5. 

C'est  une  boussole  des  tangentes  à  suspension  excentrique  por- 
tant environ  cinq  mille  tours  de  fil  dans  une  gorge  rectangulaire. 
Le  plan  du  cadre  est  susceptible  de  glisser  parallèlement  à  lui- 
même,  de  telle  sorte  que  la  distance  du  centre  du  cadre  au  centre 
de  l'aimant  mobile  prenne  une  valeur  quelconque  assignée  d'avance. 
On  mesure,  par  la  méthode  de  la  réflexion,  la  déviation  de  l'aimant 
pour  la  position  centrale  de  la  bobine  (A  =  o)  et  pour  une  position 
excentrique  qu'il  convient  de  prendre  telle  que  À  soit  à  peu  près 
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égal  au  rayon  moyen  R  des  spires  multiplié  pari/-:  les  forces 

auxquelles  les  pôles  de  Taiguille  sont  soumis  dans  ces  deux  posi- 
tions sont  à  peu  près  comme  9  et  5  :  les  déviations  ^ 0  *^^  ?i  sont 
dans  le  même  rapport. 

Cela  posé^  admettons  d'abord  que  les  dimensions  de  la  gorge 
sont  très  petites  par  rapport  au  rayon  moyen  R  et  que  la  longueur 

de  Taiguille  est  aussi  négligeable.  La  mesure  du  rapport  -^  et  de  A 

suffit  à  déterminer  R,  qu^il  est  inutile  de  mesurer  directement. 
Connaissant  R  et  le  nombre  n  de  tours ,  on  calcule  sans  peine  le 
coefficient  de  la  boussole. 

Si  la  gorge  est  un  rectangle  de  hauteur  h  et  de  base  6,  et  si  Tai- 
guille  a  une  longueur  /,  Texpression  de  la  déviation  contient  :  i^  un 
facteur  i  4-  a  4-  ^  +. . . ,  où  a,  p,  . . .  contiennent  les  puissances 

croissantes  de  ^  et  de  ^;  2^  un  facteur  1  -+- y-h  8  -+-...,  où  y,  0,  ... 

contiennent  les  puissances  de  ^«  Voici  les  expressions  des  pre- 
miers termes  de  ces  deux  séries  : 


24VR*  P*    /  8V       9'       )     ' 


-i- [63R2AH4  A*— R«) -T- 3R»p«(5R*- 44  A«)]6^ } 
3    Ri_4A«,^ 


.  _  _45    8A^— i!>.A»R»-^R^ 

^  ~  '256  p8 

pî=  A«-r-R». 

Connaissant  bj  h  et  l^  on  pourra  encore  calculer  le  coefGcient  de 
Pinstrument. 

M.  Willson  estime  que  sa  boussole  permet  de  mesurer  en  va- 
leur absolue  des  courants  de  o^^PjOooi  avec  une  erreur  inférieure 
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A.  OBERBECK.  —  Phénomène  analogue  à  la  résonance  offert  par  les  oscillations 

électriques»  t.  XXVI|  p.  a4^3^3* 

Soit  un  circuit  formé  d'une  bobine  induite  dont  les  deux  extré- 
mités sont  en  relation  avec  les  armatures  d'un  condensateur.  Si 
l'on  développe  un  courant  induit  dans  la  bobine,  le  condensateur 
se  charge  d'abord,  se  décharge  ensuite  à  travers  la  bobine,  et,  par 
le  jeu  de  l'induction,  se  recharge  en  sens  contraire,  etc.,  ce  qui 
donne  des  oscillations  électriques  d'amplitude  rapidement  décrois- 
sante. Mais,  si  l'on  interrompt  et  qu'on  rétablisse  périodiquement 
le  courant  inducteur,  on  obtient  une  série  de  courants  induits  de 
sens  contraire,  dont  la  période  de  succession  peut  coïncider  avec 
celle  des  oscillations  électriques  dues  à  un  seul  courant  induit  ;  il 
est  clair  que  ces  oscillations  renforceront  alors  le  courant  induit 
périodique.  En  faisant  varier  le  nombre  des  interruptions  du  cou- 
rant inducteur,  on  obtiendra  donc  un  maximum  d'intensité  des 
courants  induits.  C'est  le  phénomène,  analogue  à  la  résonance, 
que  M.  Oberbeck  a  cherché  à  mettre  en  évidence. 

A  cet  effet,  il  emploie  un  interrupteur  automatique  dont  il  fait 
varier  à  volonté  la  période,  à  l'aide  d'une  lame  vibrante  de  lon- 
gueur variable,  et  il  observe  les  déviations  d'un  électrodjnamo- 
mètre  dont  les  deux  bobines  sont  parcourues  par  les  courants  in- 
duits. Il  constate  un  maximum  de  la  déviation  pour  une  longueur 
convenable  de  la  lame. 

Le  problème  est  susceptible  d'être  traité  théoriquement. 

Soient 

p  le  coeffîcient  de  self-induction  de  la  bobine; 

w  la  résistance  ; 

jf  l'intensité  du  courant; 

c  la  capacité  du  condensateur; 

V  la  différence  de  potentiel  de  ses  armatures  ; 

N  le  nombre  de  vibrations  de  la  lame  interruptrice. 

On  a,  en  posant 
et  en  admettant  que  la  force  électromotrice  résultante  s'exprime 
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par  le  premier  terme  de  la  série  de  Fourier, 

di  •«ri?  \  s  ^ 

p  -7-  -+-  wt  -r-  V  =  E  cos  A  f ,  t  =  c  -7-  • 

'^  dt  '  dt 

La  solution  de  ces  équations  est 

EcosrX/  — 0)      _  .___  Esin(Xr  — 0) 


c\ 


sJiM-'^f-'^        v/U-^O'--^^' 


tango  =  


La  déviation  que  le  courant  produit  dans  l'électrodynamomètre 
est  proportionnelle  à 

elle  est  maximum  pour 

pc 

On  a  alors  0  =  f'  >  c'est-à-dire  que  la  différence  de  phase  de  la 

force  éleclromotrice  d'induction  et  delà  différence  de  potentiel  des 

aimantations  est  écfale  à  -• 

^  2 


H.  COLLEY.  —   Nouvelles  méthodes  pour  observer  les  oscillations  électriques. 

applications,  t.  XWI,  p.  433-4^6. 

M.  Colley  observe  les  oscillations  électriques  dues  à  Textra-cou- 
rant,  dans  un  circuit  contenant,  outre  la  bobine  dans  laquelle  cet 
extra-courant  se  développe,  un  condensateur,  et  un  appareil 
pro])re  à  mettre  les  oscillalions  en  évidence. 

L'auteur  a  d'abord  essayé  l'emploi  d'un  téléphone  spécial,  de 
faible  résistance,  ou  d'un  téléphone  à  deux  bobines  :  Tune  induc- 
trice, contenue  dans  le  circuit  A  où  les  oscillations  se  produisent, 
l'autre  induite  et  dans  laquelle  sont  développés  les  courants  qui 
font  parler  le  téléphone.  En  modifiant  la  résistance  du  circuit  A, 
le  timbre  du  son  entendu  dans  le  téléphone  change  d'une  manière 
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très  sensible,  ce  qui  siifïît  à   démontrer  Texistence  des  oscilla- 
tions, mais  ne  permet  guère  de  déterminer  leur  période. 

M.  Colley  décrit  sous  le  nom  d^ ose i/lo mètres  deux  appareils 
qui  lui  ont  fourni  de  meilleurs  résultats  :  leur  principe  consiste  à 
combiner  le  mouvement  vertical  d'un  point  lumineux  produit  par 
une  cause  indépendante  avec  un  mouvement  horizontal,  synchrone 
des  oscillations  électriques  et  produit  par  elles. 

1.  Oscillomètre  à  miroir.  —  Le  point  lumineux  est  constitué 
par  un  trou  percé  près  du  bord  d'un  disque  opaque  éclairé  et  tour- 
nant d'un  mouvement  uniforme.  Les  rayons  issus  de  ce  trou  se  ré- 
fléchissent sur  un  miroir  mobile  et  sont  reçus  dans  une  lunette 
munie  d'un  micromètre.  Le  miroir,  extrêmement  léger,  est  sus- 
pendu verticalement  dans  l'intérieur  de  la  bobine  où  se  produisent 
les  extra-courants  ;  il  est  mobile  autour  d'un  axe  vertical,  constitué 
par  deux  fils  de  cocon  placés  sur  le  prolongement  l'un  de  l'autre, 
et  tendus  par  de  petits  ressorts.  Il  porte  sur  sa  face  postérieure 
un  très  petit  aimant,  qui  doit,  dans  sa  position  d'équilibre,  être 
aussi  exactement  que  possible  dans  le  plan  des  spires  de  la  bobine. 
Cet  aimant  est  soumis  à  l'action  des  oscillations  électriques  qui  ten- 
dent à  le  déplacer  alternativement  à  droite  et  à  gauche.  M.  Colley 
admet  que  ses  mouvements  sont  parfaitement  synchrones  des  oscil- 
lations électriques. 

Cela  posé,  la  ligne  décrite  par  le  point  lumineux  visible  dans  la 
lunette  sera  une  sorte  de  sinusoïde  autour  d'un  arc  de  cercle  qui, 
à  cause  de  la  petitesse  du  champ  du  miroir,  se  confond  avec  une 
droite  :  on  pourra  mesurer  au  micromètre  Tespacement  des  ondes 
de  la  sinusoïde  et  leurs  amplitudes,  d'où  l'on  déduira  la  période 
des  oscillations  électriques  et  leur  décn'meiit  logarithmique. 

Pour  que  ces  mesures  soient  possibles,  il  faut  que  le  phénomène 
lumineux  observé  soit  persistant:  il  faut  donc  que  les  extra-courants 
soient  répétés  périodiquement,  par  exemple  à  chaque  tour  du 
discpie  opacpie,  et  que  les  oscillations  correspondantes  occupent 
dans  le  champ  de  vision  une  place  invariable.  On  réalise  cette  con- 
dition en  chargeant  le  disque  tournant  d'opérer  lui-même  les  in- 
terruptions, par  des  procédés  (|u'il  est  facile  d'imaginer. 

2.  Oseillomètre  à  Jlamme  de  gaz.  —  Le  |)oint  lumineux  est 
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une  flamme  de  Kœnig,  observée  dans  un  miroir  tournant.  Les  oscil- 
lations électriques  produisent  la  contraction  et  la  dilatation  de  la 
capsule  manométriqne  par  leur  action  sur  un  très  léger  aimant 
annulaire  fixé  sur  l'une  des  faces  de  la  capsule  et  qui  se  trouve 
placé  entre  deux  électro-aimants  en  fer  à  cheval  parcourus  en  sens 
contraire  par  le  courant.  Celte  élégante  disposition  ne  parait  pas 
pouvoir  se  prêter  à  des  mesures  aussi  exactes  que  la  précédente  : 
elle  est  surtout  propre  à  démontrer  dans  un  cours  Texistcnce  des 
oscillations  électriques. 

K.  STRECKER.  —  Reproduction  de  Tanité  mercarielle  de  Siemens, 

t.  VXV,  p.  2Sa<i73  et  456-487. 

L'auteur  s'est  proposé  de  calculer,  d'après  leur  calibrage,  la  ré- 
sistance de  tubes  de  verre  remplis  de  mercure  et  de  construire,  au 
moyen  de  ces  tubes,  une  série  de  résistances  normales  en  fil  de 
maillechorty  avec  une  erreur  moindre  que  0,0001. 

La  marche  suivie  par  M.  Strecker  est  assez  analogue  à  celle 
qui  a  été  exposée  dans  ce  Recueil  par  MM.  Mascart,  de  Nerville  et 
Benoît  (  *  ):  nous  nous  dispenserons  d'entrer  dans  aucun  détail  à  ce 
sujet  et  nous  nous  bornerons  à  signaler  quelques-uns  des  résultats 
obtenus  par  M.  Strecker,  en  les  rapprochant  de  ceux  qui  ont  été 
trouvés  par  d'autres  expérimentateurs  : 

Cocflîcicnt 
de  variation  de  la  résistance 
du  mercure 
avec  la  tenip<5rature. 

10».  \'o\ 

188:2.   Siemens  et  Halske 0,000889  0,000908 

1883.   Lord  Rayleigli  et  M«'«  Sidgwick 0,000869  0 

188i.   L«*nz  et  Restzoiï o,ooo88i  0,000893 

Mascart,  de  ^c^villc  et  Benoît 0,000895  0,000906 

Strecker 0,000909  0,00091  § 


(')  Journal  de  Physùjue,  2*  série,  l.  Ill,  p.  a3o. 
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Valeurs  de  Tunit^é 

de 

l'Association  britannique 

en  ooloone  de  mercure 

de  i™'"^ 

et  en  unités  Siemens. 

Mercure.  Siemens. 

1882.   Lord  Rayleigh  et  M«"«  Sidgwick 1,04809  1,04860 

1881.   Roiti 1, 04839  1,04862 

Mascart,  de  Nerville  et  Benoit 1  ,o48jo  i  ,04847 

Slrecker i  ,04894  i  ,04877 


L.  LORENZ.  —  Mesure  absolue  de  la  résistance  de  colonnes  de  mercure 
dans  le  système  électromagnétique,  t.  XXV,  p.  i-3i. 

On  sait  que  la  méthode  proposée  par  M.  Lorenz  ('),  pour  la  dé- 
terminalion  de  l'ohm,  consiste  à  équilibrer  la  différence  de  poten- 
tiel ir  produite  par  un  courant  constant  i  dans  la  résistance  r  à 
mesurer,  par  la  force  électromotrice  e  induite  entre  le  centre  et  la 
circonférence  d'un  disque  métallique  tournant,  dans  un  champ 
magnétique  constant,  autour  d'un  axe  parallèle  aux  lignes  de  force 
du  champ.  Ce  champ  est  produit  par  une  bobine  de' dimensions 
connues  et  animée  par  un  courant  constant  :  l'axe  de  la  bobine 
coïncide  avec  celui  du  disque  métallique. 

Parmi  les  questions  secondaires  dont  M.  Lorenz  a  eu  à  s'occuper 
dans  ses  expériences,  nous  signalerons  rinducnce  possible  de  la 
capillarité  sur  la  résistance  du  mercure.  Par  défînition,  l'unité  de 
résistance  est  celle  d'une  colonne  de  mercure  de  i™"*i  de  section, 
et  il  n'est  nullement  évident  a  priori  que  les  résistances  de  co- 
lonnes liquides  de  même  longueur  varient  rigoureusement  en 
raison  inverse  de  leurs  sections  quand  celles-ci  descendent  au- 
dessous  d'une  certaine  limite.  M.  Lorenz  a  mesuré  directement  !a 
résistance  de  colonnes  de  mercure  non  capillaires,  et  les  a  com- 
parées à  celles  de  colonnes  capillaires  contenues  dans  des  tubes  cali- 
brés avec  le  plus  grand  soin  :  la  résistance  de  ceux-ci  pouvait  être 
calculée,  d'après  le  calibrage;  les  nombres  mesurés  sont  de  0,014 
pour  100  à  0,021  pour  100  plus  faibles  que  les  nombres  calculés. 


(')  LoREMZ,  Pogg.  Ann.,  t.  CXLIX,  p.  aSi;  1873. 
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Cette  diflTérence,  si  elle  est  réelle,  est  en  tout  cas  trop  faible  pour 
altérer  le  chiffre  des  millièmes,  que  I'od  est  convenu  de  conserver 
seul  dans  les  mesures  absolues  de  résistances. 

Les  expériences  de  M.  Lorenz  fixent  la  valeur  de  l'ohm  à 
loS'^^SgS;  ce  nombre  ne  diffère  pas  de  un  millième  de  la  valeur 
(lof)*^'")  adoptée  par  la  Conférence  internationale. 

F.  HIMSTEDT.  -  Évaluation  de  l'ohm,  t.  XXVI,  p.  547-575. 

La  méthode  employée  par  M.  Himstedt  est  fondée  sur  l'emploi 
de  rinduction  mutuelle  de  deux  circuits. 

Le  circuit  primaire  comprend,  outre  la  bobine  inductrice  A, 
deux  résistances  /•  et  îVq  placées  en  dérivation  Tune  sur  l'autre,  une 
pile  E  et  un  interrupteur  D|.  Le  circuit  secondaire  contient,  outre 
la  bobine  induite  B,  un  interrupteur  D2,  un  galvanomètre  et  une 
résistance  /^  =  r;  la  résistance  totale  de  ce  circuit  est 

ivi  —  ri  --  iVf 
cl  Ton  a  de  plus 

Si  Ton  iiUerronipt  le  circuit  principal  n  fois  par  seconde  tM 
qu'on  ri'gle  rinlerrupleur  D^  de  telle  sorte  que  les  courants  d'ou- 
verlurc  ou  de  fermeture  traversent  seuls  le  galvauomùlre,  la  dévia- 
lion  a,  de  celui-ci  sera  donnée  par 

nfV 
(1)  G  tangai  -  —    ; 

G  est  le  facteur  de  réduction  du  galvanomètre,  V  le  potenliel  des 
hobines  Tune  sur  Taulre. 

Si,  d'autre  part,  on  ferme  le  circuit  principal  d'une  manière  du- 
rable et  qu'on  y  remplace  la  résistance  (Vo  P«^r  le  circuit  secondaire 
d'où  Ton  aura  supprimé  la  résistance  Tj,  le  courant  prendra  dans 
la  boijine  inductrice  la  même  intensité  /que  préeédeninient,  et  l\)n 
alculera  la  déviation  a^  du  galvanomètre  par  la  formule 


c 


O  lan":a> = 
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De  (i)  cl  (2)  on  lirr 

tanga, 

Le  problème  de  la  mesure  absolue  d'une  résislance  se  trouve 
ramené  à  la  mesure  du  nombre  d'interruptions,  à  celle  de  deux 
déviations  et  au  calcul  du  potentiel  V. 

Si  la  bobine  A  est  un  solénoïde,  tel  que  son  rayon  et  les  dimen- 
sions de  la  bobine  induite  soient  négligeables  par  rapport  à  sa 
longueur,  que  de  plus  elle  ne  soit  revêtue  que  d'une  seule  couche 
de  (il,  on  a 

R  désigne  le  rayon  du  solénoïde,  A'  le  nombre  de  tours  de  fil  par 
unité  de  longueur,  b  le  nombre  total  de  tours  sur  la  bobine  B, 
enfin  'la  un  terme  correctif  qui  s'est  toujours  trouvé  inférieur  à 
o,o3,  et  qu'il  n'est  par  conséquent  utile  de  connaître  qu'avec  une 
approximation  médiocre.  On  calcule  ce  terme  par  les  formules 

'2a  =  2  fSi -f -^  (c«S,-+- rf^Sa)  1  ; 
il/.       ,.      3„.9!/*— ïi/'.s'H-nis» 


5      ^  90  p«  —  39T;pW*-4-9oop«/>--8/6  \ 

c  représente  la  largeur,  d  la  hauteur  de  la  section  des  spires  de 
la  bobine  B,  p  le  rayon  moyen  de  cette  bobine,  /  la  demi-longueur 
du  solénoïde. 

De  nombreuses  expériences  ont  été  réalisées  par  cette  méthode, 
en  prenant  pour  la  pile  E  des  éléments  Daniell,  des  éléments 
l^unsen  ou  une  pile  thermo-électrique.  Les  résistances  à  mesurer 
étaient  des  unités  Siemens  que  Ton  pouvait  grouper  de  manière  à 
avoir  i,  1  ou  2  U.  S.  L'auteur  admet  que  ces  unités  sont  égales 
entre  elles,  à  des  quantités  près  inférieures  à  l'erreur  que  compor- 
tent toutes  les  méthodes  de  détermination  de  l'ohm. 

J.  de  P/iys,,  a*  série,  t.  V.  (Novembre  1886.)  .i; 
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Il  trouve,  comme  résullat  mo^en,  que 

i.U.S  =  o'*",9|3>6    ^valeurs  extrêmes  0.94323  et  0,94380^. 

ou  que  l*ohm  correspond  à  la  résistance  d'une  colonne  de  mer- 
cure à  o®  de  i"*"**  de  section  et  de  io5^",-8  de  lon^. 

V.  v*>!«  LANG.  —  Mesure  de  la  force  électromolricc  de  Parc  électrique, 

t.  WVI,  p.  i45-i5o. 

Considérons  une  pile  d'un  nombre  pair  d'éléments  fermée  par 
une  résistance  interpolaire.  Il  y  a  sur  cette  résistance  un  point  B 
qui  est  au  même  potentiel  que  le  milieu  A  de  la  pile.  Cela  posé,  on 
peut  mesurer  la  résistance  comprise  entre  les  points  A  et  B  parles 
méthodes  ordinaires,  par  exemple  à  Taide  du  pont  de  Wheatstone. 
En  particulier,  si  entre  A  et  B  se  trouvent,  de  part  et  d'autre,  deux 
lampes  électriques  égales,  ce  qui  n'altère  pas  l'égalité  des  poten- 
tiels, on  pourra  mesurer  la  résistance  r  de  l'une  de  ces  lampes. 

M.  von  Lang  évalue  en  ampères,  au  moyen  d'une  boussole  des 
tangentes,  Tinlensité  i  du  courant  qui  traverse  le  circuit  formé  par 
la  pile  et  les  lampes.  11  supprime  ensuite  celles-ci  et  les  remplace 
par  deux  résistances  égales  qu'il  règle  de  manière  à  ramener  le 
courant  à  la  même  intensité  i  que  précédemment. 

Soit  /•'  la  valeur  que  possède  alors  Tune  des  résistances  :  la  force 
éieclromolrice  inverse  p,  développée  dans  l'arc  électrique,  équi- 
vaut à  une  résistance  /'  —  /•,  égale  à  la  différence  des  résistances 
apparente  et  effective;  elle  a  pour  valeur 


f  =  i(  r  —  r). 


M.  von  Lang  a  ainsi  trouvé  pour  une  lumière  électrique,  entre- 
tenue par  le  courant  de  58  éléments  Bunsen,  la  valeur 


e 


"l,.X»'ltJl 


3  xoit. 


qu'il  ne  cite  d'ailleurs  qu'à  titre  d'exemple  d'applications  de  la  mé- 
thodr. 


KDI.l'M».     -  Sur  la  résistance  au  passade  dans  Tare  élcrlriquc, 

t.  WVI,  p.  5iK-.V.f». 

Tout  \i'  niondr  est  aujourd'hui  d'accord  avec  AI.  Ediund  pour 
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admettre  que  la  résistance  offerte,  dans  un  circuit  où  Tintensité  { 
du  courant  est  constante,  par  des  arcs  électriques  de  longueur  dif- 
férente, peut  être  représentée  par 

r  =  a-\-  bl. 

Mais  les  opinions  diffèrent  en  ce  qui  concerne  la  signification 
de  la  constante  a.  Pour  les  uns,  elle  représente  une  résistance  au 
passage  dont  l'électrode  négative  (ou  une  région  de  l'arc  voisine  de 
l'électrode)  est  le  siège;  pour  d'autres,  il  n'y  a  pas  de  résistance  au 
passage  appréciable,  et  a  représente  non  une  résistance,  mais  une 
force  éleclromotrice.  M.  Edlund  (*)  a  trouvé  que,  dans  des  limites 
très  larges,  a  varie  en  raison  inverse  de  l'intensité  du  courant. 

La  chute  de  potentiel  ai  correspondante  est  donc  invariable  et 
peut  être  attribuée  à  une  force  électromotrice  constante.  Les  ex- 
périences de  M.  von  Lang  (2),  dont  on  vient  de  rendre  compte,  sont 
favorables  à  cette  opinion  ;  d'ailleurs  les  valeurs  de  la  force  élec- 
tromotrice de  Tare,  qui  se  déduisent  des  nombres  publiés  par  les 
divers  expérimentateurs, se trouventscnsiblementconstantes(35^""* 
à  4o^"***)  et  en  accord  avec  celle  que  M.  Edlund  avait  trouvée 
^^jTuitâ  g^  en  moyenne). 

Th.  HOMÉN.  —   Résistance  éJcclrique  de  l'air  raréfié,  t.  XXVI,  p.  55-8i. 

On  sait  que,  d'après  M.  Edlund  ('),  le  vide  parfait  est  bon  con- 
ducteur de  l'électricité  :  la  résistance  d'une  colonne  gazeuse  plus 
ou  moins  raréfiée  se  compose  de  deux  termes,  l'un  représentant  la 
résistance  proprement  dite  du  gaz,  qui  diminue  avec  la  pression, 
l'autre  une  résistance  au  passage  dont  la  surface  des  électrodes  est 
le  siège,  et  qui  varie  d'après  une  loi  entièrement  difl'érente  :  elle 
augmente  quand  la  densité  du  gaz  diminue  et  devient  assez  grande, 
aux  plus  faibles  pressions  que  l'on  sache  réaliser,  pour  avoir  pu 
causer  l'illusion  que  le  vide  est  isolant. 

M.  Homén,  élève  de  M.  Edlund,  a  réalisé  une  série  de  mesures 


(')  Pogg.  Ann.,  t.  CXXXI,  p.  586,  CXXXIII,  p.  353,  CXXXIV,  p.  a5o  et  33;, 
CXXXIX,  p.  354;  18G7-70. 
(')  Voir  ci-dessus,  p.  5/p. 
(')  Kdllnd,  Wicd.  Ann.f  l.  XV,  p.  ji'i;  1882. 
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de  la  résistance  de  colonnes  d'air  dont  il  pouvait  faire  varier  la 
longueur  et  la  pression.  A  cet  effet,  les  tiges  des  électrodes  passaient 
à  frottement  dans  un  espace  rempli  d'huile  de  ricin,  et  l'intérieur 
du  tube  était  en  communication  avec  une  pompe  à  mercure  de 
Tôpler.  Les  expériences  ont  confirmé  les  vues  de  M.  Eldlund  : 

i"  La  résistance  propre  de  l'air  est  sensiblement  indépendante 
de  la  section  du  tube  qui  le  contient;  elle  varie  à  peu  près  propor- 
tionnellement à  la  pression  et  cesse  d'être  mesurable  pour  des 
pressions  très  faibles. 

•>.**  La  résistance  aux  électrodes  croît  de  plus  en  plus  vite  à  me- 
sure que  la  pression  diminue  :  elle  devient  assez  forte  aux.  pres- 
sions les  plus  basses,  pour  empêcher  l'électricité  à  très  haute  ten- 
sion de  traverser  le  gaz. 

M.  Homén  ne  s'explique  pas  sur  le  siège  précis  de  la  résistance 
aux  électrodes  qui,  d'après  M.  Goldstein  (*),  réside  à  la  surface  de 
l'électrode  négative,  d'après  Hittorf  (=^)  dans  l'auréole  lumineuse 
qui  l'entoure,  enfin,  d'aprèsM.  Wiedcmann (' ), dansl'espace sombre 
qui  se  manifeste  aux  très  basses  pressions. 

K.  W'ESKNDONCK.  —  Modificalion  des  décharges  à  Iravcrs  les  gaz  au  voisinage 
d'une  lame  de  platine  inrandcsccnie,  l.  \\M,  p.  Si-io.'). 

Dans  ses  travaux  sur  les  comètes,  AL  Fayc  (*)  fut  conduit  à  pen- 
ser que  les  corps  incandescents  sont  doués  d'une  force  répulsive 
qu'il  crut  mettre  en  évidence  par  l'expérience  suivante  (*).  Une 
cloche,  pourvue  d'électrodes  sphériques,  était  scellée  sur  la  surface 
extérieure  d'une  pièce  métallique  en  forme  de  cône,  qui  se  termi- 
nait, à  l'intérieur  de  la  cloche,  par  une  ouverture  arrondie 
de  S^^  de  diamètre  sur  laquelle  était  soudée  une  feuille  de  platine. 
()uandon  ranTiaitTairau  point  de  produire  de  belles  stratifications, 
et  qu'on  échaufl'ail  la  laine  de  platine  à  l'aide  d'un  brûleur,  l'arc 


(')  (i(iLi)Mi;iN,  H'iccl.  Ann.,  l.  \\II,  p.  2«i«):  iS8i. 

(')  lIiTTORF,  Pogg.  Ann.,  l.  (AWVI,  p.  i;  iS^k). 

(')  K.  WiiiDEMANN,   Wied.  Ann.,  l.  \\,  j».  •;')();  iHS."). 

(  ')  l'AYK,  Comptes  rendus  de  r Académie  des  Sciences,  p.  Sç/i  el  960  :  i8u». 

(   )  1*'ayk,  Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes,  p.  -66^:  iH8.'>. 
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électrique  se  courbait  jusqu^à  venir  toucher  la  lame  de  platine; 
mais,  si  Ton  portait  celle-ci  au  rouge  sombre,  on  apercevait  sur  la 
plaque  un  espace  sombre  en  forme  de  coupe  de  o'^'",5  d\'*paisseur 
environ,  qui  traversait  les  stratifications  et  disparaissait  de  nouveau 
par  le  refroidissement.  M.  Fave  explique  Texpéricnce  en  admettant 
que  la  répulsion,  due  au  platine  incandescent,  produit  tout  autour 
un  espace,  vide  d'air,  que  la  décharge  ne  peut  traverser. 

M.  Wesendonck  répète  et  varie  l'expérience  de  M.  Fave.  La  lame 
de  platine  est  rendue  incandescente  soit  par  le  passage  d'un  courant, 
soit  à  Taide  d'un  brûleur  :  on  ne  peut  remarquer  aucune  différence 
entre  l'effet  des  deux  modes  d'échauffement.  La  forme  des  appareils, 
la  nature  du  gaz  traversé  par  la  décharge,  enfin  la  pression  onlétt» 
modifiées  d'une  expérience  à  Taulre  et  ont  fourni  des  apparences 
1res  variées  que  M.  Wesendonck  décrit  en  détail.  Toutes  ces  expé- 
riences s'expliquent,  soit  par  la  dilatation  du  gaz  au  voisinage  du 
platine  incandescent,  soil  par  la  dérivation  d'une  partie  de  la  dé- 
charge a  travers  la  lame  de  platine,  sans  qu'il  paraisse  nécessaire 
d'introduire  l'effet  de  la  répulsion  spéciale  imaginée  par  M.  Fave. 

De  WITT  BIUSTOL  HKACK.  —  Sur  lu  rotation  électromagnétique  du  plan 
de  polarisation  et  sur  <|uelqucs  cas  particuliers  de  la  réfraction,  t.  WVI, 
p.  S^G-Oo^. 

Les  recherches  expérimentales  de  M.  Brace  ont  pour  objet  de 
mettre  en  évidence,  dans  le  phénomène  de  la  rotation  électro-ma- 
gnétique du  plan  de  polarisation,  les  j)ropriélés  des  ravons  circu- 
laires inverses  que  Fresnel  invoque  pour  expliquer  le  pouvoir  ro- 
tatoire  du  quartz.  Le  Mémoire  comprend  une  partie  théorique  où 
sont  traités  quelques  cas  particuliers  de  la  réfraction  et  une  partie 
expérimentale  où  l'on  cherche  à  mettre  à  profit  les  résidtatsde  ces 
calculs. 

L  M.  Brace  établit  d'abord  les  conditions  pour  qu'un  ravon  in- 
cident donne,  dans  l'intérieur  d'une  substance  birélringenle,  deux 
rayons  réfractés  coïncidant  en  direction.  La  solution  de  celte  ques- 
tion, pour  les  cristaux  à  un  axe,  dépend  d'une  é([uation  du  hui- 
tième degré  qui  se  décompose  en  deux  facteurs  du  premier  degré 
et  un  facteur  du  sixième.  La  direction  de  Taxe  répond  évidem- 
ment à  la  question  :  dans  ce  cas  particulier,  les  deux  rayons  coïnci- 
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dant  en  direction  ont  aussi,  dans  le  cristal,  la  même  vitesse  de 
propagation  ;  mais  dans  le  cas  général  les  deux  rayons  se  propagent 
avec  des  vitesses  différentes. 

L'auteur  démontre  ensuite  quelques  propositions  presque  évi- 
dentes, relativement  aux  rayons  réfléchis  ou  réfractés  au  voisinage 
de  la  réflexion  totale. 

II.  Parmi  les  expériences  tentées  par  M.  Brace,  dans  des  condi- 
tions évidemment  très  défavorables  à  l'observation,  une  seule  a 
réussi  :  elle  est  tout  à  faltindépendante  des  calculs  développés  dans 
la  première  partie,  et  consiste  essentiellement  à  placer,  sur  le  trajet 
des  faisceaux  interférents  fournis  par  les  plaques  épaisses  de 
Jamin,  deux  canons  égaux  de  verre  de  Faraday  (les  deux  moitiés 
d'un  même  cylindre  coupé  par  un  plan  diamétral),  dont  l'un 
est  placé  dans  la  portion  la  plus  intense  du  cliamp  magnétique  d*un 
électro-aimant  de  Faraday,  l'autre  en  dehors  du  champ.  La  lumière 
du  sodium,  polarisée  par  un  nicol,  traverse  d'abord  une  lame  quart 
d'onde,  puis  un  collimateur,  enfin  est  reçue  sur  le  système  formé 
par  les  plaques  épaisses  et  les  canons  de  verre  :  on  observe  les 
franges  à  l'aide  d'un  micromètre.  Quand  on  intervertit  le  courant 
dans  l'électro-aimant,  on  mesure  un  déplacement  des  franges  égal 
à  c),  i355  de  l'intervalle  de  deux  franges  consécutives  :  le  rayon 
circulaire  (droit,  par  exemple),  fourni  par  le  nicol  et  le  quart  d'onde, 
se  propage  donc  dans  le  verre  avec  une  vitesse  différente  suivant  le 
sens  du  courant.  La  différence  des  vitesses  observée  dans  cette  expé- 
rience est  aussi  celle  de  deux  circulaires  inverses  sous  rinfluence 
du  champ  magnétique  employé  ;  elle  permet  de  calculer  la  rotation 
du  plan  de  polarisation,  ou  inversement.  L'expérience  directe  (en 
supprimant  le  quart  d'onde  et  par  l'emploi  d'un  polarimètre  à  pé- 
nombres) a  donné  une  rotation  de  4<)°-^-o',  correspondant  k  un  dé- 

placement  des  franges  de  '*wr^-  =  o,  i'iy^  au  lieu  de  o,  i355  :  l'ac- 
cord des  deux  modes  de  mesure  est  donc  tout  à  fait  satisfaisant. 


A.  KOKPSEL.  —  .Mesure  de  la  constante  de  la  rotation  électromagnétique  du 
plan  de  polarisation  de  la  lumière  du  sodium  dans  le  sulfure  de  carbone, 
t.  WVI,  p.  /|56-/|8o. 

L'auteur  mesure  la  rotation  produite  par  une  colonne  de  sulfure 
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de  carbone  placée  dans  le  champ  magnétique  cl  suivant  Taxe  d'une 
hobine  connue  :  Tinlensité  du  courant  qui  traverse  la  bobine  est 
délerniinoe  à  Taide  d'un  voltamètre  à  nilrale  d'argent. 

La  principale  difficulté  des  observations  tient  à  la  production  de 
stries  qui  troublent  le  champ  de  vision  sous  Tinduence  de  la 
moindre  variation  de  température  :  Fauteur  l'a  écartée  en  entourant 
le  tube  à  sulfure  de  carbone  d'un  tube  concentrique  où  circulait  un 
courant  d'eau. 

La  constante  de  Verdet  déterminée  par  ces  expériences  est 

a  =  o,o{i99i3'  it  0,0000078' 

à  la  température  de  18**.  D'après  lord  Ilayleigh  (*),  on  aurait 

a  =  o,  042002. 

L.  (iR.VKTZ.  —  Note  sur  la  grandeur  des  tourbillons  moléculaires  de  Maxwell 
et  sur  la  densilé  de  rélhcr  lumineux,  t.  \\V,  p.  iGS-i^a. 

En  combinant  la  théorie  des  tourbillons  moléculaires  de  Maxwell 
et  les  observations  de  M.  Kundt  sur  la  rotation  du  plan  de  polari- 
sation de  la  lumière  à  travers  le  fer,  le  nickel  et  le  cobalt  en  couches 
minces,  et  a  la  faveur  de  quehpies  hypothèses  plausibles  sur  des 
nombres  maldéterminés,  M.  Graetz  trouve  comme  limite  supérieure 
de  la  densité  de  l'éther  lumineux  le  nombre  9.  io~'*.  La  densité 
de  l'eau  est  prise  pour  unité. 

D'autre  part,  il  résulte  d'une  formule  de  Thomson  que5>  io~*'. 
On  peut  donc  admettre  approximativement  que  cette  densité  est 
voisine  de  io~'^. 

Si  l'air  suivait  exactement  la  loi  de  Mariotte,  il  posséderait  cette 
densité  à  une  hauteur  d'environ  33  milles  au-dessus  du  sol. 

E.  BouTv. 


(»)  Lord  IUtliiigii,  Proceexl.  0/  the  /forai  Society,  t.  WWH,  p.  i\fr,  1HS4. 
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HOTE  BELATIVE  A  L'OrFLUSHCE  DE  L'ÉLECTRISATIOH  SUE  LA  PBE88I0H 

DE  LA  VAPEUR  SATURÉE  ; 

Par  m.  h.  BLONDLOT. 

En  analysant,  dans  un  précédent  numéro  du  Journal  de  Phy- 
sique {^),  un  Mémoire  de  M.  E.  Warburg,  M.  Mathias  constate 
que,  d'après  moi,  la  pression  de  la  vapeur  saturée  est  diminuée 

par  Télectrisation  de  -•  27:A^,  tandis  que,  diaprés  M.  Warburg,  elle 

Test  de     _y  o.nh^  (X  désigne  le  poids  spécifique  de  la  vapeur,  y 

celle  du  liquide  et  h  la  densité  électrique  superficielle).  Cette 
légère  divergence  provient  simplement  de  ce  que  j'ai  considéré  \ 
comme  négligeable  devant  y.  Si  l'on  conserve  X  partout,  le  mode 
de  raisonnement  que  j'ai  employé  conduit  immédiatement  a  la 

valeur  \^  _<*  irJi^^  donnée  par  M.  Warburg. 
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(')    Voir  \)Hfio,  \i\-  «le  ce  \oliinie. 
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BEGHEaCIES  SUR  LES  DEHSITÉS  DES  GAZ  LlttUÉFIÉS 
ET  DE  LEURS  VAPEURS  SATURÉES  ; 

Par  mm.  L.  CAILLETET  et  E.  MATHIAS. 

Historique.  —  Plusieurs  physiciens,  et,  en  particulier.  Faraday, 
Thilorier,  Bussy  et  Andreeff  ont  étudié  les  densités  des  gaz 
liquéfiés. 

Les  difBcultés  qu'on  éprouve  à  manier  ces  liquides  sous  des 
pressions  aussi  élevées  n'ont  guère  permis  à  ces  auteurs  d'obtenir 
des  données  un  peu  précises.  Deux  méthodes  ont  surtout  été  em- 
ployées par  les  premiers  expérimentateurs  :  celle  des  flotteurs  de 
verre  (*)  et  celle  dans  laquelle  on  compare  les  volumes  du  gaz  et 
du  liquide  qui  lui  a  donné  naissance.  La  méthode  des  boules  de 
verre,  qui  a  été  surtout  employée  par  Faraday  en  1828,  n'est 
qu'approximative  et  donne  des  résultats  trop  grands  à  cause  de 
la  compression  des  boules. 

L'autre  mélhode  a  été  reprise  récemment  par  M.  Wroblewski  (^  ) 
et  appliquée  à  l'oxygène  et  à  l'azote  liquides. 

Une  méthode  tout  à  fait  inverse  et  dans  laquelle  on  mesure  le 
volume  qu'occupe  à  l'état  liquéfié  un  poids  connu  de  gaz  a  été  pro- 
posée par  M.  Ansdell  (');  cette  méthode,  rendue  très  pratique  par 
l'emploi  de  la  pompe  inventée  par  l'un  de  nous,  a  été  appliquée 
par  son  auteur  à  l'acide  chlorhydrique  et  à  l'acétylène  liquides  et 
a  été  reprise  depuis  par  M.  Bleekrode  dans  ses  recherches  sur  la 
réfraction  des  gaz  à  l'état  liquide  (^). 

Une  méthode  susceptible  de  précision  est  celle  qui  a  été  em- 
ployée par  Andreeff  (*)  et  qui  consiste  à  étudier  la  dilatation  du 
gaz  liquéfié  dans  un  vase  thermométrique;  mais  elle  exige  la  con- 
naissance préalable  de  la  densité  de  la  vapeur  saturée  qu'on  ne 
peut  calculer  d'après  les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac,  comme 


(»)  Fabadat,  Ann.  de  Chim.,  t.  XXIV,  i8i3,  dit  qu'il  est  redevable  de  lu  iin- 
thode  des  boules  à  M.  Davis  Guilbert. 
(')  Wroblewski,  Comptes  rendus,  t.  Cil,  p.  loio;  1886. 
(')  A?«8DELL,  Proc.  Roy.  Soc,  l.  X\X,  p.  117,  et  t.  XXIX,  p.  209;  1879. 
(•)  Bleekrode,  Journ.  de  Phys.,  l.  IV,  j*  série,  p.  109;  i885. 
(')  A?iDiÉEFF,  Ann.  de  Chim.,  3*  série,  t.  LVI,  p.  317;  1859, 

y.  de  Phys.,  a«  série,  t.  V.  (Décembre  1886.)  "8 
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le  faisait  Andréeff,  ce  qui  donne  des  résultats  trop  grands,  abso- 
lument inacceptables  pour  les  gaz  ayant  une  tension  de  vapeur 
considérable. 

D'autre  part,  la  densité  de  la  vapeur  d'eau  saturée  a  été  étudiée 
par  MM.  Fairbairn  et  Tate  (*  )  entre  -h  58<»  et  -+- 144». 

Malheureusement,  la  méthode  extrêmement  originale  de  ces 
physiciens  ne  semble  guère  applicable  au  cas  de  très  fortes  pres- 
sions. 

Depuis,  le  volume  spécifique  de  la  vapeur  saturée  du  gaz  chlor- 
hydrique  a  été  mesurée  à  différentes  températures  par  M.  Ans- 
dcll  (^)  par  une  méthode  qui  a  beaucoup  d'analogie  avec  celle 
que  nous  avons  employée. 

Enfin,  depuis  la  publication  de  notre  travail  ('),  M.  Â.  Perot  (*) 
a  publié  une  élégante  méthode  de  mesure  delà  densité  des  vapeurs 
saturées,  qu'il  a  appliquée  à  l'eau  et  àl'éther. 

Dans  les  recherches  que  nous  avons  entreprises  sur  les  densités 
des  gaz  liquéfiés  et  de  leurs  vapeurs  saturées,  nous  avons  opéré 
avec  des  appareils  d'une  grande  simplicité,  fabriqués  entièremenl 
en  verre  et  pouvant  résister  à  des  pressions  de  plusieurs  centaines 
d'atmosphères.  Nos  appareils  sont  disposés  de  telle  sorte  qu*une 
même  masse  de  gaz  peut,  sans  crainte  de  perte  ou  de  mélange, 
être  condensée  dans  le  tube  même  où  le  liquide  doit  être  étudié, 
et  cela  autant  de  fois  que  Texpérience  l'exige. 

I.  Densités  des  vapeurs  saturées.  —  Nous  nous  servons  pour 
mesurer  les  densités  des  vapeurs  saturées  d'un  tube  de  verre  épais 
(.Ao*  0  exactement  jaugé  et  soudé  à  un  réservoir  cylindrique 
d'environ  60",  ouvert  à  sa  partie  inférieure. 

On  a  rigoureusement  déterminé  le  volume  total  de  l'appareil, 
ainsi  que  la  valeur  d'une  de  ses  divisions.  Lorsqu'on  veut  opérer, 
on  fait  plusieurs  fois  le  vide  dans  l'appareil  au  moyen  d'une  pompe 
h  mercure,  en  établissant  chaque  fois  la  pression  par  l'inlroduc- 
lion  dans  le  réservoir  du  gaz  pur  el  sec  que  l'on  veut  étudier.  On 


(')  Philosophical  Trans.,  p.  188,  1860,  cl  Ann.  de  Chim.,  3'  série,  p.  a 49. 

{*)  .Vnsdell,  Proc.  ftoy.  Soc,  l.  X.W,  p.   117;  1879. 

(^)  (Iaillëtet  et  Matiiias,  Comptes  rendus,  t.  Cil;  3i  mai  188O. 

(«)  A.  I*EnoT,  Comptes  rendus,  t.  Cil;  1886. 
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e  enfin  la  pression  et  la  température  du  gaz,  afin  de  pouvoir 
calcnler  son  poids. 

Le  réservoir  est  vissé  sur  l'éprouvette  de  l'appareil  construit  par 
l'un  de  nous  pour  ses  recherches  sur  les  gaz. 


Le  tube  gradué  est  enveloppé  d'un  manchon  en  verre  qui  con- 
tient un  liquide  à  température  constante.  On  donne  alors  gra- 
duellement la  pression,  afin  d'obtenir  dans  le  tube  une  certaine 
quantité  de  gaz  liquéfié.  Après  s'être  assuré  que  la  température 
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est  parfaitement  fixe,  on  diminue  la  pression  avec  une  grande  len- 
teur, jusqu'à  ce  que  la  dernière  goutte  du  liquide  condensé  dispa- 
raisse. On  note  alors  la  température  ('),  ainsi  que  la  division  de 
la  p;radualion,  correspondant  à  la  hauteur  du  mercure.  Celle  dé- 
termination peut  être  faite  avec  une  grande  précision  au  moyen 
d'une  lunette. 

M.  Ansdell  obtenait  le  point  de  saturation  par  Tobservation 
d'un  manomètre  à  air  qui  cessait  de  monter  ou  de  descendre  par 
compression  ou  décompression  du  gaz  étudié.  Connaissant  le 
poids  du  gaz  saturé  et  son  volume,  il  est  facile  d'en  déduire  la 
densité. 

Nos  premières  recherches  ont  porté  sur  le  protoxyde  d'azotr, 
l'éthylène  et  l'acide  carbonique  (^). 

Protoxj  de  d^ azote.  —  Ce  gaz  a  été  préparé  avec  des  précau- 
tions spéciales,  afin  de  l'obtenir  sans  mélange  d'air;  deux  séries 
d'expériences  concordantes  faites  avec  des  échantillons  de  gaz  dif- 
férents s'étendent  de  —  28"  à  -h  34". 

Voici  les  nombres  que  nous  avons  obtenus: 


/. 


Observé. 


Calculé. 


A. 


-hSS^g 

0 , 265o 

0,2745 

-ho,oo95 

-1-32,8 

0 , 25oo 

0 , 256o 

-r-0,0060 

-4-3o,7 

0 , 2266 

0,2285 

-f-0,0019 

-h29,6 

0,2112 

0,2169 

4-0,0057 

-h28,o 

0,2023 

0,2019 

—0,0004 

-har>,9 

0,1936 

0,19^9 

—0,0007 

•25,4 

0,178^ 

0,1814 

-r-o,oo3a 

-23,4 

OjiGço 

0, 1681 

-  0,0009 

-i  20,7 

0,  i532 

0,1 532 

0,0000 

-^17,2 

0,1 36o 

o,i35i 

— 0,0009 

-m4,i 

0 , I 284 

0 , 1 22 1 

— o,ooG3 

-Hi3,5 

0, 1216 

0 , I 200 

— 0,0016 

-1-11,8 

0,1 140 

0,11 40 

0,0000 

-<-  9/^ 

0,1066 

(t,io48 

—0,0018 

(')  Nous  avons  pu,  grâce  à  l'obligeance  de  M.  Broch,  nous  servir,  pour  l<> 
mesures  des  températures,  d'un  excellent  thermomètre,  vérifié  au  Bureau  inter- 
national des  Poids  et  Mesures. 

(')  "Les  densités  sont  rapportées  à  l'eau  à  H-  j"- 
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Observé. 

Calcul*'. 

A. 

1» 

6,1 

0,0953 

0,0953 

0,0000 

4,o 

0,0909 

0,0894 

— o,ooi5 

1,5 

0,0785 

0,0762 

—0,0023 

4,o 

0,072a 

0  0709 

-0,001 3 

7,5 

o,o6Gi 

0,0643 

— 0,0018 

11,2 

o,o566 

o,o563 

— o,ooo3 

'21,5 

0,0461 

0,0442 

— 0,0019 

23,5 

0,04 1 3 

0,0422 

-1-0,0009 

•27,0 

0,0387 

o,o39«» 

-L  o,ooo3 

•28,0 

0,0378 

o,o383 

r-o,ooo5 

503 


Les  nombres  de  la  troisième  colohne  onl  été  caiculcs  au  moyen 
<lo  la  formule 


0  =  0, 5099  —  o , ()()3r> Il  —  0 » 07 1 1  v''3(> ", 4  —  tj 

qui  assimile  ia  courbe  des  vapeurs  saturées  à  un  arc  de  parabole 
et  qui  suppose  la  température  critique  du  protoxyde  d'azote  égale 

i«3r)«,/{  ("). 

A  cause  de  la  très  grande  variation  de  la  densité  au  voisinage  du 
point  critique,  cette  formule  empirique  ne  représente  convenable- 
ment les  nombres  fournis  par  rexpérience  qu'à  partir  de  îi°  ou 
3"  au-dessous  de  la  température  critique;  il  en  sera  de  même  pour 
toutes  les  formules  indiquées  dans  ce  travail. 

lithylène.  —  Nous  avons  expérimenté  sur  de  Téthylène  obli- 
geamment préparé  pour  nos  recherches  par  M.  Riban  ;  les  déter- 
minations s'étendent  de  — 30**  à  +8",  9,  température  que  nous 
n'avons  pu  dépasser  à  cause  du  point  critique  (^)  situé  dans  le 
voisinage  de  -+-  1  •;►/',  ainsi  que  l'un  de  nous  l'avait  précédemment 
montré. 

Deux  séries  d'expériences  ont  donné  les  densités  suivantes  : 

/.  Observé.  Calculé.  A. 


-^  8,9 

0, i5oo 

0, 1572 

i  0,0072 

-4-  8.0 

0,1400 

0 , I 400 

0,0000 

-T-  6, 1 

0, 1233 

0 , I 206 

— 0 , 0027 

(•)  D'après  M.  Rotli  (  Wicd.  Ann,y  t.  XI,  p.  i;  1881). 
(')  9", 2  d'après  MM.  Van  der  Waais  et  Bleekrodc. 
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/. 

Observé. 

Calculé. 

A. 

i-  /,5 

0,1127 

0,1098 

—0,0029 

h  3,6 

0,1 o33 

0,1045 

-+-0,0012 

H  3,3 

0,1004 

0, 1026 

-:-0,0022 

"h    2,8 

0,0923 

0 , 1 00 1 

-0,0078 

-o,5 

0,0860 

0,0862 

-1-0,0002 

2,0 

o,o83i 

0,0809 

— 0,0022 

-  5,o 

o,o;a7 

0 , 0720 

— 0,0007 

9ï5 

(>,o632 

0,061 1 

— 0,0021 

11,5 

o,o528 

0,0571 

-+-0,0043 

i6,o 

o,o5oi 

0,0493 

— o,oou8 

23,  o 

o,o389 

0 ,0398 

0,0009 

— 25,0 

o,o357 

0,0376 

-^-0,0019 

— 3o,o 

0,0329 

o,o327 

-0,0002 

Les  nombres  de  la  troisième  colonne  ont  été  calculés  au  moyen 
<le  la  l'orniiile  parabolique 

h  —  o,  1929  —  0,00188/  —  o,o346  ^9,2  —  /. 

Acide  carbonique,  —  Nous  avons  fait  avec  ce  gaz  préparé  à  di- 
verses reprises  neuf  séries  d'expériences,  toutes  très  concordantes, 
s'étendanl  dr  —  iio"  à  -f-  3o**,;>.,  dont  nous  extrayons  les  nombres 
ci-dessous  : 


f. 

Observé. 

Calculé. 

A. 

u 

i-3o,.;. 

o,35o7 

0 , 3629 

-f-0,OI22 

:-28,9 

o,3i 18 

«>,3226 

-0,0108 

h'i8,i 

o,3o44 

o,3o4o 

— o,oooi 

1-27,0 

0 , 2864 

0,2848 

— (,» ,  00 1 G 

r-26, 1 

0,2685 

0,2699 

-r  0,001  i 

^-26,0 

0,2543 

o,25|5 

-  0,0002 

t-23,7 

i»,2369 

0,2389 

-f-0,0020 

22,4 

0,2288 

0,2253 

— 0,00  3.» 

I  21  ,"i 

i),2i55 

0.2149 

OjOOoS 

>  «Oi/ 

0,201 4 

0 , 2008 

0 ,  ooo(> 

17,3 

o,i835 

0 , 1 823 

-0,0012 

-If),: 

0,1712 

0,171^ 

T-U.0002 

T  i3,G 

0,  i585 

0,1 580 

i-o,oooi 

+-11,8 

0,  i45i 

o,i485 

0 , oo3  i 

f-io,  I 

0,1414 

0 , 1 joo 

-0,0014 

.-  8,2 

0, i3o4 

0 , 1 3 1 1 

- -0,0007 

i    6,7 

0 , 1 223 

0, !24o 

■  0,0017 

GAZ  Ll 

QUÉFIÉS. 

/. 

Observé. 

Calculé. 

A. 

0 

0,1040 

0, io63 

-ho, 0028 

H-  0,5 

0,0983 

0, lOIO 

-hO,0O27 

-  1,4 

0,0953 

0,0949 

— 0,000 1 

—  5,0 

0 , o85o 

0,0841 

— 0,0009 

-12,0 

0,0692 

0 , 0680 

-0,0012 

—  16,0 

0,0696 

0,0396 

0,0000 

-21,8 

0 , 0626 

0,0498 

—0,0028 

-23,8 

0,0475 

0,0465 

— 0,0010 

-xi, 5 

o,o463 

0,0455 

— 0,0008 

-20,0 

0,041 4 

0,0434 

-!-0,0020 

-  '^7,9 

o,o382 

0,041 3 

-4-o,oo3i 

—29,8 

<),o35* 

o,o38j 

"ho,oo33 
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Les  nombres  de  la  iroisième  colonne  ont  été  calculés  au  mo\en 
de  la  formule  empirique 


0  =  o,5668  —  0,00426/  —  0,084  v^3i  —  '• 

II.  Densités  des  gaz  liquéfiés.  —  Notre  méthode  repose  sur 
le  principe  des  vases  communiquants  qui  a  été  appliqué  il  "^  a 
quelque  temps  à  la  mesure  rapide  de  la  densité  des  liquides  ordi- 
naires et  d'une  façon  si  heureuse  par  M.  L.  Amat  (*). 

L'appareil  que  nous  avons  construit  pour  ces  recherches  se 
compose  ifig»  5i)  d'un  réservoir  en  verre  soudé  à  un  tube  épais; 
ce  réservoir,  dont  le  volume  est  d'environ  600",  peut  être  fixé  nu 
moyen  d'un  ccrou  sur  une  jj^'ande  éprouvelle  en  acier  qui  ren- 
ferme du  mercure.  Un  tube  de  verre  en  forme  d'O,  formé  de  deux 
branches  parallèles  verticales,  d'environ  o"*,  5o  de  longueur  et  <le 
i"™,5  de  diamètre  intérieur,  est  soudé  au  réservoir  à  gaz  par  l'in- 
termédiaire d'un  tube  deux  fois  recourbé.  L'appareil,  entièrement 
en  verre,  a  été  essajé  à  200*'"*.  Les  deux  branches  parallèles  du 
tube  en  O  sont  divisées  en  millimètres  et  contiennent  une  certaine 
quantité  de  mercure. 

I-iOrsque  l'on  comprime  le  gaz  contenu  dans  le  réservoir  an 
moyen  de  la  pompe  de  notre  appareil  et  qu'eu  même  temps  on 
refroidit  une  des  branches  du  tube  divisé,  en  vertu  du  principe  tle 
la  paroi  froide,  une  certaine  quantité  de  liquide  vient  distiller  et 
déprime  le  mercure;  on  a  soin  de  condenser  aussi  un  peu  de  li- 


(')  L.  Amat,  Bulletin  de  la  Soc.  Chim.,  nouvelle  série,  l.  XLV,  p.  i8a;   iH8r». 
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quîde  dans  la  seconde  branche,  afin  de  n'avoir  pas  à  s'occuper  de. 
la  correction  de  la  capillarilé,  dont  les  effets  s'annulent,  les  voé- 
nis(jues  étant  les  mêmes  dans  les  deux  branches  verticales. 


Soient  h  la  diiTércncc  des  hauteurs  du  liquide  condensé  dauf 
les  deux  branches  cl  x  la  dcnsitti  de  ce  liquide. 

Soient  A'  et  8  la  dénivellatiou  du  mercure  et  sa  densité,  et  d  lu 
densité  de  la  vapeur  saturée  à  l";  on  a 

lix  =  hi-\-{h  —  li')d, 
d'où  l'on  lire  x. 
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On  voit  que  cet  appareil  nous  permet  d'opérer  toujours  avec  la 
même  masse  de  gaz  qu'il  nous  est  possible  de  faire  passer  à  l'état 
liquide  autant  de  Ibis  que  l'expérience  l'exige.        • 

Protoxyde  d'azote,  —  Nos  déterminations  s'étendent  de 
—  20",  6  à  +  24°. 


/. 

Observé. 

Calculé. 

A. 

0 

-+-a3,7 

0,698 

0,709 

-1-(),0I  1 

-haa,7 

0,7^9 

0,720 

-  0,009 

-Hi9,« 

0,758 

0,750 

—  0,008 

"  16,7 

0,791 

0,779 

-  0,012 

-14,5 

0,800 

0,796 

—0,004 

-+-i3,i 

0,809 

0,808 

—  0,001 

-hii,7 

0,810 

0,819 

-'  0,009 

-  9,0 

0,846 

0,839 

-0,007 

-.    6,6 

0,849 

0,856 

-f- 0,007 

"     1,4 

0,866 

0,889 

-h 0,023 

-    2, a 

0,912 

0,911 

—0 ,  00 1 

5,5 

0,9308 

0,9^94 

-0,0014 

-  7,3 

0,953 

0,939 

—0,014 

—  11,6 

0,9525 

0,9608 

"i-o,oo83 

-18,0 

0,981 

0,99^ 

-hO,Oll 

—  jio,6 

1 ,0026 

I ,0039 

-t-o,ooi3 

Les  nombres  de  la  troisième  colonne  ont  été  calculés  au  moyen 
de  la  formule  empirique 


0  =  0,342  H-  0,00166/  -f-  0,0922  /36'',  4  —  f' 

Elhylène.  —  Nous  n'avons  obtenu  avec  ce  gaz  liquéfié  qu'un 
pelit  nombre  de  mesures;  son  extrême  mobilité  gêne  beaucoup  les 
déterminations. 

M.  Bleekrode  (*)  a  mesuré  avant  nous,  par.  la  méthode  d'Ans- 
dell,  trois  densités  de  l'éthylène  liquide  à  -f-  8",  -f-  (V*  et  -f-  3".  Les 
résultats  qu'il  a  trouvés  sont  sensiblement  plus  forts  que  les  nôtres. 

On  se  rappelle  toutes  les  difficultés  que  Regnault  a  éprouvées 
en  étudiant  l'éthylène  :  nous  devons  faire  les  mêmes  réserves  que 
celles  formulées  par  Tillustre  physicien. 


^ 


(•)  Bleekaode,  Journ.  de  Phys.,  t.  IV,  a*  série,  p.  109;  i885. 
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/.  Densités. 

o 

— ai,o o,4i4 

•*  —  3,7 0,353 

--  4,3 0,332 

-r-    6,9. 0,3lO 

Avide  carbonique.  —   Nos  expériences  s'étendcnl  de  —  34"  à 
-^  :>.?.'.  Nous  îivons  trouvr  : 


/. 

Observe. 

Calculé. 

A. 

u 

H-  TX  y   À 

0,726 

0,727 

-}-0,00I 

»-^<»,î) 

0,75'; 

0,744 

— 0,011 

-i-»y«: 

"i77« 

o,758 

— 0,012 

1  fi ,  > 

0,788 

",79> 

+o,oo3 

^ij,9 

",79^ 

«,79<> 

0,000 

- 1 1  ,f» 

n,84o 

0,840 

0,000 

6, S 

0,868 

0,869 

H-OjOOl 

3,i 

0,87c» 

0,891 

-»-0,02I 

!,'> 

0,907 

0,904 

— o,oo3 

i.r, 

0,910 

0,920 

-T-0,OIO 

0,936 

*>,929 

—0,007 

—  8, VI 

0,955 

0.954 

—0,001 

M/» 

0,966 

",967 

-rO,OOI 

-li/) 

0,98:") 

0,980 

— o,oo5 

— •-'.'3,0 

'».9î)8 

1 ,010 

■-0,OI'Ji 

--'.»/i  ,<» 

1 ,016 

1 ,018 

-0,002 

— 'Jo,f» 

1 ,01  3 

1  ,o33 

-j^-OjOao 

-31, (. 

i,«»>7 

I  ,<»Î5 

— 0,012 

\a<  nombres  dr  la  Iroisiritic  colonne  ont  été  calculés  nn  movcii 
t\v.  la  formule  empirique 

fj  —  o.Jîo   t-  <»,oo35/  -;■  o.  ii>i  y'3i  —  /. 

On  sait  (|ue  M.  Sarrau  (  ';  a  pu  calculer,  au  naoyen  des  Tables 
<le  (jlausius^  les  volumes  spécifiques  de  Tacide  carbonique  à  IVlal 
li(|ui(lc  el  de  vapeur  saturée. 

Pour  C(unpan*r  nos  résultais  à  c(HI\  de  M.  Sarrau,  nous  avon< 
représenté  graphiquement  (y/i*".  '^)  les    densités,  en  prenant    les 


(')  S\HR.\i,  Comptes  rendus,  i.  CI,  p.  y^p,  gg'i  el   ii.'|5. 


températures  pi 
avons  mesuré  sur  la 
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bscisses  et  les  densités  pour  ordnDnées;  nous 
à  sept 


lurbe  les  ordonnées  correspi 


H^^I^^^^^^H 

S 

H^^^^hI^^I 

tempéfiiLures  équidislntitcs 
nombres  trouvés  par  M.  Sa 


i-dessou9  les 
tiiême  unité. 
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Enfin,'  les  troisièmes  lignes  représentent  les  densités  calculées 
par  les  formules  empiriques. 

—  'Uy.        — :>o*.       — lo".  o".  -t-io».        -4-20".        -h  V. 

Vapeur  saturée. 

Lu  sur  la  courbe o,o36o    o,o53o    0,0730    0,0990    o,i38      o,ao4      o,3^H 

D*après  M.  Sarrau 0,0378    o,o5a7    0,0786    0,0999    o,i386    0,1981    o,347> 

Calculé  par  la  formule.. .     o,o385    o,o52a    0,0718    0,0997    0,1879    o,ao35    o,355 

Liquide. 

Lu  sur  la  courbe 1  ,o3a      0,999      0,960      0,912      0,8.(2      0,751       o,53o 

D'après  M.  Sarrau 1,076       1,019      0,950      0,878      0,785      0,676      0,461 

Calculé  par  la  formule...     1  ,o33      0,997      o,9()i       0,911      0,847       0,754      o,55G 

Pour  la  densité  de  la  vapeur,  Taccord  est  très  satisfaisant.  Quant 
au  liquide,  à  raison  des  difficultés  qu'on  éprouve  en  opérant  à 
basse  température,  on  peut  dire  que,  au-dessous  de  zéro,  il  y  a 
concordance  entre  nos  nombres  et  ceux  de  M.  Sarrau.  Au-dessus 
de  zéro  nos  nombres  sont  plus  grands. 

En  résumé,  les  méthodes  que  nous  venons  de  décrire  peuvent 
être  appliquées  à  tous  les  gaz  dont  le  point  critique  est  plus  élevé 
que  la  température  de  congélation  du  mercure. 

Dans  la  construction  graphique  des  densités^  chaque  corps  donne 
deux  courbes  qui  semblent  se  raccorder  au  point  critique.  Si  Ton 
cherche  les  milieux  des  cordes  verticales,  on  trouve  qu^ils  sont  très 
sensiblement  sur  les  droites  peu  inclinées  sur  l'axe  des  ab- 
scisses. 

On  voit  donc  qu'au  point  critique  la  densité  du  liquide  esl 
égale  ù  celle  de  sa  vapeur;  de  là  un  moyen  pratique  de  déterminer 
graphiquement  la  densilé  au  point  critique  quand  on  connaît  la 
Irmpcrature  criti(}uc  :  on  trouve  ainsi  pour 

Acide  carbonique 0,46 

ProtoxYtlo  d'azote o,4i 

^  Éthylène o,u.i 

Enfin,  Texameii  des  courbes  montre  ce  qu'on  avait  déjà  signalé, 
c'est  que  la  dilatation  du  gaz  liquéfié  est  plus  grande  que  celle  du 
gaz  lui-môme  ('). 


(')   Ces   courbes   ne  rcpréscntenl   que   la   marche    du    phénomène;    pour   les 
nombres,  se  reporter  aux  Tableaux  contenus  dans  le  texte. 
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III.  Application  aux  chaleurs  latentes  de  vaporisation,  — r 
Les  quantités  que  nous  avons  mesurées,  la  densité  des  vapeurs 
saturées,  et  la  densité  des  gaz  liquéfiés  sous  la  pression  de  la  va- 
peur saturée,  permettent  le  calcul  de  la  chaleur  latente  de  vapori- 
sation, connaissant  la  variation  de  la  force  élastique  maximum  de 
la  vapeur. 

On  saity  en  effet,  que  Ton  a,  d'après  la  Thermodynamique,  la 
formule  suivante 

T  dp 


on 


L  est  la  chaleur  latente  de  vaporisation  à  /°; 

T  la  température  absolue,  ou  approximativement  278  -+-  t\ 

£  Téquivalent  mécanique  de  la  chaleur; 

u  le  volume  spécifique  du  liquide  à  r*; 

u'  le  volume  spécifique  de  la  vapeur  saturée  à  t°\ 

p  la  pression  due  à  la  tension  maximum  de  la  vapeur. 

On  a  effectué  le  calcul  pour  l'acide  carbonique  et  le  proloxyde 
d'azote,  en  se  servant  des  Tables  de  Regnault  pour  les  tensions 
maxima  des  vapeurs. 

Pour  simplifier,  on  a  calculé  la  dérivée  -j-  par  la  formule 

—  y 

10 

qui  est  très  approchée. 

u  et  u'  ont  été  formés  au  moyen  des  densités  lues  sur  les  courbes 
du  tracé  graphique. 

Toutes  les  quantités  sont  exprimées  dans  le  système  du  kilo- 
grammètre.  L'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  E  a  été  pris 
égal  à  ^'i^. 

Acide  carbonique.  —  Nous  ne  nous  sommes  pas  contentés  de 
calculer  la  chaleur  latente  de  vaporisation  d'après  les  nombres  que 
l'expérience  nous  a  fournis;  nous  l'avons  aussi  calculée  en  nous 

servant  des  nombres  de  M.  Sarrau  pour  w,  u'  cl  -^;  il  y  a,  comme 
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on  peut  le  conslater,  accord  entre  les  deux  séries  de  nombres  (*)  : 

D*aprés 
les  nombres  Calculé 

dp  lus  sur  D'après  par 

t.  1/.  u\  dt  la  courbe.    M.  Sarrau.  la  formula. 

"^^'••-     460         rb  "  "  O  O 

-4-3o...     i^J^  -|^        if)634,i6o        II, 6o  8,43  io,86 

-H25...  |-Jy  yL_  15495,861  ?6,89               )•  26,3 1 

H-20...  ylj  ^^  ii35 1,583  35,33  34,63  35, 3o 

H-i5...  yj-^j-  y^  i3-jio6,626  4^i4o              »  4^i'3 

-Hio...  ^  yjy  i>.o85,587  48,76  46,81  47,75 

■^  ^••-  giô  -Ht  >0997tOa8  5;, 25               »  52,55 

^-   •  vÎt  ii  9937,551  57,48  55,95  56,75 

—  5...  j^^  j«j  8923,737  00,19               »  60,45 

— 10...  yjj  J^  7962,109  62,38  62,87  63,76 

-i5...  -,4rô  ëiT»  7063,674  63,89               j»  66,64 

— 20...  ,oVo  Ti  6217,968  66, i5  68, i3  69,30 

—25...  î^  4^  5599,05  72,23                j»  7î»82 

— 3o. ..       »  M                   •  »  73.88  74»o6 

— 5o...       »  w                    »  »  81,81  80,67 

I^es  nombres  de  la  dernière  colonne  ont  été  calculés  au  moyen 
de  la  formule 

L«  =  118, 485(3i  —0  —  0,4707(31  -OS 

qui  représente  un  arc  d'ellipse  quand  les  températures  sonl  por- 
tées en  abscisses  et  les  chaleurs  latentes  en  ordonnées. 

Cette  formule,  représentant  aussi  bien  les  chaleurs  latentes  cal- 
culées par  les  nombres  de  M.  Sarrau  que  les  autres,  paraît  devoir 
donner  avec  exactitude  la  variation  de  la  chaleur  latente  de  vapo- 
risation. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  nombres  qu'elle  donne  perdraient  beau- 
coup de  leur  valeur  si  trois  expériences  de  Regnault(^),  malheureu- 
semenl  trop   rapprochées,   ne  permettaient  une  vérification  pré- 


(')Les  valeurs  de  u  cl  u'  du  Tableau  sonl  relatives  à  nos  expériences. 
M.  Sarrau  n'ayant  donné  qu'un  certain  nombre  de  valeurs  de  1/,  u'  et  /?,  nous 
avons  calculé  toutes  celles  qui  nous  manquaient  au  moyen  de  l'équation  caracté- 
ristique de  CO*  qu'il  a  publiée. 

(»)  Recnaclt,  Hclation  des  expériences  pour  déterminer,  etc.,  t.  111,  p.  gij. 
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cieuse  de  la  formule.  Les  nombres  fournis  par  Texpérience  cl  par 
la  formule  sont  comparés  dans  le  Tableau  suivant  : 

D*après  Par 

t.  RegnauU.        ta  foriuuir. 

o 

1 15,627  39)^3  4*i3> 

II 17,575  38,82  38, 80 

ni 16,751  39,41  39,90 

L^accord  est  aussi  satisfaisant  que  possible,  étant  données  les 
difficultés  queRegnault  a  rencontrées  dans  la  détermination  expé- 
rimentale de  ses  nombres. 

Protoxyde  d* azote.  —  Le  calcul  a  été  fait  comme  nous  l'avons 
indiqué;  le  Tableau  ci-joint  donne  les  résultats  de  ce  calcul,  ainsi 
que  les  données  qui  ont  servi  à  Teffectuer. 

Calculé 
dp  Chaleur 

/.  H.  U'. 


;  36,4. 

1 

410 

1 
410 

-4-35, 0. 

1  . 

480 

1 
340 

-f-3o,o. 

t 
610 

SIS 

-HVl5,0. 

t 
689 

1 

181 

-|-'J10,0. 

\  - 

747 

1 

iss 

!  i5,o. 

1 
793 

1 

U7 

-1-10,0. 

1 
814 

-ih 

■    5,0. 

1 
T6  9 

1 
93.5 

0,0. 

1 
i03 

1 
SU 

— 5,0. 

1 

I 
69 

— 10,0. 

1 
9iio 

1 
60 

iJjO. 

x 

968 

1 
Si 

'ÀO^O. 

t 
987 

1 
46 

— 'Ji5,o. 

M 

39 

— '{0,0. 

\> 

1 

dp 

Chaleur 

par 

dt' 

latente. 

la  formule. 

Ji 

i. 

kg 

0 

0 

0 

0 

I 5845, 36 

9,87 

i3,5i 

^-3, 

.6î 

i44^2,3u 

27,81 

28,37 

-f-o, 

,56 

i3i65,6o 

37,29 

37,16 

— 0, 

.13 

11972,39a 

43,25 

43,71 

-ho, 

.46 

10883,82 

48,80 

48,93 

-4-0, 

,i3 

9891,28 

53,08 

53,21 

-f-o, 

,i3 

8966,845 

56,65 

56,76 

-rO, 

II 

8126,004 

59, 5o 

59,7' 

-rO, 

21 

7356,1 3 

62 ,  20 

62, 16 

-0, 

.04 

6656,97.8 

64,25 

64 , 1  > 

— <>j 

10 

6008,780 

65, 04 

65, 7u 

-1-0, 

68 

5421,594 

66,00 

66,9  A 

-rO, 

02 

» 

» 

67,75 

v 

1 

» 

a 

68,24 

r 

Les  nombres  de   Tavant-dernière  colonne  onl   été  calculés  au 
moven  de  la  formule 

L*  =  i3i,75(36,4  — 0  —  0,928(36,4-    /)». 
Ces  nombres,  ainsi  que  ceux  calculés  par  la  formule  de  la  llkci- 
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modynamique  donnent  les  \a\euTs  probables  de  la  chaleorlalente 
de  vaporisation  du  protoxyde  d'azote.  Si  on  les  compare  à  celle 
de  l'acide  carbonique,  on  remarquera  facilement  qu'à  égale  dis- 
tance du  point  critique,  ÂzO  et  CO^  ont  sensiblement  la  même 
chaleur  latente  de  vaporisation. 

On  sait  d'ailleurs  que  ces  deux  corps  ont  des  propriétés  phy- 
siques extrêmement  voisines. 


8UB  ini  ■OUVSil!  HUIOMOPB  fOLAUSâlT; 
Pab  m.  h.  DUFET. 

Les  perfectionnements  apportés  dans  ces  dernières  années  au 
microscope  polarisant  ont  eu  surtout  pour  but  de  donner  plus  de 
champ  à  Finstrument;  mais  ces  nouveaux  appareils  deviennent 
par  là  môme  peu  propres  à  la  mesure  de  Tangle  des  axes  optiques. 
J'ai  cherché  à  réaliser  un  instrument  qui,  tout  en  produisant  avec 
une  perfection  suffisante  et  sur  de  petits  fragments  cristallins  les 
courbes  d'interférence,  permettrait  cependant  de  faire  la  mesure 
précise  de  l'angle  des  axes,  cl  ceci  pour  les  différentes  couleurs  du 
spectre. 

L'appareil  optique  procède  du  dispositif  adopté  par  M.  Bertrand. 
La  lame  cristalline  placée  en  G  {/ig-  j)  reçoit  un  faisceau  de 
lumière  convergente  polarisée  en  P.  Les  rayons  traversant  l'ob- 
jectif H  (objectif  n°  3  de  Nachet)  viennent  former  à  son  fovcr 
principal  l'image  réelle  des  courbes  isochromatiques.  Celles-ci 
sont  examinées  par  un  microscope  composé  de  Tobjectifl  (n**0  dr 
Nachet)  et  de  l'oculaire  à  réticule  /*;  en  A  se  trouve  l'analvseur. 
On  améliore  beaucoup  l'image  par  l'emploi  d'objectifs  de  micro- 
scope, dont  les  surfaces  focales  principales  sont  très  sensiblement 
planes,  au  lieu  de  lentilles  simples. 

La  mise  au  point  se  fait  par  le  déplacement  de  Tobjectif  F  et  sr 
complète  par  le  tirage  de  l'oculaire.  On  obtient  ainsi  des  courbes 
isochromatiques  parfaitement  nettes  et  des  hyperboles  bien  noires, 
permettant  un  pointe  rigoureux.  Le  champ  est  faible,  il  est  vrai; 
mais,  le  grossissement  total  n'étant  guère  plus  grand  que   i,  une 


MICIIOSCOPE  l'OLARiSANT. 
l'uLation  d'une  minute  de  la  plaque  cristalHnc  délcn 
cernent  sensible  des  franges. 

L'appareil  âervanl  à  faire  converger  les  rayous  sur  la  plaque  se 
i:ompose  d'un  objectif  de  microscope  E  précédé  d'un  nicol.  On 
l'éclairé  avec  de  la  lumière  blanche  nu  une  luniicre  monochrn- 
matîiinc,  telle  que  celle  de  la  soude. 


'""]"• 


emploie  un  spectroscope  ù  vision  directe.  Le  cullimaleur  I 
mobile  à  Taide  d'une  vis  micromc'trique  V  à  télé  munie  d'un 
tambour  divisé  T.  Après  avoir  traversé  le  prisme  C  et  la  lentille  /, 
les  rayons  viennent  former  un  spectre  réel  au  foyer  principal  de 
l'objectif  E;  donc,  lorsque  le  système  oculaire  est  disposé  de  ma- 
nière à  voir  nettement  les  franges,  c'est-à-dire  réglé  sur  riniïni,  il 
voit  nettement  le  spectre.  Les  franges  isochromatiques  se  pro- 
jettent donc  sur  le  spectre,  et,  en  faisant  mouvoir  la  vis  V,  on 
fait  passer  dans  le  champ  les  différentes  couleurs.  Une  graduation 
préliminaire  de  la  vis  micrométriquc,  faite  soit  à  l'aide  Je  la  lu- 
mière solaire,  soit  à  l'aide  de  lumières  de  réfraugibilité  connue, 
permet  de  savoir  â  quelle  longueur  d'onde  correspond  une  division 
donnée  du  tambour.  Les  mesures  se  font  ainsi  d'une  manière  con- 
tinue et  pour  une  région  de  La  plaque  toujours  lu  même.  Une  dis- 
persion de  quelques  minutes  dans  les  ases  optiques,  ne  produisant 
sur  les  hyperboles  que  des  colorations  très  incertaines,  se  mesure 
avec  la  plus  grande  facilité. 

Pour  la  mesure  des  angles,  l'appareil  procède  d'un  appareil  de 
M.  Von  Lang  pour  la  mesure  de  l'angle  des  axes  optiques.  L'axe 
supportant  la  plaque  cristalline  se  termine  en  haut  par  un  cercle 
complet  avec  deus  vernîers  à  180",  qui  permettent  par  conséquent 
de  réaliser  un  cenirage  satisfaisant.  Dans  l'appareil  que  j'ai  fait 
construire,  le  cercle  est  divisé  en  ^  de  degré,  et  le  vernier  donne  les 
J.  de  P/ijs.,  ■!■  iirie,  l.  V.  ( U&tailirt   iSSG.ï  .'Ici    ' 
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20*^  :  cette  précision  peut  sembler  exagérée,  mais  elle  permet  de  se 
servir  de  Tappareil  comme  goniomètre  de  WoUastoo.  Quant  au 
réglage  de  la  plaque  cristalline,  celle-ci  est  saisie  dans  une  pince 
et  occupe  le  centre  d^une  coquille  sphérique  glissant  sur  une  pièce 
de  même  forme  supportée  par  la  partie  fixe  de  Taxe;  on  règle 
ainsi  la  plaque  sans  la  faire  sortir  du  champ.  Deux  mouvements 
rectangulaires  permettent  de  placer  sur  l^axe  de  rotation  le  point 
de  la  plaque  que  Ton  désire  examiner. 

"Làfig.  a  représente  Tensemble  de  Tinstrument  à  Téchelle  de  \. 
Tout  l'appareil  tourne  autour  d'un  axe  vertical,  de  manière  à  re- 
trouver un  éclairement  convenable  quand  on  a  déplacé  le  colli- 
mateur. Une  petite  plate-forme  permet  de  faire  les  mesures  dans 
rhuile,  ou  de  placer  une  étuve  analogue  à  celles  des  microscopes 
de  M.  Des  Cloizeaux  ou  de  M.  Bertrand.  D'ailleurs  ces  dernières 
mesures  sont  très  facilitées  par  la  distance  notable  qu'on  peut 
laisser  entre  les  deux  objectifs  ;  on  voit  facilement  en  effet  que  la 
position  la  plus  favorable  pour  le  second  objectif  est  l'anneau 
oculaire  de  la  lunette  astronomique  formée  par  la  lentille  /  et 
Tobjectif  E. 

11  convient,  pour  l'usage  de  l'instrument,  d'employer  des 
plaques  un  peu  épaisses,  telles  que  celles  qui  sont  destinées  à  la 
pince  a  tourmalines;  dans  ces  conditions  et  avec  des  plaques  bien 
planes,  l'angle  des  axes  se  mesure  pour  toutes  les  couleurs  du 
spectre,  à  une  minute  près  environ. 

(lel  appareil  peut  servir  d'une  façon  très  commode  et  suffisam- 
ment précise  à  la  mesure  des  indices  de  réfraction  par  la  méthode 
(le  la  réflexion  totale.  On  supprime  pour  cela  l'appareil  spcclro- 
scopique  et  Ton  remplace  la  pince  par  une  pince  à  prismes,  re- 
présentée à  côté  de  l'appareil  dans  \^fig.  2,  à  une  échelle  un  peu 
plus  grande  (moitié  grandeur).  Elle  se  compose  de  deux  prisnie> 
de  90"  en  flinl  très  réfringent  (/ii>  =  1 ,767)  :  Tun  est  fixe;  l'autre, 
porté  par  la  branche  mobile  de  la  pince,  peut  basculer  autour 
d'un  axe  horizontal,  de  sorte  que  sous  l'action  du  ressort  une 
lame  à  faces  parallèles  est  toujours  saisie  exactement  par  les  deux 
prismes,  quelle  que  soit  son  épaisseur;  on  interpose  entre  la 
lame  et  le  prisme  lixe  un  liquide  de  mouillage  plus  réfringent  qiie 
la  lame  (naphtaline  hromée,  par  exemple). 

Se  plaçant  alors  en  (ace  d'une  bource  monochromatique,  comme 


MICROSCOPE  POLABISANT. 
la  lumière  de  la  soude  difTusée  par  un  verre  dépoli,  on  fait  tourner 
l'appareil  entier  et  le  prisme  seul  jusqu'à  ce  que  la  lumière,  ré- 
Elécbic  sur  la  face  hypoténuse  et  reçue  dans  la  tunelle,  le  soit 
sous  l'incidence  correspondant  à  la  réflexion  totale.  Reconimen- 
rant  la  mesure  de  l'autre  cAté,  l'angle  dont  le  prisme  s'est  déplacé 
[lar   rapport  au   cercle   permet  facilement  de   calculer  l'indice. 


Ceci  suppose  que  le  prisme  soit  bien  réglé,  ce  qui  peut  se  faire  à 
l'aide  d'une  mire  éloignée  que  l'on  vise  par  réflexion  sur  les  faces 
du  prisme.  On  évitera  un  réglage  trop  méticuleux  en  faisant  une 
mesure  comparalîve  avec  une  lame  de  quartz  perpendiculaire  à 
l'axe  et  une  lame  de  fluorine  dont  les  indices  sont  bien  connus. 
Quand  lu  plaque  est  bien  plane,  la  limite  des  rayons  réfléchis 
totalement  est  assez  nette  pour  pouvoir  se  pointer  à  i'  environ; 
or,   une  variation  de  i'  dans  l'angle   correspond  à    une  varialion 


À 
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de  l^indice  de  o,oooo65  pour  le  quartz  et  0,000082  pour  la  fluo- 
rine. On  voit  qu'avec  de  bonnes  plaques  on  peut  répondre 
du  résultat,  à  i  ou  2  unités  près  du  quatrième  ordre  décimal. 
Avec  l'angle  que  j'ai  adopté  pour  mes  prismes,  on  peut  aller 
diiïicilement  au  delà  de  l'indice  extraordinaire  du  quartz;  ceci 
suffit  pour  les  sels  cristallisés,  dont  l'étude  ni*intéressait  spé- 
cialement. Il  serait  facile  d'ailleurs,  en  modifiant  Tangle  des 
prismes,  d'employer  la  méthode  jusqu'à  la  limite  où  la  réflexion 
totale  cesse  d'être  applicable  (/i  =  i,^).  Ce  dernier  emploi  de 
rinslrument  procède  de  la  méthode  instituée  par  M.  Bertrand 
pour  la  mesure  des  indices  (*). 

De  même  que  la  lentille  demi-boule  de  M.  Bertrand  lui  permet 
(K;  mesurer  Tangle  intérieur  des  axes  optiques  quand  les  rayons 
ne  sortent  plus  dans  l'air,  de  même  on  peut  se  servir,  dans  ce  cas, 
de  la  pince  à  prismes  avec  interposition  d'un  liquide  convenable, 
(^e  procédé  est  bien  supérieur  à  l'emploi  du  bain  d'huile,  dont  la 
température  n*est  jamais  connue  exactement,  malgré  les  variations 
considérables  qu'un  changement  de  température  introduit,  dans 
w  cas,  dans  l'angle  apparent  des  axes  optiques. 

Enfin,  l'appareil  que  j'ai  fait  construire  peut  servir  très  facile- 
ment de  goniomètre  de  Wollaston  ]  le  microscope  dont  il  est  muni, 
ks  mouvements  variés  de  Taxe  supportant  le  cristal  en  permettent 
le  réglage  parfait.  Le  pointé  se  fait  soit  à  Tœil  comme  dans  le  go- 
niomètre do  Wollaslon,  soit  à  l'aide  delà  lunette  visant  sur  l'inlini 
constituée  par  le  microscope  à  double  objectif;  l'exactitude  esl  à 
peu  près  la  même  dans  les  deux  cas. 

l/appareil  a  été  construit  avec  beaucoup  de  soin  par  M.  Uu- 
crohîl. 


(')  Journal  de  Physique,  -a"  scric,  t.  V,  p.  iio. 
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I.  XVII  et  WIII,  1885. 


K.  FOSSATI.  —  Expérience  d'acousLiquc,  t.  WIT,  p.  aCi-afiS. 

On  peul  reconnaître  la  position  des  nœuds  et  des  ventres  dans 
un  tuyau  sonore  à  Faide  d^un  petit  microphone  que  Ton  abaisse  à 
volonté  dans  le  tuyau.  C»î  microphone  est  placé,  avec  un  téléphone, 
dans  le  circuit  d^une  pile  de  deux  éléments  Bunsen. 

Si  Ton  veut  faire  l'expérience  dans  un  cours  public,  on  supprime 
le  téléphone  et  Ton  porte  à  six  le  nombre  des  éléments  Bunsen  :  en 
employant  comme  tuyau  sonore  un  tube  de  verre,  on  aperçoit,  dans 
l'obscurité,  les  petites  étincelles  qui  partent  aux  extrémités  des 
charbons  du  microphone,  aussitôt  que  cet  appareil  entre  en  vibra- 
lion  :  le  microphone  s'illumine  aux  nœuds  et  s'éteint  aux  ventres. 

G.  LUVINI.  —  Sur  léUt  sph  roïdal,  t.  Wll,  p.  15-38. 

Après  un  historique  détaillé,  M.  Luvini  rapporte  une  série  d'ex- 
périences qu'il  a  réalisées  sur  l'eau  ordinaire  ou  distillée,  l'eau  de 
savon,  l'éther  et  Talcool. 

La  plus  intéressante  se  rapporte  à  la  température  des  gouttes 
liquides  dans  l'air  raréfié  :  en  abaissant  successivement  la  pression 
îi  4''*'0'""*  et  à  do"""*,  le  liquide  (toujours  à  l'état  sphéroïdal,  au 
voisinage  d'une  paroi  incandescente)  descend  à  des  températures 
voisines  de  83"  et  de  4o",  c'est-à-dire  aux  températures  auxquelles 
la  force  élastique  maximum  de  la  vapeur  est  égale  à  la  pression 
extérieure.  En  vase  clos,  la  température  du  liquide  sphéroïdal  s'élève 
au-dessus  de  la  température  normale  d'ébullition  sous  la  pression 
atmosphérique  (*). 


(')  iM.  Luvini  cite  l'expérience  suivante,  bien  connue  des  verriers  et  relalôe 
par  les  plus  anciens  auteurs  qui  ont  parlé  de  l'état  sphéroïdal  (Deslaivdes, 
Journal  de  Physique  de  Rozier^  1778;  Spall.i:«z.1!<i,  Viagge  aile  due  Sicilie  e  iti 
alcune  parti  delV  Apennino,  Pavia,  1793).  Si,  après  avoir  commencé  à  souffler 


570  IL  NUOVO  CIMENTO. 

M.  Luvini  a  pu  souffler,  sur  des  gouttes  sphéroïd aies,  des  bulles 
<rair  de  grand  diamètre  :  elles  paraissent  plus  persistantes  qu'elles 
ne  le  seraient  sur  le  même  liquide  dans  les  conditions  ordinaires; 
la  température  de  Tair,  à  leur  intérieur,  ne  dépasse  pas  celU» 
du  liquide. 

ll.VRTOLl  cl  STHACCIATI.  —Revision  de  quelques  mesures  calorimétrique 

fondamcotales,  t.  XVIII,  p.  97-106. 

Dans  celte  Note,  les  auteurs  exposent  un  projet  d'expériences 
ayant  pour  objet  principal  Tétudc  de  la  variation  de  la  chaleur  spé- 
cifique de  Teau  avec  la  température  et,  subsidiairement,  la  déter- 
mination de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  et  la  mesure  de 
la  clialeur  solaire.  Us  insistent  principalement  sur  la  nécessité  de 
n'employer  que  des  thermomètres  à  mercure  corrigés  par  leur 
comparaison  au  thermomètre  à  air,  et  montrent,  par  un  tableau  tirr 
de  leurs  expériences,  combien  grandes  sont  les  irrégularités  ré- 
sultant de  rinégale  dilatation  du  verre,  quand  on  néglige  cello 
(^comparaison. 


HVUTOLI  eL  STU\CCIATI.  —   Propriétés  physiques  des  hydrocarbures   C"IP-  • 

des  pétroles  de  i*onsylvanie,  t.  WIII,  p.  igS-siS. 

Sur  quelques  relations  établies  par  M.  de  Hcen  entre  la  dilatabilité  et  le  point 
d'ébullition  des  composés  appartenant  à  une  même  série  homologue,  p.  107-1 1 1 . 

Sur  la  dilatation  thermique  d'un  mélange  de  deux  liquides,  déduite  do  la  dilata- 
tion des  composants,  par  la  combinaison  d'une  formule  des  auteurs,  avec  une 
formule  de  M.  Pawlewski,  p.  iii-ii5. 

1.  Continuant  leurs  éludes  sur  les  pétroles  de  Pensylvanic  (  '  ). 
les  auteurs  obtiennent  les  résultats  généraux  suivants.  A  mesure 
que  le  poids  moléculaire  augmente: 


une  masse  de  verre  à  l'extrémité  de  sa  canne,  le  verrier  injecte  un  peu  d'eau  ou 
de  salive  dans  la  masse  et  ferme  la  canne  avec  le  pouce,  l'eau  se  réunit  en  un 
globule  bien  transparent  qui  diminue  peu  à  peu  de  diamètre  :  en  même  temps, 
la  masse  de  verre  se  gonfle  en  un  ballon  et  peut  atteindre  jusqu'à  2  ou  3  pieds 
de  diamètre  :  la  pression  de  la  vapeur  émise  dans  celte  expérience  est  donc  supé- 
rieure à  76o"". 

(•)  Voir  Journal  de  Physique,  [a],  t.  IV,  p.  559  et  56o. 
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I**  Les  coefficients  moyens  de  dilatation  de  o*'  à  3o**  et  de  o**  au 
point  d^ébullition  décroissent  régulièrement; 

'^•'  Les  volumes  moléculaires,  a  la  température  d'ébullition,  dif- 
fèrent de  ceux  que  Ton  calcule  par  la  règle  de  Kopp  \  à  chaque 
addition  de  CH'  correspondent  des  accroissements  inégaux  du 
volume  moléculaire;  les  différences  sont  nettement  supérieures 
aux  erreurs  d'observation  ; 

3®  Les  constantes  capillaires,  mesurées  à  la  température  ordi- 
naire, vont  en  croissant,  contrairement  à  une  règle  générale 
qu'avait  cru  pouvoir  énoncer  Wilhelmy  (  *  )  ; 

4"  Les  coefficients  de  frottement  à  la  température  de  vi**  à  23" 
croissent  régulièrement; 

5"  L'indice  de  réfraction,  mesuré  pour  la  raie  D,  c.roU  con- 
stamment et  régulièrement  ; 

6"  La  chaleur  spécifique  reste  sensiblement  constante; 

7"  Tous  les  hydrocarbures  considérés  sont  isolants  :  leurs  pou- 
voirs inducteurs  spécifiques  suivent  la  loi  de  Maxwell. 

IL  M.  de  Heen,  dans  son  Essai  de  Physique  comparée  (*), 
énonce  la  loi  empirique  suivante  :  si  l'on  considère  les  alcools  et 
leséthers  des  radicaux  mono-atomiques,  ainsi  que  les  homologues 
de  la  benzine,  le  produit  du  coefficient  de  dilatation  par  la  tem- 
pérature d'ébuUition  comptée  à  partir  de  —  ayS"  est  un  nombre 
sensiblement  constant  pour  les  liquides  d'une  même  série. 

MM.  Bartoli  et  Stracciati  essayent  l'application  de  cette  loi  aux 
hydrocarbures  extraits  des  pétroles  de  Pensylvanie.  En  employant 
pour  chaque  hydrocarbure  son  coefficient  moyen  de  dilatation 
entre  o"  et  la  température  d'ébuUition,  on  trouve  des  produits  lé- 
gèrement croissants.  Mais,  si  l'on  remplace  ce  coefficient  de  dilata- 
tion par  le  coefficient  K  de  la  formule  de  Mendeleeff 

D,  =  Do(i-KO, 
on  Irouvc  des  produits  rigoureusement  constants. 


(•)  Pogg.  Ann,,  t.  CXXf,  p.  44;  1865. 

(•)  Voir  Journal  de  Physique  [2],  t.  IV,  p.  56o. 


5^1  IL  NUOVO  CIMENTO. 

III.  Les  auleurs  ont  démontré  dans  uo  Mémoire  antérieur  que, 

pour  les  liquides  dont  la  dilatation  ne  présente  pas  de  singularité 

et  pour  les  températures  auxquelles  la  tension  de  vapeur  est  petite, 

on  a 

IITf  =  consi. 

Dans  celte  formule  H  est  le  coefficient  défini  par  la  relation 

et  Te  la  température  critique  absolue. 

D'autre  part,  M.  Pawlewski  (')  a  énoncé  cette  autre  loi,  vérifi«^e 
expérimentalement  par  M.  O.  Strauss  (*),  que 

a,  -f-  aj 

0  est  la  température  critique  d'un  mélange  dans  les  proportions  ai 
et  a2  de  deux  liquides  dont  les  températures  critiques  sont  T|  et  t^.. 
Ces  températures  sont  comptées  à  partir  du  zéro  absolu. 
Or,  d'a|)rès  MM.  Bartoli  et  Stracciati,  on  doit  avoir 

(2)  110  =  lliT|  —  IIi*:!  =  const., 
(l'on  Ton  lire,  en  combinant  cette  relation  avec  (i), 

(3)  11=.-?'^.^^ 

ai        aj 

h;  ^  îû 

Les  auteurs  appliquent  la  formule  (i^)  à  divers  mélanges  ci*liv- 
drure  de  caproyle  C°I1'*  etd'liydrure  de  palmilvle  C'*H**  extraits 
(les  pétroles  de  Pcnsylvanie  :  les  résultats  du  calcul  et  de  i'expr- 
rience  sont  suffisamment  d'accord. 

A.  lUCillI.  -     Description  d'un  nouveau  polarimèlrc,  t.  XVIII,  p.  24^25.'^. 

Il  est  formé  de  deux  niçois  très  voisins  N,  N',  dont  les  sections 
principales  sont  primilivemenl  parallèles^  mais  on  peut  incliner 


(')  P.\WLEWfcEi,  L'eber  die  kritischen  Temperaturen  flùssiger  Korpcr  {C/iem. 
Ber.,  t.  XV,  p.  46o;  1882. 

(»)  O.  Strac6S|  Beiblàtter,  l.  VI,  p.  282. 
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à  volonté  la  section  principale  de  N'  sur  celle  de  N  d'un  petit 
angle  a.  Dans  ces  conditions,  le  système  est  équivalent  au  nicol 
coupé  de  M.  Cornu,  à  cela  près  que,  les  deux,  niçois  ne  pouvant  se 
toucher,  il  est  nécessaire  d'avoir  recours  à  une  disposition  acces- 
soire pour  obtenir,''rigoureusement  juxtaposées  dans  le  champ  de 
vision,  les  deux  pénombres  à  comparer.  A  cet  effet,  M.  Righi  a 
recours  à  la  disposition  du  réfractomètre  inlerférentiel  de  M.  Fi- 
zeau  :  les  deux  niçois  sont  précédés  et  suivis  de  deux  couples  de 
lames  de  verre  épaisses  et  inclinées  en  sens  contraire  :  les  pre- 
mières écartent  le  faisceau  incident  en  deux  faisceaux  séparés  dont 
chacun  est  reçu  par  l'un  des  niçois;  les  dernières  juxtaposent  de 
nouveau  les  deux  faisceaux. 


T.   CVLZECCIlI-ONESTi.    -  Conductibilité  électrique  des  limailles  métalliques, 

t.  XVII,  p.  38-iQ. 

Un  tube  de  verre  contenant  une  limaille  est  placé  dans  un  cir- 
cuit voltaïque  ;  on  constate  que  sa  conductibilité  est  à  peu  près 
nulle;  mais,  si  l'on  vient  à  lancera  travers  le  tube  les  courants  in- 
duits d'une  bobine  de  Ruhmkorff,  la  limaille  acquiert  une  certaine 
conductibilité  qu'elle  conserve  ensuite,  mais  qui  disparait  peu  à 
peu  avec  le  temps.  La  valeiir  de  celte  conduclibilité  dépend  essen- 
lielleinent  de  l'arrangement  fortuit  des  particules  métalliques. 

TOSC.VNI.  —  Études  sur  le  travail  iutcnio  de  la  pile,  t.  XVIII,  p.  i83-ir)o. 

DémonsI ration  expérimentale  des  lois  empiriques  suivantes  : 

Si,  dan*i  iin  élément  de  pile,  les  deux  surfaces  du  zinc  sont 
actives,  le  contingent  que  chacune  d'elles  apporte  à  l'action  géné- 
rale utile  est  en  raison  inverse  du  carré  de  leur  distance  au  cenirr 
(le  l'électrode  inactive  (charbon,  platine). 

Quel  que  soit  le  nombre  des  surfaces  de  zinc  en  communication 
métallique  dans  un  élément,  et  quelles  que  soient  leurs  distances 
à  l'électrode  inactive,  chacune  de  ces  surfaces  concourt  à  l'action 
générale  utile  très  approximativement  en  raison  inverse  du  carré 
de  sa  distance  à  celte  électrode. 
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A.  NACCARI  et  G.  GUGLIELMO.  —  Sur  réchauiïemeot  des  électrodes  dans  l'air 

très  rarcGé,  t.  XVII,  p.  i-ii. 

Les  résultats  obtenus  dans  ce  nouveau  travail  confirment  d'un<* 
manière  générale  ceux  qui  ont  déjà  été  consignés  dans  ce  Re- 
cueil (*).  A.  mesure  que  la  pression  diminue,  réchauffement  n  de 
rélcclrode  négative  rapporté  à  l'unité  de  courant  devient  de  plus 
en  plus  fort  :  son  rapport  à  réchauffement  p  de  l'électrode  posi- 
tive croît  jusqu'à  devenir  égal  à  loo  pour  une  pression  voisine 
de  o"*",  02  ;  mais,  si  la  pression  devient  encore  plus  faible,  réchauf- 
fement/? augmente  et  finit  par  devenir  au  moins  égal  à  /i. 

On  a  pris  des  précautions  spéciales  pour  écarter  l'influence  du 
rayonnemenl  de  Tune  des  électrodes  sur  l'autre,  et  l'on  a  mesuré 
approximativement  ce  que  pourrait  être  cet  effet;  il  devient  très 
considérable  aux  basses  pressions. 

Enfin,  on  a  cherché  si,  comme  on  l'avait  implicitement  admis, 
les  réchauffements  p  et  n  sont,  pour  une  pression  donnée,  pro- 
portionnels à  l'intensité  i  du  courant;  cette  étude  a  montré  que, 
(|uand  on  fait  croître  /  et  pour  une  pression  de  o"'",27,  il  y  a  un 
léger  accroissement  de  n  et  un  décroissement  marqué  de  />. 

(^uand  on  remplace  la  bobine  d'induction  par  la  machine  de 
Holt/.,  les  effets  sont  différents,  et  aux  plus  basses  pressions  l'é- 
chauffcment  de  l'éleclrode  positive  demeure  toujours  négligeable. 

P.  GARDANT.  —  Sur  la  durée  des  décharges  ralenties,  l.  WIl,  p.  iao-i35. 

La  décharge  d'un  condensateur  éclate  entre  un  électro-diapason 
et  un  cylindre  métallique,  recouvert  d'une  feuille  de  papier  en- 
fumé sur  laquelle  s'inscrivent  les  vibrations  du  diapason.  La 
feuille  est  percée  par  l'étincelle  ou  la  série  d'étincelles  constituant 
la  décharge  sur  une  étendue  qui  en  mesure  la  durée  T. 

On  fait  varier  à  volonté  la  capacité  C  du  condensateur  et  la  dif- 
férence de  potentiel  e  de  ses  armatures;  de  plus,  on  modifie  la  ré- 
sistance r  du  circuit  par  Tintroduclion  d'un  ou  plusieurs  tubes 
remplis  d'eau.  Les  expériences  de  M.  Cardani  se  rapportent  toutes 


(•)  Journal  de  Physique  [a],  l.  IV,  p.  56 1. 
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à  de  grandes   valeurs  de  r;  elles  sont  bien  représenlées  par  la 
formule 

/.',  A  el  C  sont  trois  constantes. 

A.  HIGHI.  —  Photographies  d'étincelles  électriques  et  particulièrement  d'étin- 
celles éclatant  dans  l'eau,  t.  XVIII,  p.  49*^* 

M.  Righi  a  réussi  à  photographier,  sur  des  plaques  sèches  au 
gëlatinobromure,  à  peu  près  toutes  les  apparences  que  présente 
l'étincelle  dans  Pair,  telles  qu'il  les  a  décrites  dans  ses  Mémoires 
antérieurs  (').  Il  emploie  une  batterie  de  soixante-douze  grands 
bocaux  a^^ant  chacun  environ  iS*^™**  de  surface;  elle  peut  fournir 
de  grosses  et  brillantes  étincelles  de  plus  de  i?/"*  de  long. 

En  particulier,  M.  Righi  a  pu  obtenir  et  photographier  des 
étincelles  éclatant  dans  l'eau  à  7^"*  ou  8*^"*  de  distance;  elles  sont 
roses  ou  rouges  avec  de  faibles  charges,  blanches  et  très  éclatantes 
avec  les  fortes  charges;  elles  n'ont  jamais  d'auréole.  Souvent  elles 
sont  ramifiées,  comme  dans  l'air^  ou  présentent^  sur  toute  leur  lon- 
gueur, de  petits  traits  fort  nombreux  se  détachant  à  droite  et  à 
gauche  comme  une  sorte  de  duvet. 

IVf .  Righi  a  aussi  obtenu  de  belles  photographies  d'auréoles  po- 
sitives et  négatives  autour  des  deux  électrodes,  alors  que  la  charge 
n'est  pas  suffisante  pour  que  l'étincelle  éclate;  parfois  deux  traits 
de  l'auréole,  d'éclat  difiiérent,  se  projettent  l'un  sur  l'autre,  et 
l'impression  photographique  au  point  de  croisement  est  plus  pâle 
que  sur  le  reste  du  trait  le  plus  marqué.  M.  Righi  explique  cette 
apparence  en  admettant  que  sur  le  trajet  lumineux  se  trouve  un 
gaz  incandescent  toujours  le  même,  et  doué  d'un  pouvoir  absorbant 
considérable  pour  la  lumière  qu'il  est  susceptible  d'émettre.  Si  la 
lumière  émise  par  un  trait  de  l'auréole  à  température  élevée 
est  interceptée  par  un  autre  trait  à  température  plus  basse,  cette 
lumière  sera  considérablement  afiaiblie  par  suite  de  l'absorption. 
Des  expériences  directes  ont  confirmé  cette  interprétation  du  phé- 
nomène. 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  r*  série,  t.  VII,  p.  177  et  t.  IX,  p.  4»>î  a*  série, 
t.  If,  p.  17  et  76. 
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C.  CmSTOM.  —  Valeurs  absplacs  des  éléments  magnétiqaes  à  Rome 
pour  l'époque  i883,6,  t.  WIII,  p.  223-228. 

I^  lieu  auquel  se  rapportent  les  observations  a  pour  latitude 
4i"54',8  et  pour  longitude  à  l'orient  de  Greenwich  12** 29', 8. 
Voici  les  résultats  des  mesures  : 

Déclinaison i  i<»6',9W., 

Inclinaison 58*  18',  7, 

Composante  horizontale H  =  0,2825  (G.  G.  S.), 

Intensité  totale T  =  o, 44^6(0.  G.  S.). 


A.  ROITI.  —  Klectrocalori métré;  mesures  faites  à  Taide  de  cet  appareil 
sur  le  générateur  secondaire  Gaulard  et  Gibbs,  t.  XVII,  p.  186-217. 

I/éIcctrocaJorimétre  confronté  avec  le  thermomètre  de  Riess,  t.  XVIII,  p.  i-n. 

1.  Un  courant  qui  traverse  une  spirale  bimétallique  de  Bréguel 
m  élève  la  température  et  détord  la  spirale  d'une  quantité  qui 
mesure  cette  élévation.  Pendant  les  premiers  instants,  l'échaufTe- 
ment  est  proportionnel  à  la  quantité  de  chaleur  versée  par  le  cou- 
rant, c'est-à-dire  au  carré  de  son  intensité;  on  peut  donc,  sur  ce 
principe,  construire  un  appareil  dont  les  indications  seront  com- 
parables à  celles  de  l'éleclrodynamomèlre. 

\J électrocalorimètre  de  M.  Roiti  est  formé  de  deux  spirales  de 
Bréguet  placées  l'une  au-dessus  de  l'autre,  l'une  avec  l'argent  A 
rinlérieur,  l'autre  à  l'extérieur;  elles  sont  fixées  par  leurs  cxlré- 
iiiilés  opposées  A,  B',  aux  bornes  qui  amènent  le  courant,  réunies 
par  leurs  extrémités  libres  B,  A,  et  vers  le  milieu  C  de  la  hauleur 
de  l'appareil,  par  une  petite  tige  placée  suivant  leur  axe  commun; 
la  dilatation  des  deux  spirales  tend  à  faire  tourner  dans  le  même 
sens  un  index  métallique  ou  un  miroir  fixé  aux  spirales  en  C. 

Le  système,  soutenu  par  deux  disques  d'ébonite,  est  enfermé 
dans  un  cylindre  de  laiton  percé  de  nombreuses  ouvertures;  ce 
cvlindre  est  contenu  dans  une  double  enveloppe  de  grande  capa- 
cité renfermant  de  l'eau  destinée  à  proléger  les  spirales  contre  le 
rayonnement  des  objets  exérieurs.  On  observe  les  déplacements 
du  point  C  par  la  méthode  de  PoggendorflT. 
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2.  L'idée  d'employer  une  spirale  de  Brégiiet  comme  calorimètre 
appartient  à  de  la  Rive,  qui  en  fil  usage  dans  des  recherches  sur 
les  lois  des  courants  produits  par  les  piles  thernio-clectriques  et 
h}'dro-éIectriques.  Les  résultats  inexacts  obtenus  par  ce  savant 
furent  vivement  critiqués  [)ar  Lenz  (*)  et  par  PoggendorlF  dont 
M.  G.  Wiedemann  reproduit  l'opinion  dans  son  Traité  (-). 
D*après  ces  savants,  on  ne  saurait  admettre  sans  démonstration 
(jue  les  échauffcmenls  de  la  spirale  sont  ])roporlionnr!s  aux  qiiriii- 
tilés  de  chaleur  qu'elle  reçoil,  parce  que  le  courant  se  dérivant 
entre  les  deux  métaux  qui  la  composent,  d'après  leur  section  et 
leur  résistance  spécifique,  les  porte  à  des  températures  difl'érentes; 
qu'il  y  a,  par  consé(|uenl,  de  lu  chaleur  fournie  à  chaque  instant 
parle  métal  le  plus  chaud  au  plus  i'roid.  M.  lloiti  montre  qu'il  est 
facile  d'écarter  cette  objection,  tant  qu'on  ne  considère  que  des 
échaulTements  assez  petits  pour  que  la  loi  de  Newton  soit  apj)li- 
rable.  Désignons  par  0|  et  O2  les  excès  de  température  des  deux 
métaux,  au  temps  /,  sur  le  milieu  ambiant,  q  et  hq  les  <|uantités  de 
chaleur,  rapportées  ù  l'unité  de  temps,  qui  y  sont  développées  par 

h'  courant  au  temps  /;  on  peut  représenter  par  r,  *-—-dt^  r»  -Adli 

les  quantités  de  chaleur  employées  à  les  échauller,  par^|0|f//, 
//2^^2^^  1^^  quantités  de  chaleur  cédées  au  milieu,  enfin  par 
/y(Oi  — 02)<//  la  chaleur  qui  passe  d'un  métal  à  l'autre;  C|,  c^, 
'/|,  </2,  b\j  1^2  et  h  sont  des  constantes;  q  une  fonction  donnée  du 
temps  t  et,  dans  le  cas  particulier  d'un  courant  constant,  une  con- 
stante. 

On  a  les  écpialions 


(«) 


Ci-jj^  -+-(ai  -f-^)0,  -   q  -i-^0,, 
rj  -^  -h  (Oi  ■+-  6)0j  =  /iq  -4-  60,. 


Posant 

(  ».  >  ?  -  Oi  -i-  xe„ 


(•)  E.  Lkmz,  Ueber  die  Eigensdiaften  der  magnéto- elektrischen  Strome.  Fine 
liv.ricUtigung  des  Aitfsatzes  von  Hecn.  De  la  H  vk,  Uebcr  dcnsclOen  ^Ocgen- 
stand  {Pogg.  Ann.,  t.  \LVIII,  p.  383;  1839). 

(»)  G.  WiKDEMAîiJc,  Die  Lekre  von  der  Eiektricitdtj  l.  II,  p.  389. 
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les  équations  (i)  peuvent  être  remplacées  par 

où  Fou  substituera  pour  A  les  valeurs  qui  satisfont  à  TéquatiDii 
curactrristique 

^     '  OCt  Cl 

Posons 

Cl  c,  c,         Ci 

(3)  (levieut 

d'où 

(5)  ç  =  B^-A/  r  qe^f  elt. 

Si  le  courant  est  constant,  cette  expression  se  réduit  à 

et,  si  l'on  donne  à  /  une  valeur  fixe,  cp  est  proportionnel  à  (j. 

Si  le  courant  est  périodique  et  que  la  durée  t  de  la  période  soil 
négligeable  par  rapport  à  f,  on  a  sensiblement 

/     (]e^'dt~2    f    fj  fit  l    c^Ult 

•    0  "  *  0  «0 

Cl,  par  suilc, 

'^  csl  proportionnel  à  la  chaleur  moyenne  y'  dégagée  par  le  cou- 
rant. 

Soient  'i,  cL  'ij  les  valeurs  de  'l  correspondant  aux  deux  racines 
A,.  )w  de  l'équation  (4),  on  aura,  si  le  courant  est  constant, 

.  .    >-t4^--  ->-^4^t  ^^        .   _  4^1  -  'i's  ^, . 

s'il    est  périodique,   il  suffira  de  remplacer  <y   par  (/,  IjCs    excès 
0,,  Oo,  au  boni  d'un  temps  quelconque,  sont  donc  proportionnels 
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entre  eux  el  à  la  quanlllé  de  chaleur  dégagée  par  le  courant.  Ainsi 
se  trouve  justifié  remploi  de  Télectrocalori mètre. 

A  cette  démonstration  théorique,  M.  Roiti  en  ajoute  une  pra- 
tique :  la  comparaison  des  résultats  fournis  par  Télectrocalori- 
mètre  et  le  thermomètre  de  Riess.  Pour  rendre  ce  dernier  appareil 
plus  sensible,  M.  Roiti  trouve  avantage  à  supprimer  la  colonne 
liquide;  il  met  Pair  intérieur  du  thermomètre  en  communication 
avec  un  tambour  de  Marey  dont  le  levier  est  remplacé  par  un  miroir  : 
celui-ci  projette  sur  un  écran  Timage  d^un  fil  tendu  devant  une 
ilamme. 

On  a  emplové,  soit  un  élément  Daniell,  soit  une  petite  machine 
de  M.  Marcel  Deprez,à  courants  alternatifs.  La  sensibilité  de  Té- 
leclrocalorimètre  et  celle  du  thermomètre  étaient  d^ailleurs  mo- 
difiées à  volonté  par  Temploi  de  petits  rhéocordes  placés  en  dériva- 
tion sur  chacun  d'eux.  Les  indications  des  deux  appareils  se  sont 
montrées  bien  proportionnelles,  et  le  coefficient  de  proportionna- 
lité est  demeuré  le  même,  à  j^  près,  en  substituant  aux  courants 
constants  les  courants  alternatifs  (*  ). 

G.   FERRARIS.    —   Recherches  théoriques   el   expérimentales  sur  le  généra  leur 
secondaire  Gaulard  cl  Gibbs,  l.  WIll,  p.  i'i-49  ^^  ii3-j:j8. 

Le  générateur  secondaire  de  Gaulard  et  Ciibbs  a  fait  sa  première 
apparition  à  l'exposition  d'électricité  de  Turin  :  une  Commission 
composée  de  MM.  F.  Weber,  Voit,  Kittler,  Roiti  et  Ferraris  fiil 
chargée  de  réaliser  des  expériences  sur  la  valeur  de  cet  appareil 
par  la  méthode  calorimétrique;  mais  cette  (Commission  n^ayant  pas 
réuni  à  temps  le  matériel  nécessaire,  M.  Ferraris  demeura  seul 
chargé  d'exécuter  les  expériences  qui  font  Tobjet  de  son  remar- 
quable rapport.  D'autre  part,  M.  Roiti,  rentré  à  Florence,  disposait 
réleclrocalorimèlre  qu'on  vient  de  décrire  et  remplo)'ait  au 
mémrî  objet.  Nous  laisserons  ici  de  coté  les  appréciations  relatives 
ù  la  valeur  pratique  du  g('*nérateur  secondaire,  nous  bornant  à  étu- 
dier le  rapport  de  M.  Ferraris  au  point  de  vue  de  la  théorie. 

Le  générateur  secondaire  est  essentiellement  formé  d'une  bobine 


(*)    Voir  Taualyse  suivante  pour  ce  qui  concerne  l'appareil  de  MM.  Gaulard  et 
Gibbs. 
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inductrice  et  d^une  bobine  induite:  la  première  se  place  sur  Ir 
circuit  d^une  machine  quelconque  à  courants  alternatifs;  sur  le 
circuit  de  la  seconde  on  dispose  des  lampes  électriques  qui  peuvent 
être  d'un  svslème  quelconque,  ou  même  appartenir  à  des  svstrnies 
difl'érents. 

Les  bobines  du  générateur  secondaire  sont  formées  de  couronnes 
superposées  taillées  dans  des  lames  de  cuivre  et  interrompues  sur 
un  secteur  de  faible  étendue  ;  elles  portent,  aux  points  d'interrup- 
tion, de  petits  prolongements  rectangulaires  suivant  lesquels  elles 
sont  soudées  les  unes  aux  autres  de  manière  à  former  une  spirale 
continue.  La  bobine  inductrice  et  la  bobine  induite  sont  identiques 
et  enchevêtrées  Tune  dans  l'autre  :  Tisolemenl  est  obtenu  au  movon 
(le  disques  de  carton  mince  enduits  de  gomme  laque.  A  Tintérieur 
des  spirales  se  trouve  un  noyau  de  fil  de  fer  doux  qu*on  peut  en- 
foncer à  volonté.  D'ailleurs  la  spirale  secondaire  est  divisée  en  plu- 
sieurs parties  qu'on  peut  ù  volonté  unir  en  quantité  ou  en  tension  ; 
on  peut  aussi,  à  volonté,  mettre  la  spirale  inductrice  hors  du  circuit 
de  la  machine.  Deux  modèles  de  l'appareil,  de  dimensions  diflV— 
rentes,  sont  destinés  à  recueillir  et  transformer  l'énergie  électrique 
correspondant  pour  l'un  à  i*-'*'^,  pour  l'autre  à  i*^**^, 80. 

I.  Les  questions  que  soulève  l'emploi  de  cet  appareil  sont,  on 
le  comprend,  fort  nombreuses.  M.  Ferraris  admet  : 

I  '  Que  les  coefficients  de  self-induction  des  deux  bobines  sont 
égaux  entre  eux  et  au  (-oefficient  d'induction  mutuelle  A,  et  cpitr 
l<"s  coeflicienls  d'induction  du  noyau  sur  les  deux  bobines  sont 
égaux  ; 

•>"  Que  l'intensité  /;/  de  l'aimantation  est  due  à  la  somme  dt's 
intensités  / -{-  i'  des  deux  courants. 

On  a  donc  à  résoudre  le  s\stème  des  équations 

(hn        .  /  tl{       fil  \ 


II 


ain        .  i  m        ni  \ 

</l  ^    dt  (il  ) 

dm        ,  ,  ili        </i'  \ 


tn  —  M  (  /  —  /'  ), 
dans  lesquelles  /et/-'  re[)réscntenl  les  résistances  des  deux  circuits, 


IL  NUOVO  CIMENTO.  58i 

e  la  force  électromotrice  du  circuit  inducteur,  qui  est  en  général  pé- 
riodique,  M  un  coefficient  dépendant  de  la  structure  et  des  dimen- 
sions de  l'appareil  et  qui  ne  peut  être  considéré  comme  indépen- 
dant de  i  et  de  i'  que  dans  les  limites  où  la  théorie  de  Poisson  est 
applicable.  M.  Ferraris  traite  le  problème  dans  cette  hypothèse  et 
en  supposant  que  e  est  de  la  forme 


^E„sin 


Il  prouve  :  i®  que  i,  i  et  m  sont  aussi  des  fonctions  pério- 
diques et  qu'elles  contiennent  toutes  le  même  nombre  de  termes 
correspondant  chacun  à  l'un  des  termes  de  e  ;  2?  que  les  coeffi- 
cients de  ces  termes  sont  proportionnels  aux  coefficients  corres- 
pondants de  e  et  à  des  fonctions  simples  des  résistances;  3*^  que 
l'argument  de  chacun  de  ces  termes  présente,  par  rapport  à  celui 
du  terme  correspondant  de  e,  une  différence  qui  est  aussi  une  fonc- 
tion simple  des  résistances. 

En  particulier,  si  r'  =  o,  M.  Ferraris  trouve  que  l'on  a  à  chaque 
instant  i:  =  —  i'  et  par  suite  m  =  o,  mais  que  la  phase  de  l'aiman- 
tation présente,  par  rapport  à  celle  du  courant  inducteur,  un  retard 

égal  à  -  ;  si  r'  =  00,  i  =  o,  la  phase  du  courant  induit  présente  un 
retard  égal  à  -  et  m  se  réduit  à  M 1  ;  enfin,  quel  que  soit  /■',  la  diffé- 

rence  de  phase  de  i  et  de  m  est  toujours  égale  à  -• 

M.  Ferraris  étudie  encore  comment  varient  les  différences  de 
potentiel  aux  extrémités  des  bobines  inductrice'  et  induite.  Pour 
r'^  o,  la  différence  de  potentiel  V  aux  extrémités  de  la  bobine 

inductrice,  dont  la  résistance  est  p,   a  pour  expression  V=  °e, 

comme  si  la  bobine  induite  n'existait  pas;  mais,  si  r' augmente, la 
valeur  maximum  de  V  augmente  aussi,  et  est  la  plus  grande  pos- 
sible pour  r'  =  00;  en  même  temps  V  acquiert  par  rapport  à  e  une 
différence  de  phase  croissante  ;  si  p  est  très  faible  par  rapport  à  r, 

comme  cela  a  lieu  d'ordinaire,  cette  différence  de  phase  atteint  - 

pour  /•'=  00. 

En  ce  qui  concerne  la  différence  de  potentiel  V  aux  deux  ex- 
trémités de  la  bobine  induite,  elle  est  égale  à  V  si  la  résistance  p' 

/.  de  Pliys,i  a*    érie,  t.  V.  (Décembre  1886.)  4© 
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de  celte  bobine  est  négligeable  par  rapport  à  la  résistance  exté- 
rieure, ce  qui  ne  s^écarte  pas  beaucoup  non  plus  de  la  vérité. 

L'énergie  absorbée  par  le  générateur  secondaire  est  à  chaque 
instant  la  diflerence  de  Vénergie  tidt  produite  parla  machine  djna- 
mo-élec trique  et  de  l'énergie  (r  —  p)i^dt  dépensée,  en  vertu  de  la 
loi  de  Joule,  au  dehors  du  générateur.  Sa  valeur  totale  est 

^~i  f  [s  — ('•  —  ?)']' «^'; 

•-0 

elle  équivaut  à  la  chaleur  dégagée  dans  la  spirale  primaire  et  dans 
la  totalité  du  circuit  secondaire  ;  pour  r'  =  o  et  pour  r'  =  oc,  elle  se 
réduità  celle  qui  est  transformée  en  chaleur  dans  la  spirale  primaire. 

L'énergie  restituée  est  celle  qui  se  transforme  en  chaleur  dans  le 
circuit  secondaire.  Son  rapport  à  l'énergie  absorbée  est  le  coeffi- 
cient de  rendement  total  que  nous  désignerons  par  jx.  p  étant 
toujours  très  petit,  ;jl  est  en  général  voisin  de  l'unité  ;  il  serait  ri- 
goureusement égal  à  1  pour  p  =  o.  Il  faut  toutefois  remarquer  que 
[x  est  nul  pour  /•'  ~  o  et  r  =  oc  :  il  y  a  donc  une  valeur  de  r'  telle 
que  ce  rendement  est  maximum;  le  calcul  montre  qu'elle  est  indé- 
pendante de  p. 

Il  est  d'ailleurs  évident  qu'une  partie  seulement  de  l'énergie 
restituée  est  utilisable  extérieurement  au  générateur:  c'est  celle 
qui  correspond  à  la  résistance  extérieure;  son  rapport  à  l'énergie 
dépensée  est  le  coefficient  de  rendement  externe  ou  utile  de 
l'appareil.  Ce  coefficient  v  est  toujours  plus  petit  que  i,  à  moins 
que  p  =  p'  =  o  ;  il  est  égal  à  o  pour  r'  =  p'  et  pour  r'  =  oo;  dans 
l'inlervalle,  il  est  susceptible  d'un  maximum  pour  une  valeur 
de  /•'  supérieure  à  celle  qui  rend  maximum  le  coefficient  de  rende- 
ment total.  Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le  calcul  montre  que 
les  coefficients  de  rendement  sont  d'autant  plus  grands  que  le 
nombre  des  inversions  de  la  machine  dynamo-électrique,  employée 
dans  le  circuit  inducteur,  est  plus  considérable. 

M.  Ferraris  traite  encore  divers  autres  problèmes  théoriques, 
relatifs  au  générateur  secondaire,  toujours  sous  la  condition  des 
hypothèses  indiquées  précédemment.  Il  n'y  est  pas  tenu  compte 
des  courants  de  Faraday  développés  dans  le  fer  doux,  non  plus 
que  de  l'échauffement  qui,  d'après  un  grand  nombre  d'expérimen- 
tateurs, résulte  d'une  série  d'aimantations  et  de  désaimantations 
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rapides  du  fer  doux.  M.  Roiti,  dans  le  Mémoire  analysé  ci-dessus, 
exprime,  au  contraire,  Topinion  que  ces  causes  secondaires  ont 
une  influence  notable  sur  la  valeur  des  quantités  à  calculer  et,  en 
particulier,  sur  celle  du  rendement. 

II.  Les  expériences  de  M.  Ferraris,  comme  celles  de  M.  Roiti, 
ont  été  réalisées  par  une  méthode  calorimétrique.  L'auteur  établit, 
en  effet,  que  cette  méthode  est  la  seule  qui  puisse  conduire,  sur 
le  rendement  de  l'appareil,  à  des  résultats  incontestables  ;  les  autres 
méthodes  précédemment  employées  soit  par  Tinventeur  lui-même, 
soit  par  divers  expérimentateurs,  faisaient  implicitement  abstrac- 
tion des  différences  de  phase  entre  s,  «',  t  et  m,  mises  en  évidence 
par  les  calculs  de  M.  Ferraris. 

Les  expériences  ont  été  effectuées  en  introduisant,  soit  dans  le 
circuit  primaire,  soit  dans  le  circuit  secondaire,  une  résistance 
toujours  la  même,  formée  d'un  fil  d'argentan  enroulé  sur  un  cylindre 
d'ébonite  et  recouvert  d'un  enduit  de  ^omme  laque.  Ce  cylindre 
est  plongé  dans  un  calorimètre  à  eau,  protégé,  comme  d'ordinaire, 
contre  le  rayonnement.  Les  échauffements  du  calorimètre  pendant 
un  même  temps  sont  proportionnels  au  carré  de  l'intensité  moyenne 
dans  le  circuit  primaire  et  dans  le  circuit  secondaire.  Une  troisième 
mesure  est  réalisée  dans  le  circuit  primaire,  en  excluant  de  ce  cir- 
cuit la  bobine  inductrice  du  générateur,  mais  en  y  introduisant 
une  résistance  variable  que  l'on  règle  de  façon  à  ramener  le  cou- 
rant à  la  même  intensité  moyenne.  On  évalue  cette  intensité  à 
l'aide  d'un  électrodynamomètre  placé  à  poste  fixe  dans  le  circuit. 
Connaissant  les  résistances  employées,  on  a  alors,  d'après  les  cal- 
culs de  M.  Ferraris,  tous  les  éléments  nécessaires  pour  déterminer 
le  rendement  total  [x  et  le  rendement  utile ^v  du  générateur  secon- 
daire. 

Le  Tableau  suivant  donnera  une  idée  delà  manière  dont  varient 
ces  rendements.  La  résistance  des  spirales  primaire  et  secondaire 
du  générateur  est  de  o****",  28  environ  : 


r .  jx. 

0,28 o,5oo 

2,00 0,876 

4,00 0,933 

6,00 0,956 


V. 

0,000 
0,753 
0,867 
0,911 


/• .  JX.  V. 

22,00 Oj976  0,963 

24,00 0,976  0,964 

'-«6,00 0,975  0,964 

28,00 0,975  0,965 
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r'.  \i.  V.  r'.  ji.  V. 

8,00 0,96a  0,928  3o,oo 0,975  0,966 

10,00 0,967  0,940  33,00 0,974  0,966 

12,00 0,971  0,948  34,00 0,973  0,965 

14,00 0,973  0,954  36, 00 0,973  0,965 

16,00 0,974  0,957  38, 00 0,972  0,965 

18,00 0,975  0,959  40,00 0,971  0,964 

20,00 0,975  •       0,961 

Ce  Tableau  démontre  l'existence  du  maximum  de  [x  et  de  celui 
de  v;  la  position  relative  de  ces  maxima  est  bien  celle  que  fait 
prévoir  la  théorie. 

A.  RIGIII  et  A.  TAMBURINI.  —  Recherches  sur  Faction  des  aimants  et  des  agents 
thermiques  dans  l'hypnosie  hystérique,  t.  XVII,  p.  ii-x5. 

M.  Taraburini  (*)  avait  observé  que,  pendant  la  période  léthar- 
gique, rapproche  d*un  aimant  produisait,  chez  les  personnes 
atteintes  d'hypnosie  hystérique,  une  série  de  modifications  de  la 
fonction  respiratoire  et  de  la  motilité. 

D'expériences  faites  ^n  commun,  avec  le  plus  grand  soin,  par 
MM.  Righi  et  Tamburiniy  sur  la  dame  qui  avait  été  le  principal 
sujet  des  observations  de  ce  dernier,  il  résulte  :  i**  qu'il  est  indif- 
férent d'approcher  Taimant  par  ses  pôles  ou  par  sa  ligne  neutre; 
2**  qu'une  masse  métallique  quelconque  agit  comme  l'aimant; 
3®  qu'un  électro-aimant  produit  exactement  les  mêmes  effets  qu'il 
soit  ou  non  animé  par  le  courant;  4®  qu'un  tube  de  verre  plein 
d'eau  froide  ou  d'eau  chaude  produit  aussi  des  effets  analogues, 
et  que  ceux-ci  disparaissent  quand  on  porte  le  tube  à  la  tempéra- 
ture du  corps  humain. 

Il  semble  donc  que  les  propriétés  magnétiques  de  l'aimant  ne 
sont  pour  rien  dans  les  phénomènes  constatés.  Les  auteurs  annon- 
cent d'ailleurs  qu'ils  poursuivent  ces  recherches  pour  acquérir 
des  notions  plus  précises  sur  le  mode  d'action  des  aimants,  des 
corps  chauds  et  des  corps  froids.  E.  Bouty. 


(•  )  Tamburim  cl  Sepilli,  Contribuzioni  allô  studio  sperimentale  nelV  Ipnotismo, 
Rivista  sperimentale  di  Freniatria  e  Medicina  légale,  1881-8-2. 
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tation, V,  437. 

Berthelot.  —  Travail  maximum,  H', 
335.  —  Températures  de  combustion, 
V,  182.  —  Echelle  des  températures, 
V,  i85. 


(  '  )  La  table  des  Tomes  I,  II  et  III  se  trouve  à  la  fin  du  Tome  III. 
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BcRTHELOT  ct  ViEiLLE.  —  Mélanges  ga- 
zeux, détonants,  V,  i83. 

BiRTiN  (A.)'  —  Photographie  des  fran- 
ges, IV,  333. 

Bertrakd  (Em.)-  —  Réfractométre.  In- 
dices, V,  323. 

Bbzold  (W.  V.).—  Diélectriques,  IV,  566. 
—  Lignes  de  force,  IV,  667.  —Triangle 
des  couleurs,  V,  5i2. 

Bichat  (E.)  et  Blosdlot  (R.).  —  Élec- 
tromètre absolu,  V,  325,  457. 

BiDWELL  (Shblford).  —  Renversement 
du  phénomène  de  Hall,  IV,  49»  — 
Effet  Thomson,  IV,  279.  —  Sensibilité 
du  sélénium,  V,  337.  —  Piles  à  soufre, 

V,  339. 

Blaielet  (  J.  ).  —  Vitesse  du  son,  IV, 
284. 

Blavier.  —  Lignes  souterraines,  IV,  553. 

Blee&rodb  (  L.  ).  —  Réfraction  des  gaz 
liquéfiés,  IV,  109. 

Blo7«dlot  (R.  ).  —  Propriétés  d'une  sur- 
face liquide,  V,  456.  —  Pression  de  la 
vapeur  saturée,  V,  477* 

Blondlot(R.  )  et  Bichat  (E.  ).  —  Élec- 
tromètre absolu,  V,  325,  4^7. 

Blomcke  (A.).  —  Poids  spéciftques,  IV, 
5ii.  —  Calorimètre,  V,  494- 

BocKMANif  (O.).  —  Microphone,  IV,  578. 

BoLTSMANN  (L.).  —  Thcrmodynamiquc, 
IV,  523,  525,  526.  —  Théorie  cinétique 
des  gaz,  5o4. 

BoHGMANN  (J.).  —  Induction,  IV,  593. 

BosANQL'ET.  —  Composante  horizontale 
à  Oxford,  IV,  242. —  Électro-aimants, 

IV,  244.  —  Perméabilité  magnétique, 

V,  127.  —  Répulsions  magnétiques,  V, 
126. 

B08TWICK  (A.-E.  ).  —  Résistance  élec- 
trique, IV,  95. 

BoTTOMLET  (  J.-T.  ).  —  Dimensious  des 
corps,  IV,  373. 

BouRBOczE.  —  Hygromètres,  IV,  4^5. 

BoDTY  (E. ).  —  Chaleurs  de  vaporisa- 
sation,  IV,  26.—  Chaleurs  spécifiques 
des  vapeurs  saturées,  IV,  28. 

BooTT  et  Cailletct.  —  Conductibilité 
électrique  des  métaux,  IV,  297. 

BouTY  et  F00SSEHEAC.  —  Méthode  des 
courants  alternatifs,  IV,  419. 

BoY8(C.-V.  ).  —  Phénomène  magnéto- 
électrique,  IV,  88. 

Brackett  (C.-F.  ).  —  Mesure  du  travail, 

IV,  92. 
Bra?cly  (E. ).  —  Réseaux,  V,  73. 
Brogger    (  W.-C.  )   et    Fliîik    (  G.  ).    — 


Cristaux  du  glucinium    et  du  vana- 
dium. IV,  235. 
BcDDE  (E.).  —    Forces  électromotrices, 

IV,  571.  —   Quantité   des  particules 
électriques,  V,  523. 

BucHANAN  (J.).  —  Carbone  et  série 
thermo-électrique,  V,  232. 

Bl'nsex  (R.-W.  ).  —  Absorption  capil- 
laire, V,  83. 

Cailletet  (L.  ).  —  Acide  carbonique 
solide,  IV,  122.  —  Liquéfaction  de 
l'oxygène,  IV,  293. 

Cailletet  et  Bocty.  —  Conductibilité 
électrique  des  métaux,  IV,  297. 

Cailletet  et  Mathias.  —  Densité  des  gaz 
liquéfiés  et  de  leurs  vapeurs  saturées, 

V,  5'^9. 

Calzeccdi-Onesti.  —   Conductibilité  des 

limailles,  V,  573. 
Cardani.  —  Décharges  ralenties,  V,  574. 
Carhart  (H.-S.  ).    —   Force  éleclromo- 

trice,  IV,  98. 
Cattaneo  (C).  —  Force  électromotrice, 
IV,  565. 

Cazes  (  L.  ).  —  Epreuves  stéréoscopi- 
ques,  IV,  3i4. 

Cbappl'is  (  j.  )  et  Viîiceîit  (  C.  ).  —  Tem- 
pératures et  pressions  critiques,  V, 
58. 

CflATTocK  (P.).  —  Constante  d'un  élec- 
trodynamomètre, IV,  239. 

Chi8to?(i.  —  Éléments  magnétiques  à 
Rome,  V,  576. 

Cbristianse.n  (C).  —  Émission  de  la 
chaleur,  IV,  528.  —  Propriétés  opti- 
ques des  corps  divisés,  IV,  533.  V, 
5io. 

Clark  (W.  ).  —  Pression  sur  un  élec- 
troiyte,  V,  474. 

Clayoen.  —  Thermomètre,  V,  469. 

Clark  (W. )  et  Lodge  (O.-J. )  —  Corps 
vivement  éclairés,  IV,  240. 

CoHîi  (L.).  —  Loi  de  Ohm,  IV,  575. 

Culardeal-  (E. ).  —  Induction,  V,  218. 

Colley  (  R.  ).  —  Oscillations  électriques, 
V,  536. 

CoMPTOs  (A.-G.).  —  Inscription  des  vi- 
brations, IV,  93. 

Cornu  (A,).  —  Couronne  solaire,  IV, 
53.  —  Surface  de  l'onde,  IV,  2^17.  — 
Raies  spontanément  renversables,  V, 
93.  —  Tubes  à  hydrogène,  V,  100.  — 
Spectre  de  l'hydrogène,  V,  34 1. 

CoRMu  et  Potier.  —  Vérification  de  la 
loi  de  Verdct,  V,  197. 

Cowles  (E.-H.)  et  (A.-H.),  et  Mabery 
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(C.-F.  ).  —  Creuset  électrique,  V,  i38. 
Grookes.  —  Matière  radiante,  IV,  333. 
Cbova  (A.)-  —  Photométrie,  V,  193. 
Croll  (J.)-  —  Climats,  IV,  338. 
CzAPSKi  (S.).  —    Force   électromotrice, 

IV,  578. 

Damiex  (B.-C).  —  Force  électroraotrice, 

V,  192. 

Damiex  et  Terqcem.  —  Décharges  dis- 
ruptives,  IV,  /1Ô7. 

D'AcRiA.  —    Ellipticité  planétaire,  IV, 

474. 
Dewar.  —    Liquéfaction   de  Foxygéne, 

IV,  321. 

Dbwar  et  L1VEING.  —  Étude  spectrosco- 
pique  des  explosions  gazeuses,  IV,5i. 

—  Renversement  et  raies  de  l'hydro- 
gène, IV,  5i. 

Dikterici  (C.  ).  —  Résidus  électriques, 

V,  i3o. 

Dieterici  (C.  )  et  Koîiic  (A.).  —  Sensi- 
bilité de  l'œil,  IV,  829. 

DixoN  (H.-B.).  —  Vitesse  des  explo- 
sions, IV,  472. 

D0DBIE  et  IIuTCHESox.  —  Poids  spéci- 
fique, IV,  242. 

D*OcAG!fB.  —  Formule  des  lentilles,  IV, 
554. 

Draper  (H.).  —  Prisme  en  sulfure  de 
carbone,  V,  i3i>. 

DcBoscQ  (Th.  et  A.).  —  Saccliari mètre, 
V,  274. 

Dl'boscq(J.  )  et  Parinacd.  —  Intensités 
lumineuses,  IV,  271. 

Dcfet  (II.).  —    Indices  de   réfraction, 

IV,  389.  —  Loi  de  Gladstone,  IV,  477* 

—  Microscope  polarisant,  V,  504. 
Dudem.  —  Renversement  des  raies,  IV, 

221.  —  Loi  d'Ampère,  V,  26.  —  Corps 
hygrométriques,  V,  io3.  —  Capacité 
calorifKiue,  3oi. 

Edelmanx.  —  Électromètre,  IV,  48. 

Eder  (J.-M.).  —  Sensibilité  des  sels 
d'argent,  IV,  i85.  —  .Mesure  photo- 
chimique,  V,  241. 

Edlu.nd.  —  Induction  unipolaire,  IV, 
243.  —  Électricilé  dans  les  gaz  raré- 
fiés, IV y  273.  —  Passage  de  l'électricité 
dans  l'air  raréfié,  V,  n3o.  —  Arcélcc- 
tri(|ue,  V,  0^2. 

Erriiardt  (  O.  ).  —  Chaleurs  spécifiques, 

.  V,  49'..        . 

Elie  (  B.).  —  Élasticité  dans  les  cristaux, 

V,  204. 

Elsass.  —  Monocorde,  V,  383. 

Elstlr  (  J.  )  et  Geitel  (  II.  ;.  —  .Multipli- 


cateur, V,  524.  —  Électricité  atmo- 
sphérique, V,  124. 

EsTiENXB.  —  Système  télégraphique,  IV, 
85. 

Ericsson  (J.).  —  Moteur  solaire  et 
température  du  Soleil,  IV,  49- 

Exner  (K.).    —   Vitesse  de  la  lumière, 

IV,  4**8,  V,  237.  —  Grandeur  des  mo- 
lécules, V,  2^0. 

Ferraris.    —    Générateur    Gaulard    et 

Gibbs,  V,  579. 
FixR.  —  Conductibilité  des  électroly tes, 

V,  227. 

Fleischl  (E).  —  Surface  de  l'onde  lumi- 
neuse dans  un  champ  magnétique, 
IV,  i85.  —  Réfraction  dans  les  If- 
quides,  V,  45. 

Flemi7«g  (  G.-A.  ).  —  Lampes  à  incandes- 
cence, V,  80,  38i.  —  Pile  Danicll,V, 
38o.  —  Distribution  des  courants  dans 
un  réseau,  V,  470. 

Fletcuer.  —  Unité  britannique,  V,  i34. 

Flixk  (G.)  et  Broggbr  (W.-C).  — 
Cristaux  du  glucinium  et  du  vana- 
dium, IV,  235. 

FossATi   (E.).  —  Aimants  permanents, 

IV,  565.  —  Expérience  d'acoustique» 

V,  569. 

F0US8EREAU  (G.).  —  Résistance  élec- 
trique, IV,  189.  —  Résistance  de  l'al- 
cool, IV,  4^0. 

FoussEREAU  et  BouTT.  —  Méthode  des 
courants  alternatifs,  TV,  419* 

Frolich  (G.  ). —  Chaleur  solaire,  IV,  336. 

Frommb.  —  Recuit  et  trempe,  IV,  583. 

Garbh  (  p.  ).  —  Rayonnement,  V,  245. 

Glitll  (H.)  et  Elstlr  (J.).  —  Multipli- 
cateur, V,  524.  —  Électricité  atmo- 
sphérique, V,  524. 

Genocchi  (G.).  —  Pendule,  IV,  147. 

Gerne7.  (  D.  ).  —  Surfusion  du  soufre, 
IV,  349. 

Gerosa  (G.).  —   Résistance   électrique, 

IV,  56^. 

GiLTAY  (J.-W.).  —  Polarisation  des  ré- 
cepteurs, IV,  369. 

Glazldroor  (B.-T.  ).  —  Capacité  des 
condensateurs,  IV,  137. 

Godard  (L.).  —  Lunette  pholométrique, 

V,  173. 

Golduammer    (M.).   —   Décharges   dans 

les  gaz,  IV,  596. 
Gorkl  (  a.  ).  —  Effet  Peltier,  V,  529. 
Gore.    —     Pile   ihermo-électrique,   IV, 

48. 
GocT.  —  Pouvoir    rotatoirc   et  double 
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réfraction,  IV,  i^g.  —  Mouvement  lu- 
mineux, V,  354. 

Graetx  (L.  )•  —  Conductibilité  calori- 
fique, V.  5o6.  —  Tourbillons  de  Max- 
well, V,  547. 

Gbat  (Tu.  et  A.).  —  Galvanomètre 
à  réflexion,  IV,  4^.  —  Galvanomètre 
astatique,  IV,  48* 

Grixaldi  (S.-P.  )•  —  Dilatation  des  li- 
quides, V,  29. 

Grusdans  (J.-Â.).  —  Poids  spécifiques, 

IV,  285.  —  Loi  analogue  à  celle  d'A- 
vogadro,  V,  470* 

GcGLiELMO  (  Q.  ).  —  Résistance  de  l'étin- 
celle, IV,  226. 

GcGLiELMo  et  Naccari.  —  ÉchaufTcment 
des  électrodes,  IV,  56i;  V,  67^. 

GoTHRiE  (F.).  —  L'eutexic,  IV,  2<'|3. 

Gotard  (A.  ).  — lodurc  d'argent*  IV,33o. 

Hall  (  E.-H  ).  —  Lignes  équipotentielles, 

V,  123. 

Handl  (A). —  Hydrodensimètre, V,24i. 
Ha7(kel  (  W.  ).  —  Développement  d'élec- 
tricité, IV,  i4o. 
Haxsbmaxx  (G.).  —   Difl'usion  des  gaz, 

IV,  5i8. 

HASsELnERG  (  B.  ).  —  Sccond  spectre  de 
rhydrogéne,  IV,  2'^i. 

Hâtes  (  H.-V.  )  et  Trowdbidge.  —  Me- 
sures électriques,   V,  i34.   —    Piles, 

V,  i35. 

Hazeh  (H.).—  Crépuscules  colorés,  IV, 

9'- 

Heaviside  (O.).  —  Surface  d'onde  élec- 
tromagnétique, V,  385, 

Hblmholtz  (von).  —  Moments  magné- 
tiques, TV,  238. 

Hbiiricbsb7(  et  Wle'ggel.  —  Magnétisme 
des  substances  organiques,  IV,  586. 

Hepperger  (J.-V.  ).  —  jCourbure  et  dis- 
persion d'un  prisme,  V,  237. 

Hertz  (H.). —  Dimensions  d'un  pôle, 
IV,   325.  —   Équations   de   Maxwell, 

IV,  582. 

Hbsbhus.  —  Ampèremètre,   IV,   599.  — 

Dynamomètre,  V,  90. 
Hillairet.  —  Machine  Wimshurst,V,2o8. 
HiMSTEDT  (  F.  ).  —  Évaluation  de  l'ohm, 

V,  64o. 

HoFFMAN!!  (P.).  —  Écoulcmcnt  de  l'air, 
IV,  5i2. 

HoMEN  (Th.).  —  Résistance  de  Tair  ra- 
réfié, V,  543. 

HooD  (J.  ).  —  Absorption  et  interdiffu- 
sion  des  gaz,  IV,  241.  —  Réactions 
chimiques,  V,  474* 


HopBixsox.  —  Distribution  d'électricité, 

V,  340. 

Hopps  (J.).  —  Résistance  et  enroule- 
ment, V,  4i. 
Hl'gues.  *  —    Balance    magnétique,   IV, 

kl- 

HuRio>(.  —  Eflet  thermique  des  étin- 
celles, IV,  167.  —  Résistance  du  bis- 
muth, IV,  171. 

HuTciiEso!<  et  DoBBiE.  —  Poids  spécifi- 
ques, IV,  242. 

Ibraileax.  —  Aimantation,  IV,  186. 

Israileeff.  —  Nombre  de  vibrations, 
IV,  588. 

Jamin  (J. ).  —   Rayonnement  nocturne, 

IV,  245. 

Jahn.  —  Loi  de  Joule,  V,  526.  —  Tra- 
vail produit  par  le  courant,  V,  526. 

Jaset  (  p.  ).  —  Formule  de  Van  der 
Waals,  V,  328. 

Jasmettaz  (E.)  et  Piixel'R  (L.  ).  — 
Thermo-électricité,  V,  172. 

Jaumaxx.  —  Réfraction  des  liquides,  V, 
242. 

JouBiN   (  P.  ).  —  Lames  épaisses,  V,  16. 

Jour  (  C).  —  Diéthylaminc,  IV,  Sgô.  — 
Dilatation  des  liquides,  V,  89. 

Kalkowskt  (  E.  ).  —  Réfraction  conique, 

IV,  237. 

Kame!<skt  (  C.  ).  —  Conductibilité  élec- 
trique, IV,  240. 

Keeler  (J.-E.  ).  —  Absorption  de  la 
chaleur  par  l'acide  carbonique,  IV,  97. 

KiRCHuoFF.  —  Difl'usion  des  gaz,  IV, 
5i8.  —  Polarisation  diélectrique,  V, 
175,  179. 

Kittler  (E.  ).  —  Intensité  des  courants, 

V,  532. 

Klei?i  (W.  ).  —  Changements  optiques 
dans  les  cristaux,  IV,  235. 

Klemexcic  (I.).  —  Mesures  électrosta- 
tiques et  électromagnétiques,  IV, 
i83.  —  Constante  diélectrique,  V,  238. 

Klobcrow  (N.  V0!f).  —  Densité  de  va- 
peur, IV,  177,  179. 

Knoblacch  (H.).  —  Angle  de  polarisa- 
tion des  métaux,  V,  522. 

KocH  (K.-R.).  —  Élasticité  de  la  glace, 

V,  484. 
K0ENIG8  et  RicHARz.   —  Densité  de  la 

Terre,  V,  46. 
KonLRAuscB   (F.).  —   Distance   polaire, 

IV,  584.  —  Conductibilité   des  élec- 

trolyles,  V,  427' 
K0HLRAC8CH  (  F.  et  W.).  —  Équivalent 

électrochimique  de  l'argent,  V,  334- 
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KoLLEBT  (J.).  —  Propriétés  électriques 
des  flammes,  IV,  669. 

KoLENKo  (B.  vo?i).  —  Pyro-électricité 
du  quartz,  IV,  282. 

KoosEN  (J.-II.)'  —  Action  dépolari- 
sante, IV,  373. 

KôxiG  (A.).  —  Systèmes  dichroma- 
tiques,  IV,  322. 

KôMic  (  \V.).  —  Coefficients  de  frottement, 
V,  48fi. 

Ku5iG  (A.)  et  DiETERici.  —  Sensibilité 
de  l'œil,  IV,  323. 

KôTscHAc  (  G.  ) .  —  Mouvement  des 
fluides,  V,  /179. 

Kraibwitscb.  —  Minimum  de  déviation, 
IV,  589. 

Kbaurr  (  P.).  —  Descartes  et  la  réfrac- 
tion, IV,  i44« 

Krugcr.  —  Machine  à  influence,  IV, 
569. 

KcNDT  (A.).  —  Pyro- et  piézo-électricité 
d'un  cristal,  IV,  240.  —  Double  ré- 
fraction, V,  76.  —  Rotation  du  plan 
de  polarisation,  V,  78. 

Lagarue.  —  Spectre  de  l'hydrogène,  V, 
186. 

Lamprcciit  (  R.  ).  —  Conducteurs  flexi- 
bles soumis  à  des  actions  magnétiques, 
V,53i. 

Lasc  (  vos  ).  —  Arc  voltaïque,  V,  239, 542. 
—  Hauteur  du  son,  V,  240. 

Lasgley  (S. -P.)-  —  Absorption  atmo- 
sphérique, IV,  95.  — Transmission  de 
la  lumière,  V,  13;.  —  Sel  gemme,  V. 
i38.  —  Spectres   calorifiques,  V,  377. 

Larhor  (J.).  —  Induction,  IV,  237.  — 
Polarisation  galvanique,  V.  472- 

Laspeyres  (H.).  —  Recherches  stauro- 
sc<)pi<|ues,  IV,  23o. 

Laurent  (L.).  —  Appareil  pour  con- 
trôler les  surfaces  courbes,  IV,  36i.  — 
Exécution  des  objectifs,  V,  268. 

Le  Ciiatelier  et  Mallard.  —  Mélanges 
gazeux  explosifs,  IV,  89.  —  Dimor- 
phisme  de  l'iodure  d'argent,  IV,  3o5. 

Leconte  (J.).  —  Mouvements  de  petits 
corps  flottants,  IV,  93. 

Ledic  (  A.  ).  —  Bismuth  dans  un  champ 
magnétique,  V,  116. 

Lehmann  (O.).  —  Corps  solides  cristal- 
lisés, V,  479-  —  Point  de  fusion,  V, 
480.  —  Décharges  dans  les  gaz,  IV, 
570. 

Lbrmaxtoff  (W.).  —  Le  Schichtmeister 
Poisunow,  IV,  5ç)\.  —  Calculs  de  la 
densité,  V,  91. 


LippMA!i!i  (G.).  -  Potentiel  d'an  sys- 
tème de  bobines,  IV,  44^*  —  Électro- 
mètre absolu,  V.  323. 

LivEiMG  et  Dewar.  —  Étude  spectrosco- 
pique  des  explosions  gazeuses,  IV,  5i. 
—  Renversement  des  raies  de  l'hy- 
drogène, IV,  Si. 

LizNiB  (G.).  —  Déclinaison  magnéti- 
que à  Vienne,  V,  238. 

LoDCE  (  O.  ).  —  Lois  des  courants  thermo- 
électriques, V,  384-  —  Force  électro- 
motrice, V,  384- 

LoDGE  (O.-J.)  et  W.  Clark.  —  Corps 
vivement  éclairés,  IV,  240. 

LoxMRL  (E.).  —  Fluorescence  du  spath. 

IV,  535.  —  Théorie  de  la  fluorescence, 

V,  516. 

LooMis  (E.).  —  Réduction  du  baromètre, 

•V,  94. 

Lorberg  (H.).— Électrostriction,  IV, 569. 
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